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The  accompanying  tables  of  daily  and  monthly  precipitation  were  prepared 
several  years  ago  in  the  River  and  Flood  Service  of  the  Weather  Bureau.  It 
was  the  intention  to  publish  complete  statistics  of  precipitation  for  the  most 
important  river  basins  in  the  United  States  as  a  companion  volume  to  Daily 
River  Stages  in  the  Principal  Rivers  of  the  United  States.  Increasing  de- 
mands upon  the  printing  office,  however,  have  made  it  necessary  to  finally 
suspend  the  publication  of  the  rainfall  statistics. 

The  arrangement  of  the  tables  is  alphabetical  and  the  record  is  complete  to 
the  letter  P.  There  are  no  previous  volumes  of  this  series. 


TABLES  OF 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ABERDEEN,  MISS. 
1893. 


Day 
of 
month. 

t*. 

L 

03 

1 

February. 

March. 

TS 

a 

1 

o> 

"9 

to 

1 

September. 

1 

November. 

December. 

1         

0.40 

0  95 

0  30 

2  
3 



6  75 

0.35 



1  15 

6*45' 

T. 

0.18 



0.20 
0-25 

0  83 

4 

0  75 

5  

0.45 

1  15 

3  10 

0.30 

6          

0.15 

0  10 

0  60 

T 

8  

0.20 

1.30 

9 

0  56 

1  90 

10     

0  50 

T. 

0  50 

11 

0.45 

T 

0.25 

12  
13  

0.95 
0  80 



6  90 



0.40 
0  45 

0.10 
T 





0.22 
0  18 

14 

1  90 

15-  
16 

0.92 
0  89 

0.20 

0.80 



0.10 



0.50 

0.15 
0  85 

17  

2  50 

0.25 

0  45 

18 

0.45 

T 

> 

19 

0  15 

0  65 

0  50 

20 

0  50 

0  30 

T 

0.58 

0  51 

0  10 

T 

22.  .  .   . 

0.40 

0.10 

23 

T 

24  

0  70 

25 

0  20 

0.30 

3  10 

26  

0.70 

1  80 

27 

0  60 

2  00 

28  

0  49 

0  47 

29 

0  57 

0  98 

30 

0  15 

1  10 

31  

Sums  .... 

2.35 

7.05 

2.71 

4.95 

7.64 

4.60 

2.43 

1.73 

7.15 

0.45 

3.31 

4.61 

1894. 


1  

* 

2     

0.30 

0.03 

0.89 

0  20 

0  20 

3  
4  

0  05 

0.98 
0  51 



0.76 
0  30 

0.05 



0.15 

5 

0  50 

0  10 

6  
7      .... 

0.08 

"  'ip  " 

0.68 





0.05 

0.25 

0.02 

*0  12* 







8  

0  30 

0  30 

T 

0  03 

9  

0.15 

0  69 

0  20 

T 

0.25 

10  

1.35 

0.80 

0.60 

11  

0  30 

0.20 

0  80 

12 

0  98 

0-99 

0.05 

0  30 

13  
14. 

0.40 
0.10 





T 



0.40 



0.05 

15  

1.80 

0.20 

T. 

0.10 

16  

1.50 

T 

0.15 

17 

0  35 

0  15 

0  90 

1  25 

0  25 

1  05 

18  

T 

0  80 

0  05 

0  27 

0  15 



19  ...  . 

0.90 

T 

20  
21  

0.10 
1  78 

0.24 





0.50 
T 

0.23 
0  90 









22... 

1  60 

T 

0  70 

T 

23 

0  30 

0  14 

T 

T 

1  75 

T 

24  

0  30 

0  40 

0.20 

1  10 



2  00 

"  * 

....... 

25. 

0  95 

0  12 

0  50 



26  

o!eo 

0.60 

0  11 

27  

0  30 

0  05 

28..  . 

0  10 

T 

29  

6.32 

6.15 

0  37 

30  

0  42 

31  

0.10 

Sums  ... 

7.83 

6.53 

4.27 

4.05 

2.66 

1.85 

3.55 

7.18 

2.72 

0.52 

1.10 

* 

*No  record. 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

ABINGDON,  VA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

t* 

1 

March. 

I 
<5 

tA 

1 

I 

t-3 

•-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

|j 

6 

& 

1  

0  42 

0  60 

0  °('i 

0  86 

2  

0.22 

0.10 

0.21 

0.01 

0.26 

0.08 

0.10 

3  

0.07 

0  01 

0  56 

0  02 

4  
5  

6  56 

0.11 

0.45 

0.3G 

1.72 

0.39 



0.11 
0  70 



0.55 

0.08 
0  02 

0.53 

6  
7  

0.50 

"6!54 

"6.6i 

0.05 

6.07 

1.00 
0.24 





0.01 
0.17 



8  

6  08 

0  31 

9  

0  70 

0.38 

0  42 

0  01 

10  
11  

0.15 

0.85 
1.22 



0.07 





0.70 





0.03 

12  

0.38 

0  31 

0  04 

13  
14  

0.71 

0.35 

0.09 

6.44* 



0.60 
0.05 

0.01 

0.30 
1  17 



0.20 

15  
16  

6.70 

0.60 
0  11 



0.07 

0.04 
0  91 

0.24 



0.11 



0.43 

0.06 
0  15 

17  

0  94 

0  02 

0  22 

0  15 

18  
19  

6  6i 

0.84 

0.15 
0.02 

0.16 

0.02 
0  06 

0.01 
T 

0.03 







0.07 

20  

0  02 

21  

0.02 

0  04 

0.07 

0  54 

0  25 

22  

0  10 

0  18 

0  12 

0  04 

0  15 

23  

0  39 

0  18 

0  13 

24  

6  16 

25  

0.09 

6  19 

26  

0  34 

0  02 

0  61 

27  
28  



6  51 

0.39 
0  30 

0.87 

6.73 
0  01 

0.72 

0.23 
0  20 

0.38 

6  42* 

6.32 



29  

0  03 

0  02 

0.71 

0  12 

1  25 

0  17 

30  

0  07 

0  20 

T 

0.02 

0.43 

31  

0.43 

0  14 

Sums  — 

2.63 

6.60 

2.52 

2.58 

5.66 

3.25 

2.73 

3.88 

2.24 

4.11 

1.76 

1.99 

1894. 


1  

0  09 

0  55 

2 

0.37 

0  02 

4.'!"'.'..'."!!.' 

5  

6.05 

0.42 
1.31 
T. 



6  12 

0.17 

'  6.9l' 

1.07 

6'so' 

0.01 
0.01 



"o.'ai" 

0.10 

"o'oe 

0.34 
0.16 
0  06 

6    

0.57 

0  01 

0.21 

0  90 

8.  ........... 

g 

0.26 
0.03 

6.58' 
0  28 

0.16 

"o.'ii" 

0.22 
0.22 

0.54 

0.30 





0  39 

"o  oi 

"6!  13 
0  14 

10  
11  
12  

0.50 
0.18 



0.14 
0.33 
0.05 



'. 



o.io 

i.60* 

"o.u 

0.45 

'6.62' 
0.02 

0.21 
0.16 
0  91 

13  
14 



0.10 



0.40 





0.78 



0.07 
T 

"o  04 

0.21 

15  
16  
17  
18  
19 

0.10 
0.29 
0.05 

6  02 

0.23 
0.40 

o.'so 

"o.'si' 

0.11 
0.57 

••••••• 

0.50 
0.04 

0  79 

0  34 

"o.'so" 

0.16 
T. 

"oiss" 
'6.'  42' 

0  15 

6.12' 
0  42 

"6!  17* 
0.33 
0  02 

'  '6.'  04 

20  
21  

6  30* 

0.08 
0  04 

6  24 

0.23 
0  22 

0.49 
0.02 

0.17 

0.20 

0.13 



22  
23  

0.37 
T 

6  27 

0.12 
0  12 

0.03 
0  01 



0.02 
1  00 



6.02 

....... 

24  
25  

0  30* 

6.40 

0.14 
0  02 

0.05 
0.09 

6.62' 

0.08 





0.41 



26   

0.40 

0.04 

0  19 

27 

0  02 

0  63 

0  08 

0  10 

0  23 

0  63 

28 

0  14 

0  08 

1  67 

0  03 

0  03 

29 

0  08 

0  07 

0  06 

0.19 

0  07 

0  03 

0  43 

0  13 

30  

0.50 

0.10 

0.09 

0.39 

0  02 

0  01 

31    

0  08 

0  40 

0  70 

0  05 

Sums  — 

3.25 

4.91 

2.19 

2.11 

3.39 

3.40 

6.18 

5.45 

1.28 

2.05 

1.20 

3.41 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ABING-DON,  V "A.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

,d 

o 

1 

i 

1 

1 

1-3 

j 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.01 

1.57 

0  01 

0.60 

2  
3  

6.03 

0.21 
0  03 

0.40 

'  6.08 

'  '6.68 

0.45 



0.26 
0  18 

4  

T 

T 

5  

0  01 

T 

0.38 

0  10 

6  

7 

0.01 

0.30 

"  rp*" 

0.01 
0.12 

1.07 

0.01 
0  08 

'  6  05 



8  
9  

0.41 
1  48 

0.15 

0.05 
0  02 

0.30 
0.05 

0.26 
0.02 



0.44 
0  10 



0.67 

0.01 

0.02 
0.19 

10  

0  48 

T. 

0  84 

11  

0.10 

T. 

0.63 

0  49 

0  23 

12 

0  12 

0  04 

0  19 

0  01 

0  16 

0  39 

0  25 

T 

13  

0  08 

0.12 

0  19 

0  05 

0  65 



0  15 

14  
15  

0.03 

0.34 

0.01 
0  04 

0.32 

0.01 

0.01 

'  0  10 



0  20 

16  

0.15 

0.31 

0  19 

T. 

0  22 

0  16 

0.13 

0  01 

17  
18  

0.05 

0.03 

0.17 
0  10 

0.16 
0.36 

1.12 
0  51 







19  

20  

0.53 

0.01 

0-41 

# 

21  ... 
22  

0.13 
0.30 

0.01 

0.39 

0.15 
0  04 

0.10 
0  13 

0.11 
0  30 

0.43 
0  25 





0.08. 



23  

0  15 

T 

0.22 

24  

0  05 

1.57 

25  

0.26 

0  13 

T 

1.99 

0  09 

0.12 

26  
27  
28  
29  

0.11 
'6.50 

0.01 

0.02 

'  '6.'  05 
0.02 

0.44 
0.84 

'  '6.'  67' 
0.29 

'  '6'  64' 
0.02 

'  '6.'  12' 

0.15 

0.30 
0.11 

0.04 
"6!  18 

0.13 
0.01 

30  

0.83 

0.28 

31  

1  26 

0  06 

0  15 

Sums  .  .  . 

3.86 

1.29 

2.25 

1.16 

4.64 

2.67 

8.54 

3.73 

1.29 

1.60 

2.77 

* 

*  No  record  after  December  20. 

ALBANY,  GA. 

1893. 


1  

2  





0.50 



0.25 

0  13 

0.68 

1.01 
0  02 

0.45 
0  23 





3  

0  50 

0  05 

0  54 

1  80 

0  60 

4  

0  05 

0.10 

•  .  .   *  .  . 

5  

0  09 

6  





T. 
1  30 

0.85 
0-13 

0.15 
0  22 

0.09 
T 

0  14* 





6  15 

8  



1  50 

1  06 

9  

1  09 

0  04 

10  

0  70 

0  44 

T 

0  29 

11  

0.20 

0  42 

T 

0  13 

12  

T 

0  28 

13  

0.06 

0  08 

T 

14  
15  
16  

0.40 
0.20 
0.30 



"oiso' 



"T!" 

0  20 

0.21 
1.19 

0.24 
0.16 







1  48 

17  

0  30 

0  20 

0  27 

18  
19  

0.90 



'l  20 



0.22 

0.10 







'o  74* 



20  

2  80 

0  05 

21  

0  43 

22  

0.20 

6.30 

23  

24  

3  25 

25  

26  

1.00 

0  32 

27  

3.00 

0  25 

1  58 

0-60 

28  

0  20 

0  54 

0  18 

29  

so  : 

0  20 

1  37 

31.  

0  63 

0  23 

0  90 

Sums  ... 

3.20 

4.30 

4.65 

4.54 

3.95 

3.06 

5.06 

1.99 

3.74 

2.48 

u. 

4.50 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ALBA1STY,  GA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I; 

! 

| 

>> 
1 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  
2 



0.55 
0.15 

0.85 

6.15 





"  'T  " 

0.24 

0.80 
0.02 



i  60 



3     

T. 

T. 

1.24 

2.20 

4 

0  95 

0  80 

T 

0  67 

0  28 

T 

2  76 

0.40 

g 

0  20 

0  24 

0  65 

3  26 

0  19 

7                

0  10 

T. 

0  05 

g 

0  05 

0.62 

0.55 

0  80 

g 

0  40 

0  35 

0  43 

T 

3  73 

1  10 

10         

0-15 

T 

0  12 

11 

0  98 

0  15 

1  10 

12..:  

13 



0.99 

0.40 



T. 
T 



6.11 

0.51 

0.11 



0.80 

14      

0.60 

0.67 

T. 

15 

0  46 

0.92 

T. 

0.08 

0  81 

16 

0  85 

0  41 

17  

0.15 

1  19 

0  30 

18 

0.53 

T. 

0  06 

0  54 

0  16 

19  

T. 

0.34 

0.42 

20  
21  

0.33 

6!  72 



2.01 

T. 

0.25 

"6!  05 





0.60 



22  

0.14 

1  33 

23  
24 

0.05 
0  55 

0.90 
0.60 

0-54 



0.65 
0.09 

0.17 
1  56 

0.24 
0  04 





o  io 

25 

0.20 

0  20 

T 

0.37 

26 

T 

2  00 

T 

1  20 

27 

0  30 

0  14 

0  03 

28        ...... 

0.01 

29  

0.01 

30  

0.50 

i  26 

31  

0.11 

0.12 

Sums  

2.64 

8.71 

3.28 

2.96 

2.26 

2.14 

7.82 

10.92 

2.44 

5.73 

4.50 

4.20 

1895. 


1 

0  41 

0  26 

0.09 

0  36 

2 

0  44 

1  02 

0  30 

0  02 

' 

....... 

3  
4  

5 

0.70 

0.05 
0.05 
0  14 



"O.'TS' 

0  27 

l.OH 
0.26 

0.53    .. 
0.39    





6  

s.'  .'.'.".'.  1!  '.'.'.! 

9  

"b'.70 
1.20 

'6.07 

"o.'so" 

"6.'85' 
0.67 

"6!  19* 
0.53 

0.41 
0.05 

0.59 
T. 

0.10    
0.70    
0.09 
0.04 



Ijir 

10  

11 

0.60 

6  88* 

i  22 



1.50 
0  07 



0.04 



6  io 

0.46 

12  
13 



0.20 

0.10 
0  60 



0.17 

0.72 
T 

0.09 

T. 

0  28 

1.52 



14  
15  

6  70 

0.60 





0.41 

0.46 
1  00 

0.46    





16 

3  05 

0  09 

1-01 

0  29 

17  
18      



0.51 



2.25 

0.62 
0  66 

0.07 

0  08* 





19 

6.88 

0.02 

20  

0.  10 

21         

0  47 

0  49 

22 

0.07 

0  04 

0  29 

1  05 

23       

0  72 

T 

0  53 



24 

0.15 

25  

0.80 



0.32 

T 

26  

27 

0.34 



0.35 
0  50 

0.09 

0.10 
0  05 

0.38 



28  

0.31 

29      

0  44 

0.08 

T 

0  02 

30 

1.33 

T 

0  89 

. 

0  64 

31  

0.39 











0.15 

1.02 

0.04 



0.08 

Sums  — 

10.40 

3.58 

4.43 

4.16 

3.11 

4.67 

3.80 

6.78 

2.26       1.69 

0.94 

2.23 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ALBANY,  N.  Y. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

T: 

a 
•< 

K 

o3 

£ 

<u 
a 
s 
>•» 

>> 

"3 

1-3 

August. 

September. 

t-, 

9 

£> 

November. 

December. 

•« 

0  48 

0.11 

0.02 

T 

0  57 

T 

T 

0  13 

2  

g 

0.12 

0.09 
0  14 

0  04 

T 

0.05 
0  25 



0.02 
0.43 

0.01 



0  02 

T. 

0  67 

4 

0.04 

0  16 

2.17 

0.48 

0.04 

T. 

0.06 

T 

5  

T 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.17 

T 

0  13 

T 

0  20 

T 

1.06 

0  60 

0  03 

1 

0  22 

T 

0  18 

1  51 

0  64 

0  16 

T 

0  06 

0.50 

0.08 

0  55 

10 

0  08 

0.11 

0  01 

T 

0.02 

11 

0  04 

0  39 

T 

12 

0  02 

0  54 

•  T 

0  18 

T 

0  05 

13  

14 

T. 

0.90 
0.30 

o.io 

0.01 
0  15 

0.23 
0.51 



0.01 

...... 

6.49* 



6!io 

15 

0  06 

0.36 

0.49 

T 

1  28 

T 

0  16 

0  32 

16 

T 

0.23 

0  34 

T 

T 

0  57 

17  
18  

19 

T 

T. 
0.62 
T 



"o'.oi' 

0.12 
0.16 

0.05 

0.02 
T. 
0.03 

0.22 
...... 

'"T." 

0.23 

"6."  63' 

T. 
...... 

20 

0  13 

0  48 

0  01 

T 

21 

0  05 

0.10 

T 

22    .... 

T 

1.48 

0.01 

T 

0  42 

0.03 

0.01 

0-16 

T. 

23 

T 

0.02 

0-19 

T 

0.29 

0.26 

0.01 

0.01 

0  25 

0  12 

24..  
25  

26 

0.04 
0.02 

0.23 
0.09 
T 

T 

"6."  6s' 

0.21 
T  ' 

"O.OQ" 

0  15 

'"T.  ' 

0  35 

2.62 
0  34 

0.01 
0.06 
T 

0.03 

T. 
T. 

0.01 
0.02 
T 

27  
28  
29  
30  
31    

T. 
0.21 

6.20 

6.06 

'  '6.'  05* 
T. 

0.15 
0.01 

"6."  02 

0.19 

o.'io 

0.05 


6.23 

"l.3& 
0.54 
T. 

T. 
0.57 

0.15 
0.57 
0.02 
T. 

"6.'48" 

'"T." 

T. 

0.13 
0.01 
0.19 

Sums  — 

1.31 

4.63 

2.00 

2.10 

5.08 

2.92 

1.82 

7.21 

3.20 

1.67 

0.91 

2.54 

1894. 


1  

0.02 

0.03 

0.02 

2  

0  01 

T 

0.08 

0  12 

0  60 

3 

T 

0  10 

0  69 

T 

0  43 

T 

4  
5  
6 

0.10 
0.26 
0  14 

0.08 

'"^' 

0.04 
0.02 
0  05 

0.12 
T. 
0  06 

6!os' 

T 

0.22 
6  56 

6  2l' 

6.94 
0.12 
T 

'  o.'se' 

0  04 

7  

0.01 

0  05 

0  30 

T 

0  74 

0.06 

9.....!  ..... 

T. 

T 

0.01 
0  39 

0.01 
0  04 

0.17 
0.02 

0.01 

T. 

T. 

0  02 

0.12 
T 

6.30 

0.17 
0.10 

0.05 
0  19 

10 

0  14 

0.13 

0  02 

0  01 

0  64 

1  89 

0  07 

T 

11 

0  01 

T 

0  10 

0  01 

0  06 

0  03 

T 

0  12 

12  

13 

olos 

0.39 
0.61 

0.01 

T. 
T 

T. 



0.09 

0.01 
0  01 



"6'06 

"Q  03 

0.57 
0  01 

14  

0.08 

0.01 

' 

0.38 

0.38 

0  01 

0  01 

15  
16  

0.12 
0.37 

0.91 
0  03 

0.11 
0.01 





2!  12* 

T. 

0.04 
0.04 

0.10 
0.80 

T. 
T 

0.04 



0  09 

0  03 

0  01 

18  

0.03 

0  13 

T. 

0  01 

19  
20  

21 

0.10 
"o.03 

'"T." 

0.01 

0.01 
T 

T. 
0.36 

0  72 

0.25 
0.04 

0.41 
0.13 

0  24 

6  02 

T. 
0.44 

0.71 
0.99 

T. 



22  

0  14 

0  36 

T 

0  28 

0.01 

23       ..  . 

T 

0  36 

0  16 

0.14 

T. 

0  12 

0  02 

0  02 

24  
25  
26 

0.04 
0.02 
T 

'"T." 

T 

0.04 

1.36 
0.63 
0  05 

0.07 
0-16 

0.11 
0.03 

'  '6.'  70 

0.02 
T. 

0.25 
0.06 
0  04 

'  o.'ii 

T 

"'T'." 

27  

0  26 

T 

0.01 

T 



1  60 

28  

T 

0  02 

0  84 

T 

0  16 

0.02 

29  

0.25 

0.01 

T 

0.24 

0  23 

30  
31  

0.58 
T. 



0.01 

0.06 
0.34 

0.01 

0.12 
T. 



T. 

0.89 

0.06 



Sums  — 

3.54 

1  2.61 

0.85 

2-02 

4.64 

3.29 

2.96 

2.26 

4.18 

4.62 

1.96 

3.18 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ALBANY,  N.  ^.—Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

A 

S 
p. 
•< 

i 

0 

a 

3 

1-5 

>* 

"3 

•-3 

| 

•< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  01 

0  04 

T 

0.38 

0.01 

T 

1.11 

2  

0  02 

0  21 

0.04 

T 

0.01 

0  08 

3 

0  01 

0  17 

0  02 

T 

0  01 

4  

T 

0  08 

0  16 

T 

0.23 

T. 

0.15 

5  

0  04 

0  01 

0  04 

T 

T 

0.30 
0  10 

'o  02' 

0.01 
0  08 

0.08 
T 



0.18 

0.69 
T. 

0.19 
0  70 



"'T 

T. 

T. 

8       

1  48 

0  16 

0  46 

0.01 

0  20 

0  01 

0  01 

9  

1-37 

T 

0.08 

0  11 

0  01 

T 

10  
11 

0.09 
0  04 

T. 

0.38 



T. 
0  13 

0.20 



0.65 

T. 
T 

12  

T 

T 

0-39 

0  05 

0  41 

0.21 

0  27 

T 

13.... 

0  04 

T 

T 

0  15 

0  18 

1.01 

0.01 

T 

1  IS 

14  

0  36 

0  55 

0  09 

o  01 

T 

15  

0  05 

0.04 

0  03 

T 

T 

0.70 

T 

16 

0  20 

0  01 

T 

0.20 

T 

T 

T 

17  

T 

T 

0.01 

0  14 

T 

18  

0  03 

0.24 

0-47 

T 

19 

0  40 

T 

T 

T 

T 

20  

0.16 

0  26 

0  01 

21  

0  02 

0  02 

T 

0.44 

0-02 

0  02 

22  

0.03 

0.01 

0.05 

0  06 

0.16 

'I1 

T 

0  50 

23  

T. 

T. 

0  06 

T 

0.03 

T 

24  

0  01 

0  07 

0.02 

0.07 

0  02 

25  

T 

0  26 

T 

0  n:; 

T 

T 

5.18 

T 

26. 

0  38 

T 

T 

0  04 

o  01 

0  05 

1  7r) 

0  03 

27  
28  
29  

6.02 

"'T'." 

T. 
0.01 

0.18 

0.49 
0.06 

0.08 
0.11 

0.12 
0.80 

"o.'so" 

0.08 

o.oi 

T. 
T. 

f 

0.01 

0.69 

30  

T 

0  10 

0  04 

0  04 

0  51 

0  75 

T 

0  24 

31  

0-37 

o  55 

1  00 

Sums  

1.65 

1.63 

1.31 

3.09 

1.72 

1.72 

4.02 

3.14 

1.80 

2.35 

4.78 

2.59 

ALBANY,  OREG-. 
1893. 


1  ... 

0  18 

0  51 

0  04 

0  °7 

2  

0  03 



0.66 

0  45 

"  "  

******* 

T 

3  

4 



1.20 
0  43 



0.52 
0  22 

0.07 
0  30 



.  .  .  „  .  . 





0.20 
0  50 

0.42 
0*18 

0.27 

5  

0.63 

0  38 

0.08 

T 

0.04 

0.38 

6  

0  13 

0  13 

0  32 

0-17 

7 

0  10 

0  47 

0  32 

0  02 

T 

0  19 

2  03 

0  54 

0-ji 

8  
9  

0.63 
0.25 

0.11 
0  05 

6  22 

0.03 
T 



0.50 
0  04 

1.37 
0-21 

0.20 
l)  15 

0.03 

10  

0.35 

0.50 

0.18 

0.31 

0.27 

0.54 

0.23 

0  7:2 

11  
12 

"6  05 

0.75 
0  45 

0.17 
0  20 

0.28 
0  19 

0.15 
0  21 

0.30 
0  Oi> 

0.35 
0  18 



0.04 
0  21 

13  
14  

0.19 

0.16 
0.08 

6  20 

T. 

T 





0.24 

o  ;j'i 

15  
16  
17  

0.70 

0.03 

o.oi 

0.12 
0.11 

0  50 

"6.33 
0.07 

0.10 
0.86 
0  01 

"6."  06 





0  08 

0.41 
0.08 



18  

0  23 

0.28 

0  05 

0.05 

0  06 

T 

19  
20  
21  



0.01 
0  50 

0.05 
0.47 
0  05 

0.41 
0.14 
0  04 

0.42 
0.13 





0.42 
0.31 
0  04 

"6  17 

"6."  14' 

0  08 

"i.'io 

0  64 

22  

0  06 

0  26 

T 

T 

0  05 

0  52 

0  30 

23  

0.06 

0  03 

0  02 

0  05 

T 



1  20 



24  

T 

T 

0  90 

0  11 

25  

0.05 

0.24 

0  27 

0  11 

26  

0  28 

0  04 

0  01 

T 

0  30 

27  

0.13 

0.08 

T. 

0.10 

0.36 

28  

0.45 

0  33 

LOO 

29  

0.14 

0.03 

; 

3  58 

0  01 

30  

0.18 

0.08 

0.16 

0  02 

0  10 

0  41 

31  

0.03 

0.08 

0  11 

0  21 



Sums  

2.31 

6.38 

2.71 

5.61 

3.13 

0.81 

0.27 

0.05 

2.77 

6.82 

10.58 

4.46 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

ALBANY,  ORBG.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

1 
1 

February. 

March. 

I 

1 

»-3 

"3 

1-3 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

. 

0  85 

0  18 

0.53 

0  30 

0  03 

2  
3  

6  17 



6.05 

0.10 

T. 

T. 

0  83 





0.05 



0.21 



4  

5 

0.10 
0  02 

0  90 



0.26 

0.10 
T 



T. 
0  12 

....... 



0  37 

6  

1  21 

0  50 

0  05 

0.37 

T 

0  46 

7 

0  18 

0  97 

0.55 

0.09 

0  63 

8 

0  58 

0  84 

0.01 

0  12 

0  37 

9 

0  32 

0.39 

0.41 

0  22 

0.85 

10 

0  13 

0  49 

0  40 

0  11 

T 

0  03 

0-51 

1.00 

T 

0  25 

T 

0.53 

12 

0  05 

T 

0.78 

0.22 

13  

14 

2.21 

2  23 

0.14 
0.34 

0.34 

0.12 
0  30 



0  05 

0.16 

0.11 

15  
16  ... 
17  

18 

0.27 
0.53 
0.16 

0  28 

0.60 
0.34 
0.75 
0.22 

1.57 
0.34 
0.28 
0.46 

0.10 

6!  12 

"o.'ie" 

0.61 

;.'.'.';.'.' 



T. 

6  22 

'  o.'oi 

'6.  .33 
0.53 

19 

0  95 

0  39 

0  50 

0.15 

0  12 

T 

20   

1  16 

0  73 

21 

0  38 

0.95 

0  04 

0  32 

22  

0  25 

0.35 

T 

0  11 

23 

0  08 

0.45 

0  98 

24  

0.06 

0  38 

0^20 

25 

0.27 

0  08 

0.66 

T 

0.21 

0  17 

0  54 

0  48 

26 

0  04 

0  68 

0  12 

0  48 

0  63 

0  20 

0.12 

27  

28 

0.11 
0  02 

0.25 
0.39 

0.06 
0  40 





0.11 
0.02 

0.22 

0.17 
0  35 

29  

0  22 

0  25 

0  03 

T 

0  21 

0  04 

30 

0.09 

0.03 

0  19 

0  10 

0  18 

31 

0  31 

0.10 

0  11 

Sums... 

12.15 

5.49 

10.  45 

3.27 

1.81 

2.55 

0.21 

0.10 

1.67 

3.90 

2.74 

5.52 

1895. 


0.22 

0  25 

0.52  •  

0.80 

0  12 

3.05 
1  67 



0.11 
0  33 

0.05 
0  45 







0.04  !  O.C 

8  

T 

1.37 
0.06 

1  84 

0  14 

0  35 

T 

0  24 

T  i 

0.60 

0.  85 

0  15 

0  40 

0  05 

0.02 

i 

0  39 

0  17 

..|  

0  03 

0.60 

0.01 

0  15 

0  C 

2   0  08 

0  60 

0  01 

0  33 

0.11 

.... 

1.10 
2  25 

6.07 
0  60 

«  0  '-*! 

"o'o3' 









1.00  .... 
0  40 

'6*46' 

0.05 
0  17 

0-10 

0  05 

T 

0  04  .  . 

0  58 

0  30 

0  38 

0.11 

..  0.10 

1.62 

0  78 

0  22 

0  21  

0  38 

0.20 
0  25 

0.06 
0.13 





0.02 



0.09  

0.57 
0  16 

0  05 

T 

0.45 

0  09 

0  22 

0  15 

2  02 

0.10 

0.16 

T 

T 

0  19  

0.  13 

0.  63 

0  28 

0.31 

1  06 

0  41 

0  12 

0.30 

T 

0  14 

1  09 

1  57 

0  05 

1.12 

0  07 

T 

0  62 

0  57 

T 

0  92 

0  20 

0.28 

.  .   0.  42 

1.06 

0  33 

0  10 

T 

0-30 

0.12 

T 

.  .   0.  65 

0.27 



0  03 

0  10 

T 

0  15 

.  .   0.  25 

.  , 

0  03 

0  05 

1.62 

Sums  — 

12.25 

1.48 

4.44 

2.70 

4.87 

0.35 

0.39 

0.15 

2.64   0.1 

0   4.28 

14.02 

10 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ALEXANDRIA,  LA. 
1893. 


Day. 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

t 

I 

1 
h» 

9 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

020 

1  60 

T 

1.00 

0.02 

0  35 

1  98 

0.23 

4  

0.05 



0.05 
0  20 

6.09 

"o.'s.V 



1.40 

0.40 
0.30 

0  80 

1  10 

0.12 

0  05 

1.90 

0.28 

0.95 

8  



0.05 

0.93 



0.95 
0  34 



0.20 



0.28 



6  50 

0.20 

0  10 

0.39 

12 

T 

T 

0  15 

tl  (17 

13 

0  05 

0  05 

1  35 

0.  35 

0  09 

0  02 

1  90 

0  25 

1  25 

0.70 



0  27 

2  00 

0.11 

0.40 

0  85 

0  70 

0  40 

0  75 

17 

0  25 

0  65 

0  30 

18 

0  95 

0  05 

0  05 

0  80 

1.40 

20 

0  01 

0  15 

0  16 

0  10 

21 

0.03 

T 

0  10 

1  40 

0  85 

T 

0  50 

0.75 

25 

0  90 

0.25 

0  30 

26  

0.62 

0.25 

1.95 

27 

0  20 

0  20 

0.35 

0.09 

0.09 

29 

0  25 

T 

.,  r|4l 

31   

0  05 

0.10 

Sums  ... 

3.20 

6.71 

1.62 

2.22 

8.44 

4.33 

4.33 

6.84 

1.40 

1.89 

7.40 

6.08 

1894. 


1 

0  82 

T 

1  49 

10  21 

0  13 

0 

3          



0.47 

0.08 



0.45 
0  27 

0  30 

1.30 

T 

4 

0  90 

0  13 

0  94 

1  25 

0.32 

0  

0.16 

0  15 

0.12 

8  
9  
10  

0.25 
0.21 
0.25 

0.42 

'  6.'  53' 

T. 
"6!  40* 



0  99 

"o.'sf/ 

2  34 

2.10 
0.25 
0.06 

:•:::::: 

1:11 

pi* 

12  

6  16 

0.07 

T 

T 

T 

14 

0  05 

0.12 

15  
1C,           

1.65 

0.88 

0.30 

0.16 

0.17 
0  49 





0.44 







17  

T. 

T. 

T. 

0  27 

18  

T 

T 

0  12 

1.43 

rp 

19  

0.38 

0.48 

1  91 

0.17 

T 

1    08 

20 

1.32 

21  
22  
23  

0.90 

i.jjo 

0.43 
0.17 
1.05 

0.65 





'6.05* 

0.19 
0.63 

6.53 
0.72 





... 

T 

24  

0.15 

T 

0  26 

1  16 

2  20 

0  11 

25 

0  87 

0  35 

26 

27  

28  

0.10 

0.29 

T 

29 

0  60 

0  49 



0  78 

30        

'  

0  56 

31 



Sums  ... 

5.92 

6.65 

6.61 

3.  56 

3.98 

5.59 

1.41 

7.74 

3.24 

1.08 

2.38 

2.98 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ALEXANDRIA,  LA.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

8? 

pj 

•-B 

§ 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  
2 



"o  50* 

0.76 

2  00 

0.94 



T. 

0.81 
1.48 





0.02 
0  79 

3  
4  

1.05 





1.48 
0  03 

0.01 
T 

0.13 
0  20 

1.60 





0  11 

T 

6 

0  10 

0  go 

0  50 

1.15 

0  16 

0  31 

8 

0.90 

0  54 

0  54 

1  23 

T 

0  11 

0  60 

0  23 

9 

' 

0  10 

0  04 

0  34 

0  12 

10 

0  27 

T 

0  03 

1  40 

0.05 

0  64 

11 

0  33 

0  35 

1  10 

12  - 

T 

0  24 

13 

0  17 

14  

0.20 

1.23 

0  40 

15 

0  20 

0  60 

0  21 

16 

0  50 

T 

T 

0  18 

0  03 

17 

0  08 

0  10 

18  

0.05 

1  45 

0  10 

19  

0.62 

0  08 

0.08 

20  
21  





"6'27' 

0.69 
0  03 

0.08 

0.80 

6.18 





1.70 

22 

0  03 

0.06 

0  63 

0  20 

23 

0  09 

0  30 

0  30 

0  12 

24 

0  33 

0  64 

0  58 

0  32 

6.85 

0.10 

0  50 

25  

26 

0.15 



0.82 

0.37 



1.50 
1.10 

0.39 
0  40 

27 

1  76 

T 

0  10 

28 

0  10 

T 

T 

1.13 

29 

0  60 

0  58 

0.68 

0  05 

T 

30    .  .   . 

0.64 

T 

0.02 

0  54 

0  02 

1.78 

31 

2  00 

0.60 

Sums  — 

4.47 

2.41 

7.68 

3.70 

2.57 

5.28 

8.52 

4.93 

2.30 

1.74 

4.50 

5.43 

ALEXANDRIA,  MINN. 
1893. 


1  

2  
3  

0.05 
0.10 
0  30 



0.04 
0.02 
0  03 

0  07 





0.07 

0.02 
0.55 
0  10 



6.6i 

4 

0  01 

5  

0  05 

6.  .. 

0  31 

7  

0  30 

T 

0.33 

T 

0.85 

8  

0  03 

T 

9 

0  °5 

0  10 

0  25 

0  90 

0  11 

10  

0  30 

0  38 

T 

3.20 

0.07 

11  

0  90 

0  22 

0  98 

12 

0  20 

1  0° 

0  02 

13  

0  30 

0  05 

14 

0  40 

1  60 

0  06 

15  

0.01 

0  45 

16. 

0  05 

1  03 

17  

T 

T 

18  

0  05 

T 

19 

0  20 

0  04 

20  

0.02 

0.10 

0.20 

1  00 

0.02 

0  20 

21  

0.20 

22  
23  





6  30 

0.10 

1.95 

0.08 



0  56 





0.37 



24  
25  

26 

0.50 
0.05 



0.20 
0.10 

"6.27" 

0.45 
0.05 



oiso* 

0.30 



T. 

6  13 

6.53 

27... 

0  30 

0  12 

T 

0.03 

28  

T 

0.10 

6  6i 

29  

0  04 

30. 

m 

2  10 

0  06 

0  42 

0  02 

31  

0.10 

0.02 

Sums  

1.37 

1.40 

2.10 

4.20 

3.44 

3.29 

2.77 

5.64 

2.20 

0.67 

0.52 

0.78 

12 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ALEXANDRIA,  MINN.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

ij 

1 

, 

1 
3 

1 

1 

October. 

November. 

1 
I 

0.19 

0.92 

0.06 

0  12 

0  01 

0  01 

0.02 

0  07 

0  21 

5 

0  36 

6 

T 

T 

0  07 

0.01 

0  26 

0  02 

0.27 

0.03 

0  49 

9 

0.87 

0.06 

10  

"ip" 

0.01 

0.07 
0.40 

T. 

T 



0.40 

"i'iV 



"o.'oi 

0.01 

T. 

1.80 

0.01 

0  07 

0.07 

16 

0  56 

0  76 

0  lg 

0.15 

0.58 

0  98 

0  05 

20  

0  18 

0  07 

0.10 

0  05 

0  39 

T 

0.63 

22 

0  41 

0  20 

0  08 

23      

T 

0.06 

0.02 

0.02 

0.14 

0.04 

24 

0.43 

25     

T. 

0.10 

26        

0.28 

0.07 

27 

0  V 

0  10 

0  16 

0.03 

0  82 

0  09 

29 

T 

0-46 

» 

30 

0  03 

0  '.'  1 

0  15 

0.05 

Suras  ... 

0.45 

0.01 

2.18 

4.58 

2.25 

3.75 

0.60 

1.69 

1.16 

2.  52 

0.36 

0.10 

1895. 


1  

0  20 

2  

0  05 

0  16 

T 

3 

0  02 

0  43 

0  39 

4  

0  25 

0  54 

0  11 

0  05 

T 

0  26 

0  16 

0  02 

, 

022 

6  
7  

0.25 

0.60 



6  6i 

0.02 

6  5J9 

0.28 

0.51 

0.02 



g  

0  29 

0  07 

0  10 

9  

0  86 

0  32 



10  

1.16 

0  02 

0  37 

T 

11  

0  01 

12  

0  02 

13   

0  08 

0  05 

14  

0-06 

0  05 

0  09 

15  

0.50 

0  02 

16  '..  .. 



17  

0  01 



0.02 

18  

0.05 



0  65 

19  

T 

0  03 

.... 

0  10 

20  
21  

6  20 





0.05 

'i  64 

0.30 
0  16 

0  34 

0.15 



22  
23  









0  15 

0.01 
0  44 

0.48 

0.68 
0  43 







24  

0.19 

....... 

.....  • 

ori 

0.03 

0.35 

0  06 

26  

0  07 

0-02 

T 

T 

27  

0  96 

28  

0.21 

0  10 



0  02 

0.02 

29  

0.02 

1.20 

0  04 

0  02 

0  02 

30  

0  01 

0  81 

0.04 

0  02 

31  

0  01 

0  07 

0  19 





Sums  .  .  . 

1.13 

0.62 

0.00 

2.47 

1.80 

4.98 

2.14 

2.09 

1.98 

0.06 

0.84 

0.07 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ANDERSON,  S.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

I 

e 

g 

"3 

VI 

September. 

1 

November. 

December. 

1    

0.08 

2.15 

2  
3  
4  
5 

ill: 

0  27 

'  '6.'  08 
0.35 

"6."  23' 

0.20 
0.92 
0.73 

0.58 
0.10 
2.00 



0.14 
0  10 

0.10 

'6.'  35' 

0.94 

'.'.'.'.".'. 

'"6!22 

6     

0.20 

1.05 

0  05 

0  05 

7  
8  

0.03 

0.08 





0.08 

0.65 

0.27 
0  02 

0.15 

6!  25 



0.53 
0.11 



9        

0.80 

0.24 

1  55 

10  

0.40 

0.10 

0.20 

0.15 

0.38 

T 

11  

1  28 

0.10 

12  
13  

0.43 

0.50 
1.05 

0.25 

0.04 



i  26 



0.12 
0.10 

0.12 
0.25 

2  43 





14 

0  19 

0  10 

2  21 

1  47 

1.00 

15  
16          

0.08 

0.60 
1  08 

0.04 

0.55 

0.07 
0.50 

6  17' 

0.42 

0.10 

0.57 

17  

0  12 

0.01 

0.68 

0.04 

19  

1  07 

6.13 

20  

1.37 

0.10 

21  
22...  
23 



"6!  is' 

T. 



'  6.'64' 

0.13 

0.24 
0.40 



....... 

0.18 
"6'o8 

0.28 
0.44 



24  

0  08 

25     . 

0  35 

6  43 

0.03 

o.io 

26 

0.08 

0  15 

0  ll 

0  80 

27  
28  
29  
30  

"6."  42* 
0.02 

0.45 
0.79 

6!  14 

o.'oe 

'.;'.!'.'.; 

0.85 
0.23 
0.12 

0.22 
0.03 

0.33 
0.05 

""o'.bs 

0.70 

31  

0.10 

1  45 

0.25 

Sums  — 

2.02 

7.71 

2.20 

1.95 

5.36 

6.52 

2.06 

5.94 

6.76 

5.36 

2.41 

1.82 

1894. 


1 

0  10 

0  04 

2 

0.08 

3 

0.15 

0.26 

0  62 

0  08 

4   

0.23 

0  07 

0.63 

0  22 

0-12 

5 

0.10 

0-33 

1.25 

0.68 

T 

0  02 

6  
7    

0.35 
0  90 



0.20 



0.18 

0.20 
0  13 

0.06 
0.03 



0.08 

8 

0  35 

1  08 

0  12 

0  05 

9    

0  40 

0  40 

0.20 

2  70 

10  
11   

0.58 
0.75 

.  .  .?  . 

".'.'.'.' 

0.43 
0.16 



0.54 



0.83 



0.36 
0  66 

12  
13 

0.98 

0.63 

0.55 



0.14 

0.12 





2.20 

14 

0  38 

0  73 

0  50 

15...  
16  

0.08 
0  80 

0.75 

0.04 



0.55 



6.45 

6!o4 







17 

0  40 

0.28 

18  

19  . 



0.35 
0  27 

0.34 



6  36 



0.57 

6^22 

1.71 
0.12 







20 

0  42 

0.85 

21 

0  50 

0  08 

0  55 

0  50 

22 

0.22 

1  03 

0.57 

23  

0-10 

0.22 

24.  .  . 

0.07 

0.48 

0-26 

25 

0.25 

0.95 

0.63 

0  26 

0.05 

26  

0.35 

0  03 

6  97 

0.50 

27 

0.32 

0  24 

0.30 

0.27 

0  20 

1.10 

28 

0  08 

0  64 

0  09 

29 

0  20 

0  02 

30 

0  04 

0  06 

31  




0  09 

0.73 

0.25 

Sums.... 

5.33 

5.31 

2-17 

2.60 

3.76 

2.94 

3.86 

3.83 

3.25 

4.73 

1.60 

5.37 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ANDERSON,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 
month. 

January. 

1 

March. 

A 

! 

<D 

| 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.01 

0.60 

0.17 

2  

0.20 

0  24 

0.56 
0  fl*i 

1.45 
0  20 

0  05 

0.66 
0  03 



0.03 

0.  60 

0.09 



0.25 

0  05 

0.12 

5  

6  
7  

0.04 
0.02 
0  02 

0.38 

'  6  40 

0.02 
0  96 

0.17 
0.33 



1  30 

0-17 



6.26 

0.04 
1  85 



9  
10 

1.67 
2  36 

0.02 

0.08 



0.12 





0.02 
0.70 

0.28 
0.77 

0.11 

0.45 

0.03 

0.93 

0.90 



0.47 

0.03 

12  
13 

0  02* 

0.20 
0  02 

0.06 
0.83 

6!o7' 

0.03 





6.04 



0.02 

0  95 

0.18 

0.07 

IK 

0  23 

0  g8 

0  12 

0.42 

0.95 

0.12 

0.66 

18 

0  09 

0  48 

0  23 

1.01 

0.08 

0.25 

21 

0  21 

0.42 

1  28 

22              .... 

0.02 

1  00 

0.15 

1.59 

23 

0  40 

25 

0.56 

0.12 

26     

i.so 

1.10 

0.46 

0.12 

0.40 

27 

0  57 

0.39 

0  20 

28 

0.02 

0.07 

0.80 

0  16 

29      

1.14 

0  25 

0.13 

30                .   . 

0  35 

0.41 

0  72 

31 

0  05 

0.08 

0.40 

Sums  ... 

8.08 

2.34 

6.62 

4.06 

4.77 

0.80 

2.42 

6.96 

0.99 

0.66 

3.75 

3.94 

ARKADELPHIA,  ARK. 
1893. 


1 

2  25 

1  75 

2  

0  03 

0.32 

3  

0.63 

1.52 

5  

0.55 

0.21 

6  

0.05 

0  15 

0  46 

1  80 

0  22 

8  

1.85 

0.53 

0.70 

0  05 

0  08 

10  

0  30 

2.05 

11  

0.02 

12  

1.09 

0.08 

13  

1.87 

14  

0  12 

1.25 

0  11 

15  

0.98 

0.10 

1.68 

16  

1.48 

0.04 

0  04 

0.12 

0  98 

17  
18  

6  75 

0.60 



0.13 

6  28 

'  '6'55* 





0.10 

19  

0  57 

0.73 

20  
21  

22 



"6!  52' 

6!04* 

0.55 



0.15 
0.26 
0  25 









0.25 
1.67 



23  

0.97 

24  

0.70 

25  

0  65 

0  32 

26  

0.10 

1.54 

0  06 

0-10 

0  97 

0.80 

27  

0.65 

2  05 

28  

0.72 

0.15 

2.15 

0  55 

29  
30  

0.11 



0.16 

1.30 

*  6  ii 





0.40 

31  

0.35 

Sums  ... 

0.75 

^5.42 

3.99 

5.88 

10.20 

4.44 

3.06 

5.68 

0.71 

1.43 

5.38 

1.68 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ABKADELPHIA,  ARTS..— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

-  January. 

February. 

March. 

I 

I 

i 

3 
*-a 

jA 

9 

>-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

4.00 

2 

0.99 

0  70 

3 

0  98 

0.70 

0.50 

0  60 

4        

1  55 

0.60 

5 

0  10 

1 

g 

1  46 

0  75 

7 

0  20 

8  

0  85 

0.93 

9  

0  05 

0  20 

0  85 

1.84 

10 

0  15 

0-60 

1  40 

1  85 

11  
12 

0.21 

0  85 

0.13 



0.85 
0  06 



0.35 
0  85 

6.45 





13 

14 

0  75 

0  38 

0.10 

15  

0.05 

0.04 

16  

0-35 

0  15 

17 

0  40 

0  15 

18  

0  98 

0.78 

19 

0  23 

2.90 

0.98 

20 

0  55 

4  05 

0  10 

21 

0  38 

0.05 

1  50 

0  13 

22 

0  45 

0  19 

0  45 

23  
24 

"0.81 



0.12 

1.13 
0.98 

0.04 
0  12 

0.14 









35  

0  35 

0  10 

26 

1  80 

0  20 

27  

28  

0  15 

29  

0  42 

0  50 

30        .... 

0  58 

0.10 

31 

0  46 

* 

Sums  — 

2.78 

4.78 

11.35 

7.81 

4.72 

2.70 

3.01 

4.25 

1.95 

1.00 

1.14 

3.70 

1895. 


1 

1.25 

* 

2  

0  65 

0  30 

0  65 

3. 

2  20 

1.75 

4  

0  20 

5  

0.95 

0.15 

6  

0  75 

0.99 

0  20 

7  

2  30 

0  65 

8 

0  95 

0  37 

0  30 

9  

, 

0  99 

1  70 

10  

0  50 

11  

6  95 

0.40 

12  

13  

1  30 

14  

0.99 

0  65 

15  
16  
17  

0.22 
0.25 

0.50 

'o.w 

6.40 

0.25 
1.35 











18  

0  96 

19..  

0.40 

0.38 

20  

2.50 

0  90 

0.55 

* 

21  

1  86 

2  00 

22  

0.65 

23  

1.10 

24  

0  24 

0.82 

0  25 

25  

1.70 

0  40 

0  65 

26  
27  

0.35 

0.40 

1.10 

0.66 



6  60 

28  

0.40 

0.65 

0.45 

29  

0  30 

30  

0  30 

31  

i.90 

Sums  

7.07 

1.60 

8.20 

1.85 

5.43 

7.44 

5.09 

5.75 

1.95 

1.10 

* 

* 

*No  record  after  November  20. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ARKANSAS  CITY,  ARK. 
1893. 


DoY 

•  month. 

JH 

fl 
• 
1-3 

1 

| 

t 
<< 

1 

«j 

»-3 

jj 

9 

»-3 

4 

a 

0 
< 

September. 

1 

November. 

December. 

1  50 

1  40 

0  20 

1    11 

0  25 

0  35 

0  65 

0  10 

1.25 

2.25 

1.35 

0.40 

0  51 

1.00 

0  20 

0  40 

0.30 

0.70 

0  24 

0.05 

0  30 

1.90 

4.40 

14 

2.22 

1  10 

0.77 

0  65 

16              .... 

0  36 

1  90 

0  03 

0.60 

18              .... 

0.50 

0.80 

19 

0.30 

0.65 

0  35 

1  20 

0  15 

1.65 

0.70 

25 

26  

0  45 

27 

0  83 

0  14 

0  65 

0  25 

1  45 

28 

0  01 

0  80 

29          .       ... 

2  00 

30 

0.40 

Sums.... 

3.05 

4.84 

2.04 

4.33 

5.77 

6.61 

2.30 

5.75 

3.25 

0.25 

5.00 

2.25 

1894. 


3  

1  40 

0  70 

4  
5  

1.10 

0.82 



0.45 









0.35 



0.15 

6  

0  40 

3  10 

7  

0.60 

0.90 

8  

0  30 

0  20 

0  77 

9  

0  45 

0  60 

0.35 

10  

0.42 

1  10 

1  35 

1  40 

11  

0.25 

0  85 

12  
13  

0.85 

0.20 



0.20 





0.65 
0-30 

0.60 
0  95 







14  

0  75 

15  

0.95 

16  

0.95 

1.60 

0  60 

17  
18  



0.45 

0.35 

6  45 





6.15 

0.30 







19  

1.30 

0  95 

20  

2.30 

21 

0.75 

1.10 

22  

1  00 

0.12 

0  80 

23  

1-70 

24  

1.20 

0  30 

0  25 

25  

0.40 

0.70 

26  

0  12 

0  26 

0  35 

27  

28  

29  

0.50 

0  40 

30  

31  

Sums.... 

6.87 

3.72 

9.70 

3.65 

0.77 

0.12 

4.10 

6.06 

4.35 

0.75 

0.00 

3.37 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ARKANSAS  CITY,  ARK..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

! 

* 

% 

| 

<D 

a 
p 

1-3 

t*> 
13 

i-s 

I 

3 
•< 

September. 

1 

November. 

December. 

1  00 

0.50 

0  55 

0  60 

0.90 

0.80 

1.40 

0.75 

0.15 

0  50 

0  55 

0.15 

0  60 

0  40 

g 

0.30 

0.30 

0-30 

0  75 

0.95 

•jq 

0  90 

0  25 

1  10 

0  30 

0.20 

0  45 

1  00 

16 

1.60 

1  45 

20 

0.80 

21 

0  65 

1.00 

go 

0  30 

0  30 

0  30 

0  35 

0  30 

25 

1  70 

0  25 

1  10 

1  60 

1  25 

27 

0  60 

1.35 

29 

31 

0  40 

0.90 

Sums  .... 

5.30 

0.30 

5.55 

2.70 

1.25 

5.25 

4.55 

1.85 

1.35 

0.90 

3.25 

1.10 

ARTHUR  CITY,  TEX. 
1893. 


1 

T 

0.12 

2  

0.94 

3       .  • 

0.50 

4 

5 

0  57 

0.65 

g 

7   

g 

2.05 

0.06 

9  

T 

10      .  . 

11  

12     

T 

0  05 

0  26 

13 

14     

0.47 

1  86 

15 

1  47 

0  05 

16 

0  98 

1  20 

0  05 

17 

T 

0.26 

18  

0  83 

T. 

19    

1  20 

T 

0.94 

20 

1  50 

0  50 

22  

0.22 

0.50 

23  

6  41 

0  91 

0  35 

24  

1  00 

25  

0.02 

1.15 

26  

0.48 

1.16 

27 

0.20 

28 

0  31 

0  85 

T 

29 

0.35 

0  45 

0-45 

30  

0  50 

31  

Sums  — 

1.03 

3.99 

2.46 

4.04 

2.11 

3.83 

0.50 

0.05 

1.95 

0.14 

5.06 

1.11 

DM] 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ARTHUR  CITY,  TEX.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

i 

j 

1 

>> 

3 

| 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1.18 

0.38 

0  83 

2    

2.20 

0  03 

T. 

0.46 

T. 

0.10 

000 

2  oo 

0  20 

4 

0  32 

0  54 

0.05 

T 

7            ... 

1.70 

g 

0  13 

1  30 

1.25 

T 

T 

0.85 

10 

0  10 

T 

1  05 

0  60 

T 

T 

0-32 

12              

T. 

T. 

13 

0  04 

0  30 

T 

T 

T 

14  

0.01 

15 

0.10 

0  65 

0  45 

16  

0  38 

0.08 

T. 

T. 

17 

2  68 

0.18 

18 

0.08 

2  73 

0  02 

19            

0  58 

1.39 

T. 

T. 

20 

0  75 

21     

T. 

0.48 

0.08 

22          

T 

T 

23  

0  03 

0.87 

6.50 

T. 

25  

T. 

27 

0  10 

28  

T 

T. 

29 

5  85 

T 

30 

0  50 

31      

0  08 

Sums  ... 

0.73 

5.41 

9.53 

7.62 

1.93 

0.06 

1.88 

2.44 

2.40 

0.75 

0.83 

1.60 

1895. 


1 

0  33 

0  60 

0  40 

0.43 

T 

0  25 

0.08 

T 

3 

0.38 

T 

T 

0  83 

0.20 

5  

T 

0  42 

0  02 

0  26 

6  

T. 

T. 

" 

T 

7  

1  45 

T 

0.40 

0  60 

0  51 

T 

8  
9  

0.06 



T. 





0.72 

T. 

0.05 

1.30 



10  

0  02 

0.28 

T 

0  10 

11  

0  64 

T 

3.75 

12  
13 

T. 

0.10 
0  18 





0.60 

1.50 

1.82 





6  33 



14  

T. 

T 

0  22 

15  
16  

T. 

T. 

0.20 

0.34 



6*65 







17  

2  80 

18 

T 

0  18 

19  

6.27 

T 

0  36 

T 

20  

0.05 

3  27 

21 

0  26 

T 

22  

0  85 

•23  
24  

i  io 

T. 

0  75 

0.25 



0.20 
T 



T. 

T 

0  50 

1  43 

25  

0  34 

T 

T 

T 

0  03 

26   

T 

T 

T 

27  

28  
29  

0.58 

0.15 





0.04 
2.09 

0.85 
2.17 





0.05 





30  . 

1.40 

0.94 

0.28 

T. 

31  

T 

Sums  ... 

2.39 

0.17 

4.65 

1.97 

5.29 

8.10 

7.13 

2.55 

0.65 

0.76 

2.42 

5.13 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ARLINGTON,  MO. 
1893. 


'»' 

month. 

January. 

February. 

March. 

i 

<j 

K 

1 

o5 
a 

>* 

3 
hs 

• 

i 

<! 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
g 

.,  — 

T. 
0.30 





0.10 

0.70 
0  20 

0.75 





* 



0-20 

T 

0  70 

0.20 

0.30 

5  





0.30 

0.02 
0  30 

0.50 

0.50 
0.25 









7 

T. 

8 

T 

1.20 

0-03 

g 

0  80 

0  15 

0.92 

10 

1.00 

0  25 

11 

0.10 

1  80 

T 

12  
13 

0.01 





1.50 

0.45 





0.25 



T. 



14 

6.12 

0.04 

0.04 

0  20 

16.  .. 

T. 

0.25 

0.40 

17 

0  43 

0  02 

0.25 

0  18 

18 

0  30 

0.02 

T 

2  01 

19 

0  05 

0  13 

20  

1.40 

1.00 

°1 

T 

0.10 

0  10 

0.20 

22 

0.10 

0.30 

0  12 

23 

0.50 

T 

0.65 

24  
25 





0.12 

0.18 
0.40 

"  'i^  " 

1.20 

'6.6s' 

0.40 
0-85 





26 

0  90 

0.08 

0  40 

27 

T 

1  80 

T 

0.70 

28 

0.02 

0.02 

29      .  ... 

0.10 

0.15 

0.35 

30 

2.50 

0.20 

0.05 

1  14 

31 

1.50 

0.23 

Sums  — 

0.31 

0.93 

2.96 

8.57 

4.40 

4.90 

4.80 

2.31 

4.33 

• 

1.60 

0.95 

*  No  record  for  October. 
1894. 


2.11 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

3 

0  20 

T. 

0  25 

1  40 

T 

1.30 

2.32 

0.56 

1  60 

0  63 

7      .... 

g 

0  78 

g 

1  20 

1  13 

T 

10 

* 

0.02 

12      .... 

13 

0  18 

15 

0.18 

T 

16    

0.12 

17 

0  27 

18 

T 

0.30 

0  23 

T 

19 

0.08 

0  77 

20 

1  08 

0  40 

21   

0.75 

T. 

22 

0  10 

T 

23 

T 

24 

0.40 

. 

25 

0.50 

0  45 

26  

0  40 

0.55 

27 

0  09 

28  

29 

0  07 

30 

T 

Sums  — 

2.48 

* 

4.08 

3.27 

7.38 

1.56 

4 

* 

* 

* 

* 

* 

'  No  record  from  February  10  to  28,  and  July  to  December,  inclusive. 
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DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


ARLINGTON,  MO.— Continued. 
1895. 


Do? 

month. 

January. 

February. 

jA 

f 
<< 

s 

a 

• 

! 

jA 

1 
•< 

September. 

October. 

November. 

December. 

2  

T. 

T 

0.09 

3  

4  

T 

6     

T 

0-30 

7         

* 

0  20 

8  

T 

9  

T 

10  

11  

T 

0.06 

12  

T 

T. 

13  

14  

15  

T 

T 

T 

16  

T 

0.40 

0.08 

17  

0.20 

18  

0.20 

19  

T 

T. 

20  

0  90 

0.04 

21  

0  02 

22  

T 

23  

24  

0  40 

25  

T. 

26... 

T 

0.02 

0.26 

27  

T 

28  

29  

T 

30  

T. 

0.13 

31  

Sums  ... 

* 

* 

0.90 

1.10 

0.36 

0.99 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*No  record  January,  February,  and  July  to  December,  inclusive. 

ASHEVILLE,  N.  O. 

1893. 


1,  

0  85 

1  52 

0  03 

2  

0  13 

0  18 

0.05 

0-12 

3  

0  46 

0  03 

• 

4  
5  

0.10 

0.10 

0.30 

0.14 

1.60 

0.04 



6  21 



0.28 



0.30 

6  
7  
8  

0.20 

0.09 
0.06 





"OA5 

0.65 
0.38 

'6.55 
0.08 

'6.62' 





0.55 
1.25 
0  33 



9  

0.70 

0-31 

0.09 

10  
11  

0.20 

0.08 
0  92 









0.97 
1  64 





12  

6  25 

0  15 

1.Q3 

13  
14  

0.20 

1.10 

0.94 
0  15 



0.04 
0.30 



1.50 

0.34 
0  70 

1.20 
1  97 

0  03 

0.10 

15  

0.30 

0.32 

0.05 

0  45 

16  

0  12 

0  23 

0  16 

17  

0.05 

0.58 

0  15 

0  48 

0-25 

18 

0  42 

0  01 

0  22 

0  82 

T 

19  

0  35 

0.70 

0  10 

20  

0  40 

0-08 

21  
22  
23...  



'  '6.'  26' 

.'.'.'.'.'.'. 

0.02 



0.27 
0.03 
1.19 

0.20 

.I'..'.!.' 

..'.'.'.'.. 

0.68 
0.40 
0  70 

'  '6.  20 



24  

0  58 

25 

0.28 

26  

0-02 

0  18 

0.08 

27 

0  31 

0  65 

0  15 

0  23 

0  75 

0-03 

0  10 

0.08 

28  

29 

0.54 
0  25 

0.38 

0.23 
0.09 

"6  67 



0.12 

1.20 
0  95 

1.00 

6.03 

30 

0.35 

31 

0  02 

0  14 

0  74 

Sums  ... 

3.29 

4.74 

2.99 

1.95 

3.80 

3.91 

2.12 

6.24 

7.42 

5.36 

3.89  i 

1.19 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ASHEVTLLE,  N.  C.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January 

February. 

,d 
1 

2 
B 

< 

K 

1 

6 

1 

g» 

:3 

1 

be 

3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  24 

2  

0.45 

0  14 

0  07 

O.so 

3 

0.30 

0.45 

0  28 

0.08 

4  

0  45 

0  45 

0.07 

0  OR 

0  01 

6  

0.30 

7  

0  85 

0.08 

0  55 

0  10 

T 

3 

0  31 

0  15 

0  16 

9  
10  
11  
12   

"b'.45 
0.20 

0.52 
0  40 

"o  23 

0.09 
0.21 
0.12 

0.06 
0.23 

::::::: 

'  'o.'of 

"OA8 
0  21 

o.'oi* 

1.16 

1.45 
0.45 

"'TV' 

T 

"6]58 
0.60 
2  00 

13  

0  65 

0.37 

14  

0.10 

0  09 

0.08 

15  

0.05 

0  23 

0.23 

0.83 

16  

0  41 

0  22 

17 

0  09 

0  12 

0  12 

0  19 

18  

19 



0-07 

0  28 

0  09 

0.30 
0  88 



0.49 
0  05 

0.02 





20  
21  

0  27 

0.04 

0-28 

0.20 

0.05 

0.09 
0  07 

6.15 









22  

0.09 

1.35 

0.03 

0.18 

23  

24 

0  12 





0.13 

0.05 

0.65 
0  30 

0.03 
0  03 



25  

0.30 

0.13 

0  42 

0  16 

26    ... 

0  35 

0  81 

0  56 

T 

0  03 

0  05 

27  

0  90 

0  28 

0  04 

0.67 

28 

0  10 

0  10 

0  78 

0  05 

29  

0  20 

0  18 

30  

0  30 

0.06 

0  23 

0  50 

0  10 

31  

0.08 

0.55 

0  68 

Sums  ... 

2.44 

3.81 

1.56 

1.21 

3.19 

2.99 

4.94 

3.48 

3.08 

2.68 

0.54 

4.10 

1895. 


1  

. 

0.30 

0.60 

2.  .  . 
3  

0.70 
T 

1.10 
T 



0.15 

"6*85' 





0.05 

0.03 

4  . 

0  10 

5  

0.45 

6    

0.95 

0  92 

0.70 

0  25 

7 

0  10 

8  
9  
10  
11  
12  

"6.80' 

1.80 
0.20 

"6."  25' 

0  10 

"6."  05* 

6  io 

3.15 
0.40 

0.40 
0.05 
0.10 
0.20 
0  10 

'o.io' 

0.30 
0.20 

'  6  io 

.".;;:;.' 

'  '6.'  35' 
0.25 

0.09 

0.21 

'  '6.'  53' 

0.40 

"  6!io 

0.23 

13  

0.25 

0.12 

0.43 

0.82 

0  15 

14 

0-20 

0  24 

15  

0.40 

0.06 

0  03 

0  12 

16  
17  

0.10 

0.50 
0.15 

0.40 

6.'  25 

0.05 

0.20 

0.73 
0.82 







18  

0.70 

19 

0  06 

20  

0  20 

0.90 

0.60 

0  42 

0  22 

21  

T. 

0.80 

0  50 

1  07 

22 

0  18 

0  20 

23  

0  35 

0  35 

0.30 

0.10 

24 

0  70 

0.10 

25  

0.10 

26  
27  

0.82 





0.30 
0  09 





0.06 





0.45 

0.69 

28  
29... 

0  75 

0.10 



0.07 

0.12 



6  48 

30 

0  45 

0  30 

31  

0  45 

Sums  ... 

4.92 

1.70 

3.95 

4.04 

4.90 

2.33 

2.32 

5.03 

0.85 

0.21 

2.78 

3.78 

22 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION 


ATLANTA,  G-A. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

JQ 

f 

I 

| 

1 

5 

1 

October. 

November. 

December. 

1 

0  41 

0  01 

0  24 

0  34 

0.45 

0  66 

T 

2       

T 

6  07* 

0  21 

0  93 

T. 

0.40 

T 

T 

3 

0  03 

0*45 

0  09 

0  59 

0  45 

T 

0  23 

0  49 

4    

0  44 

0  14 

0  08 

0  29 

5 

0  02 

0  25 

0.04 

0  13 

6  
7      .... 

T. 

0  06 



6.37 

0.07 
0  04 

1.26 
0  02 

T.  " 

0.74 

o.oi 

T. 

T. 
T 



8  

0  18 

0-37 

T. 

0.39 

0.38 

T 

9  
10  



T. 

0  02 

0.02 



0.02 



0.49 
0.52 

0.07 
T 

T. 
T 

1  81 

0  59 

T 

0  15 

0-34 

12  
13  
14    

0.44 
T. 
T 

0.43 
0.35 
0  01 

0.01 
0.09 
T 

T. 

T. 
0.03 

6  73 

0.07 
0.12 
0  17 

0.35 
0.11 

"oiis* 

T 

0  05 

'"T." 

T 

15 

0  42 

1  65 

0  02 

0  45 

0  05 

0  05 

16   

0  19 

....... 

0  04 

T 

1  41 

17     .... 

0  20 

0  09 

0  02 

0.06 

T 

18  

0  70 

T 

0  13 

0  03 

T 

0  01 

19  
20  

0.56 



'"T 

0.76 
0  53 



0.63 
T 





T. 
T 



21  

0  20 

T 

0  20 

0.61 

0.47 

22  

0  23 

0.01 

23  

0  08 

0.11 

24  

0.54 

25  

0  03 

0.08 

26  

0  09 

0.03 

0.07 

T. 

27  

0  36 

0  85 

T 

0-12 

0  03 

0.33 

28  

0  44 

0  61 

0  46 

0  01 

T 

T 

29  

0  05 

0  02 

****** 

1  86 

0.63 

80  

T. 

0.03 

1.15 

0  65 

31  

0.58 

0.10 

Sums  — 

3.02 

5.45 

2.43 

2.48 

4.46 

4.65 

2.13 

4.07 

3.06 

0.39 

1.11 

3.18 

1894. 


1  

T 

0  09 

0  11 

0.01 

2  

0  09 

0  06 

T 

0  01 

0  02 

T 

0  0° 

3  

0  10 

0  43 

0  08 

0  08 

T 

T 

4  
5  

T. 
0  15 

0.30 

0.15 





0  01 

0.02 
T 



T. 

0.18 

6  

0.83 

0.21 

T 

0  49 

0.21 

T 

7  

0-38 

T 

0  18 

T 

8  
9  
10  

"o.n 

0  13 

0.06 
0.58 



T. 

1.08 
1  02 

T. 



"o.'ii 

0  23 

'"rp* 

T. 

'"rp 

0.97 
0.60 

T. 

0.02 
T. 
1  05 

11  ... 

0  96 

0  51 

0  25 

0  03 

0  05 

0  61 

12  

1  14 

0  27 

T 

0  62 





0  29 

13  
14  
15  

"T." 

0.75 

"o.'&V 

0.08 

6.02 

0.13 
0.17 
T 



T. 

0.06 

0.02 



0.24 
0.31 

16  

0  77 

T 

0  06 

0  05 

T 

0  05 

17 

0  44 



0  58 

0  18 

Onq 

2AK 



18  

0  23 



0  98 

0.19 

0  72 

0  36 

2  25 

* 

19  

0.08 

0.59 

T. 

T. 

0.24 

T. 

T. 

20  

0  01 

0.02 

T 

T 

21  

0.40 

0.02 

0.67 

T 

0  04 

T 

22  

T 

T 

T 

T 

T 

23  

T. 

0.07 

0.03 

T 

0  02 

0  06 

24  
25  
26  
27  

0.63 

0.35 
0.73 
T. 

'6."2l' 

•••••• 

"6."  62' 

0.05 
0.24 
0.19 

'  '6.'  69' 

0  15 

0.69 
0.72 
0.53 
0  49 

'"rp" 

••:•:• 

0.31 

"'6.'  26 

0.87 
T 

28  

T 

o'37 

29  
30  
31  

0.15 


0.04 

"6!6i" 

"6."  13* 
0  06 



T. 
2.64 
0  19 

0.21 

0.03 
0.94 



'"6!o6 

0  10 

Sums  

5.09 

4.98 

2.99 

3.06 

1.49 

1.29 

5.55 

3.70 

5.78 

2.62 

0.92 

3.45 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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ATLANTA,  G A.-- Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

£ 

d 

o3 
^ 

February. 

March. 

i 

•< 

i 

0> 

a 

C3 
I-S 

j>> 
91 

HS 

August. 

September. 

1 
o 

1 

November. 

1 

O 

Q 

1  
2  
3  
4     

"6!  ie' 

0.05 

0.01 
0.63 
T. 

0.44 

1.28 
T 
0  04 

0.01 
0.01 
T. 

"6!  69' 

T. 



0.09 
0.18 
0.15 
T. 

'  '6.'  75' 

T. 

T. 
0.03 

o.or 

T. 

.".".::: 

T. 

'"6!  la 

5 

T 

6  96 

T 

T 

T 

g 

0  03 

0  12 

T 

0  02 

T 

0.04 

0  09 

T 

0  22 

0  50 

1  84 

0  01 

0  55 

T 

0  08 

T 

8.  '.'.'.  ".'.'.  '.'.'.'. 
9  
10 

0.77 
1.06 
0  32 

0.01 
0.03 

1.40 
0.02 

...... 

0.60 
0.01 

0.06 
0.12 
0  44 

T. 
...... 

0.56 

0.01 
0.01 
0.66 

0.03 
0.40 
0.44 

11 

T 

0  42 

0  35 

0  06 

0  09 

0  48 

T 

0  04 

12  
13 

T. 

0.01 
T 

0.31 
0  75 

0  09 

T. 
T 

0.39 
0.16 

T. 
0  14 

"6.68' 

0.07 

0.02 
T 

14....     
15 

0  01 

0  52 

0.81 
0  91 

T. 

6  64' 

0.01 
T 

0.50 
0.49 

6  ii 



...... 

16  

17 

0.47 

0.08 

0.94 

0.15 
1  42 

"6"  36 

0.33 
0.07 

2.22 
1.10 

T. 



18 

0.15 

0  02 

T 

19 

T 

0.17 

T 

20 

0  26 

1  03 

T 

0.01 

0  89 

21 

0  28 

0  31 

T 

0  62 

0.68 

0  01 

22 

T 

T 

T 

0  07 

0  01 

23 

0  04 

T 

24 

T 

0.46 

T 

0.11 

25 

0  86 

T 

0  63 

T 

0  07 

T 

T 

26 

T 

0  51 

0.44 

T 

6.35 

0.14 

0  17 

27     

T. 

1.17 

T. 

0.21 

28 

0.86 

T 

T. 

0.11 

0.03 

29 

0  01 

0  21 

0.02 

T 

30  

o-i 

0.33 

0  15 

T. 



2.62 

0.19 
0  01 

0.20 
0  04 

T. 

0  48 

0.80 





Sums  — 

5.47 

2.01 

7.55 

5.20 

3-99 

4.87 

2.75 

8.55 

0.21 

1.30 

1.04 

2.9 

AUGUSTA,  GA. 
1893. 


1  

2  
3  
4 

0.38 
T. 

""iji 

"o.'oi" 

0.21 
1  06 

o  17' 

0.10 
0.39 
0.48 

0.51 
1.63 

"6."  44- 
T. 
0  03 

0.04 
0.96 

"6*12* 

2.29 

"i.'si 

T 

'  'i.'os' 

0.13 

0.57 

0.40 

0  13 

0  02 

g 

0  38 

0  26 

0  50 

T 

0  30 

0.39 

7 

T 

0.03 

T. 

0  01 

0.10 

0.04 

g 

T 

0.19 

0.01 

T 

0  11 

T 

9  

0.05 
0  02 

0.39 

0.17 

"6  01 

1.10 
0  01 





0  55 

0.07 

12 

0.12 

0  50 

T. 

0.19 

13  

0.01 

0.48 
T 







0.80 
0.20 

"o.'ar' 

T. 

0  79 

0.02 
T 

2.51 
0.04 



0  15 

0  63 

0  11 

0  10 

T 

T 

*  '  

0  01 

0.42 

0.88 

0  37 

0  39 

0  22 

T 

18 

0  70 

1  08 

0.86 

0.07 

19 

1  40 

0.10 

0.11 

0.05 

T. 

20 

0  70 

0.25 

1  05 

21 

0  11 

0  10 

T 

0  14 

0  93 

22 

0  02 

0  01 

0.23 

23 

0  03 

T 

T 

T 

24 

0  49 

0  08 

26 

0  02 

T 

0  03 

27 

0  46 

T 

T 

T 

0  02 

0  05 

0.76 

T 

0  54 

oo 

0  10 

1  12 

T 

0  21 

T 

4  12 

29  

0  06 

1.27 

1.82 

0.31 

on 

T 

T 

0  53 

1  04 

31 

0  14 

0.82 

0.02 

Sums  — 

2.92 

5.26 

2.81 

0.97 

3.22 

7.71 

3.51 

8.18 

4.29 

4.56 

1.98 

3.50 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


AUGUSTA,  GA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 

month. 

Janu  ary. 

February. 

1 
1 

Pi 

1 

<o 

a 

1-3 

t 

1-5 

i 

September. 

October. 

November. 

December. 

T 

0  32 

0  13 

0.06 

2 

0  15 

0  83 

T. 

T 

3 

0  64 

1  24 

5  

6.05 

0.28 



0.06 
T. 

0.11 
T. 



6.22 
1.72 

T. 



0.72 

0.07 
T 





0.27 

0.04 

1.61 

T. 





T 

T 

1  12 

0.14 

T 

g 

0  3g 

0  04 

0  12 

0  02 

0  16 

2  75 

0  Or> 

10  
11           .     ... 

0.16 
0  25 

6  74 

6  04 

0.09 

0.30 



1.78 







0.31 

12  
13 

0.41 

0.40 

0.49 
0  30 

T 



0.26 
0  02 

0.17 





0.26 

T 

2  07 

0.68 

0  25 

15  
16  
17  

18 

0.05 
0.27 

0.09 

6  21" 

'"T." 

0.11 

0.01 
0.02 

0*40 

i.07 
0  23 

0.02 
0.49 
0.69 
1  36 

"6."  12' 
0  50 

'6.89 

i  si 



19  
20  





0.06 
1.64 

0.06 

0.28 
0  46 

0.27 
T. 

0.02 
0.02 



6!  15 



21  

22 

0.13 

0.46 
0  10 



0.07 
0  07 

0.20 
0.47 





0.06 



23 

T 

0  26 

T 

0  26 

T 

24  
25     

T. 

0.23 
2  20 

1  09 



i.65 

0.29 

0.46 
0.52 





0.12 

26  
27     



0.08 



0.01 

0.05 
T 

0.48 

0.03 
0.79 

0.63 
2.26 

0.14 



0.65 
0.01 

28 

0  10 

2  52 

0  98 

T 

29  

30 

0.22 



T. 

T. 

0  02 



0.01 
2  44 

0.03 
0  29 

0.00 

6'si 



"*0  05 

31 

* 

... 

*****       * 

T 

0.16 

0  10 

Sums  — 

1.68 

7.09 

2.04 

2.17 

3.49 

9.12 

9.99 

7.39 

5.26 

3.34 

1.82 

2.15 

1895. 


1    

0  02 

0.02 

0  03 

0  14 

0  36 

T 

0.12 

2 

0  07 

0.81 

0.18 

0.59 

T 

0  12 

T 

0  0° 

3  

0.19 

0  23 

0.94 

4 

0  02 

0  02 

T 

1  52 

* 

g 

0  01 

0  11 

0.05 

T 

6    

T 

0.03 

T 

T 

0.06 

0  11 

0  38 

1  08 



*  "  

7  

9 

0.53 

0.99 

0.80 

0.05 

1.15 

0  04 

0  12 

0.70 

... 

8  
9  
10  

0.27 
0.89 
1.28 

1.57 

1.91 
T. 

'"T." 

0  03 



0.56 
0.04 

"o.'os* 

0.46 
0.01 
0  31 

0.22 

0.03 
0.72 

*"6!  ei 

0  48 

11  

0.63 

0.23 

0.01 

0.01 

0.04 

12 

T 

0  57 

0  36 

T 

0  36 

0  18 

13  

1.46 

T 

0  08 

0  13 

0  10 

14  

0.90 

T. 

0  07 

15  

T 

0.63 

1  27 

T 

0.19 

0  37 

0.51 

16  

0.10 

0.49 

0.49 

0.10 

0.24 

0  62 

17.  . 

1  48 

0  05 

0  04 

0  19 

0  09 

18  

T 

0  24 

2  26 

iq  

0  31 

T 

0  20 

o  01 

20  

T. 

0.32 

0  24 

21  
22  
23  

T. 

'"T." 

T 

0.01 

...... 

T. 

"6!6i' 

T. 
0.01 

0.19 
1.64 







0.98 

24  

1  27 



25  
26  

1.42 
0.14 



T. 

0.12 
0.08 

0.37 
0.51 

0.02 
0.15 

0.89 
T. 





....... 

6.02 
0.38 

'  "6  6i 

27  

T. 

0.34 

T. 

T 

28  
29  

0.93 
0  06 



0.07 
T 

0.40 
2  41 

0.51 





;;;;;;• 

30  

0.73 

0.33 

1  12 

31  

0.27 

T 

0  09 

Sums  — 

6.35 

4.02 

8.06 

5.18 

3.34 

3.98 

4.31 

8.45 

1.98 

0.67 

2.01 

3.75 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


25 


BAG-NELL,   MO. 
1894. 


Day 
of 
month  . 

>, 
| 

I 

February. 

1 

1 

I 

*3 

1 

<D 

i 

August. 

1 

"Si 
I 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0  69 

1  42 

2 

0  60 

0  27 

0.66 

1  17 

3 

0.79 

0.16 

0  28 

1.10 

1.59 

1  20 

1  32 

0.17 

0  75 

0  34 

0  34 

0  03 

9 

1.46 

1  00 

0  74 

1  57 

0  35 

11 

0  33 

0.06 

0.22 

T 

0  21 

15  

16 





0.31 

1.45 



0.44 
0.28 

0.23 

1.60 





6  54 

0  40 

0  38 

18 

0  36 

0  05 

0  69 

0  28 

20 

0  17 

0-02 

010 

0  76 

0  14 

0  53 

22 





"*" 

0.18 

23 

24 

0.59 

25 

0  17 

1  06 

0  62 

26 

0  15 

0  18 

0  91 

27 

0  12 

28 

29 

0.24 

30 

0  14 

0  16 

1  43 

31 

Sums  — 

* 

* 

2.89 

4.10 

5.48 

3.74 

2.09 

2.52 

5.96 

0.53 

2.49 

3.70 

*  No  record  for  January  and  February. 
1895. 


1  

2 

0  60 



0.30 
0  15 

0  75 



1.05 

0.10 
T 





* 

3 

0  20 

0  10 

0  09 

5 

0.71 

2-46 

6  

7 



0.20 

0.06 
0  05 



2.54 



"6.'  40 



g 

0  10 

0.43 

g 

0.40 

0.32 

11  
12  

0.10 

'  'o.'io 

0  03 

'  '6.'  63' 

0.55 

0.22 

0  07 

6.26 
0.03 











14 

0  10 

0  29 

0  18 

0.38 

16  

17 



0.22 
0.13 

0.64 

0.20 













18 

1  36 

1.00 

1Q 

0  20 

0  32 

0  11 

20   

0.80 

0.85 

0.22 

2.00 

* 

0  25 

1  53 

1  22 

1  09 

25 

0  80 

0  05 

26  

0.70 

0.04 

0.50 



0.99 







28 

0.03 

29 

0  20 

0  29 

0  08 

30  
31  

'  'o.'ee' 



0.16 
0.03 

1.05 

2.12 

0.62 
0.22 









Sums  — 

2.30 

0.50 

2.02 

1.10 

4.74 

5.16 

13.03 

3.83 

0.50 

o.oo 

* 

* 

*  No  record  after  November  20. 


26 


DAILY   AND   MONTHLY   PRECIPITATION. 


BAINBBIDGE,  GA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

! 

! 

• 

a 

t* 

"3 

1-5 

August. 

September. 

|f 

£ 

November. 

December. 

' 

0  84 

0  48 

0.52 

0.73 

1.75 

0.20 

0.35 

0.76 

0.38 

g 

0.28 

1  65 

0.86 

0  85 

0.30 

0.02 

1  42 

2  62 

9  







0.72 



0.58 
1  47 

0.10 
0.16 

1.49 
0.32 



0.53 



0  31 

0  55 

15 

0.45 

0.65 

0  58 

16 

0.44 

1.56 

0.65 

18 

2  10 

10 

* 

0.11 

20 

0  07 

1.17 

0  10 

0  72 

0  20 

04 

0  56 

26 

0  04 

0  gg 

27 

0  42 

1.16 

0  99 

28  

0  62 

1  09 

1.04 

0  48 

0.98 

30 

0  48 

31              

0  48 

0.50 

Sums  — 

* 

* 

* 

4.31 

6.10 

6.43 

5.48 

3.30 

5.98 

2.20 

2.55 

3.11 

*No  record  from  January  1  to  March  19. 
1894. 


0.58 

0  10 

2  

0.56 

0.53 

3  

0  45 

6.88 

0.08 

4  

0.49 

0.25 

5   

0  10 

0.02 

g     

0  10 

0  65 

0  80 

0  46 

7  

0  58 

0  90 

0.53 

0  27 

g   

0  68 

0.70 

5  GO 

9  

0.14 

0.05 

1.03 

0.20 

0.26 

0.15 

0  02 

0  02 

0  86 

11  

0.61 

0.15 

0.08 

12  

0  42 

0  50 

0  30 

0  55 

13  

0.70 

0  22 

14  

0  98 

0  75 

0-42 

15  

0  39 

0  28 

0  40 

16  
17  

6155 



0.14 
0  16 

0.26 

0.12 
0  72 







18  

0.06 

0  07 

0.20 

0.15 

19  

0  08 

0.56 

20  

0.05 

2  88 

0  36 

0  08 

21  

6  35 

0  60 

0  08 

22  

0.15 

1  33 

0  07 

0  98 

0  24 

23  

0  20 

2.75 

0  14 

1.26 

0  20 

0  40 

0  28 









24  

0.12 

0.83 

0.40 

0.38 

0.15 

0.47 

0  60 

0.05 

25  

0.75 

0.52 

0  29 

0  20 

0  08 

26  

0-32 

1  10 

0  52 

0  40 

27  

0  40 

T 

28  

1  44 

0  18 

29  

0.36 

0  70 

30  

0  36 

0  03 

1  08 

0  3G 

31  

1  08 

Sums  — 

1.66 

7.69 

6.56 

4.00 

2.46 

4.77 

7.09 

6.87 

2.52 

7.03 

0.61 

2.17 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


27 


BAINBBIDG-E,  &  A..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

1 

i-s 

February. 

j 

I 

1 

a 
a 

1-5 

, 

August. 

1 
1 

02 

October. 

November. 

1 

p 

1  

1.80 

0  11 

0  14 

* 

* 

2  

0.76 

0.53 

0.98 

0  16 

0.10 

3  

0  08 

0.65 

0  20 

1  10 

4    

0  10 

5  

0  30 

0  02 

6  

0.02 

0  24 

0.61 

7  
8  
9  

0.80 
6.66 

0.14 

"£S 

0.04 
1.30 

0.11 
0.50 

0.08 

'  6.24 
0  96 

0.13 
0.24 
0.70 

0.0!) 
0.20 

"o.'oe" 

.".'.'.!!! 



10  

0  30 

0.11 

0.43 

0  04 

0  34 

0  02 

0  72 

12  
13  
14  



0.72 
6  40 

1.20 

6.21 

'6.05 



0.05 
0.04 

0.04 
0.16 

0.18 





15  

0.52 

0  90 

1  26 

16  
17  

2.29 

0.30 
0.20 

0.36 



0.30 
0  30 

0.28 

0.02 
0.76 









18 

0  10 

0  41 

0  27 

0  73 

0  18 

19 

0  46 

20  

0-13 

2  40 

21  

0.68 

0.50 

0.03 

22  

0  04 

0  18 

0  40 

23  
24  



0.06 

0.06 

0  75 

0.41 
0  55 

0.02 







25 

0  04 

0.42 

1  44 

0  24 

26  

1  23 

1.98 

0.18 

0.32 

0  11 

o.io 

27 

0  40 

28  

0  40 

1.48 

29  

1  72 

0  27 

30  

0  36 

0-40 

0  35 

31  

0.48 



0.31 



0.91 

0.20 



1.05 





Sums  ... 

9.40 

3.51 

5.21 

4.90 

4.68 

5.91 

8.74 

5.09 

2.53 

1.29 

* 

* 

*  No  record  for  November  and  December. 

BATESVILLB,  MISS. 

1893. 


1 

3  60 

0  10 

1  40 

0  91 

0  69 

2  
3 

0.03 

6*70 

0.02 

"6  51* 

0.26 
0  07 









1  22 

4  

0  21 

0  48 

1.96 

5  

3  55 

6  
7  
8  



6.02 

'6  40 



0.50 
0.70 
0  21 

'  '6.25 

0.20 

"6*68 

0.14 





9  

0  22 

3  62 

10  

0  45 

0  99 

11  

0.57 



0  33 

12  

1.00 

2  70 

0.45 

13  

1  20 

0  11 

14  

1  44 

0  40 

15  

1  35 

1.45 

16  .. 

1  67 

17  
18  

"6  so' 

1.40 

0.20 



0.02 
1  60 

0.15 



0.18 

19 

0  09 

0  12 

20  

0  40 

0  68 

0  58 

0.30 

21  

0  90 

0  05 

1  32 

22  

0  20 

23  

0.30 

0.64 

24  

2  01 

25  

0  35 

0.10 

26  

1-22 

0  14 

27  

0.95 

5  75 

1.10 

28  
29  

0.30 

0.45 

2.05 
0  41 



6  46* 







30  

6  08 

31  

1  00 

0  20 

Sums  ... 

5.40 

4.95 

2.00 

7.40 

13.49 

7.67 

2.33 

3.02 

8.37 

0.28 

5.26 

3.09 

28 


DAILY   AND   MONTHLY   PRECIPITATION. 

BATES VILLE,  MISS.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

i 

6 

(3 

j>, 

i 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.62 

0  45 

0  17 

1  39 

2  58 

0-06 

0.06 

0.72 

0  04 

5 

1  63 

g 

2  72 

0  28 

0.97 

1  28 

0  95 

0.05 

0  28 

g 

0  85 

0  15 

0.21 

0.16 

9  

0.56 



0.05 
0  60 



1.83 



0.46 
0.22 





1  5() 

11  

0.35 

1  50 



0.16 





0.20 
0  60 

0.41 
0.46 



0.15 

13 

0.07 

0.01 

15 

0.71 

0.11 

0.37 

1.42 

0.20 

16 

0.95 

0  25 

0.24 

0  13 

0  18 

0  85 

0.40 

0  52 

19 

0  82 

0.71 

o.n 

0.39 

20        

1  08 

1.57 

0.72 

22 

0  22 

o.io 

1  18 

23  
24 

6  95* 

6  95 

0.40 





0.14 
0.08 

0.40 
2.24 



0.48 

0.24 

0  15 

0  32 

27  

0.18 

0  38 

80     

0  10 

0.35 

31 

Sums  — 

7.11 

7.16 

7.79 

3.22 

0.98 

0.61 

6.14 

5.88 

2.06 

0.33 

0.66 

4.11 

1895. 


1 

0  55 

0  45 

0  16 

0  59 

0  22 

0  95 

1  54 

0  78 

3 

0  40 

4  

0  05 

0  08 

0  28 

0  36 

g 

0  75 

0.50 

0  10 

7 

0  90 

0  20 

8      .... 

0  45 

0.14 

0  56 

9  

0.20 

1  23 

10  

0  40 

0.33 

0  31 

11 

0  35 

0.49 

0.18 

12 

0  15 

0  35 

13   

0  90 

14 

0.15 

2  00 

15  

0.20 

0  10 

lg  

0  90 

1  54 

17  

0  02 

0  76 

18  

0  35 

19  

0.85 

0.70 

30  

0.95 

0  35 

0.50 

1  36 

21  

0  20 

22  

0  25 

23  

0-45 

24  

0.35 

0  07 

25  

1.05 

0  15 





0  38 

0-36 

26  

2  05 

0  21 

0  98 

0  27 

27  

0  24 

0  10 

28 

0  35 

0  07 

000 

29  '...; 

so.!....!!.... 

0  50 

0  30 

31  

0  50 

0  81 

Sums  — 

6.00 

0.50 

4.24 

3.26 

1.74 

3.58 

6.64 

0.53 

1.05 

1.G9 

3.07 

3.94 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


29 


BEABDSTOWN,  ILL. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

j 

I 

1 

S3 

i 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  75 

1.61 

0  43 

2  

0.20 

T. 

0  32 

T. 

3 

0  25 

T 

0  02 

4 

T 

T. 

0-27 

0  57 

5  

0  13 

6 

0.15 

T 

7  

T 

8 

T 

2  00 

9  

0.60 

1.66 

0.35 

. 

T 

10  

0.01 

0.72 

0.41 

T 

11  

T 

1.65 

12  

0  42 

0.73 

T 

13  

0.40 

0  15 

14  

0.02 

0.85 

T 

15 

T 

T 

0  60 

16  

T 

17  

T 

T 

18 

0.19 

T 

19  

0.49 

T 

20    . 

T 

1.93 

0  02 

21  

0.01 

0.50 

0  12 

0  16 

0  31 

T 

T 

..w 

22  
23  



0  22 

0.09 

0.09 

0.36 





'6  70 



T. 



24. 

0  22 

T 

25  

0.13 

1.00 

T 

26  

1  15 

1  65 

0  10 

27  

0  01 

2.10 

1  20 

T 

28  

0.02 

0  20 

29 

0  90 

0  50 

30  

T 

0  45 

0  22 

0.27 

T 

31  ,. 

Sums  .... 

0.06 

2.01 

3.69 

9.11 

6.18 

3.34 

3.00 

0.41 

1.49 

0.40 

1.45 

0.62 

1894. 


1 

0  88 

0  52 

0  10 

T 

2  

0  30 

3      ...  . 

2.03 

0  18 

1  00 

4....  

5  

T 

6  

T. 

0  28 

0  70 

7  

T 

T 

8  

0.45 

T. 

0.22 

9  

0  20 

0  25 

0.31 

10  

0.50 

11  

0  06 

0-85 

0  35 

T 

T 

0  70 

12  

0  12 

13 

1  40 

0  34 

14  

0  14 

15 

T 

T 

0  33 

0.20 

1  70 

0  30 

16 

0  70 

17  

18  

0.12 

0.40 

0  02 

0.65 

19  

0  60 

•  T 

20  

0.40 

T 

21 

1-90 

0  50 

T 

1.00 

22  

T. 

23  

0.10 

1.00 

0  80 

0  31 

24  

0.16 

25  

1.43 

26  

T 

T 

0  40 

0  15 

0.30 

27  

0.02 

28  

29  
30  

0.40 





0.25 





0.75 



31  

0  25 

Sums  — 

2.40 

1.52 

0.85 

2.26 

2.58 

2.88 

1.77 

1.45 

6.08 

2.39 

1.52 

1.43 

30 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


BEARDSTOWN,  ILL,.—  Continued. 
1895. 


month. 

1 

February. 

March. 

1 

1 

| 

>-» 

August. 

1 
I 

1 

November. 

December. 

T 

T 

0-37 

T 

T 

1.00 

0  05 

0.15 

0.30 

6  



0  03 

T. 

1  18 

0.85 

T. 



T. 
1.20 

T. 
1.15 

0.10 

0.21 

T. 

0  55 

0.30 

0.30 

T 

T 

0  05 

T 

2.00 

" 

0.10 

17 

0  50 

T. 

6.50 

0.65 

1  30 

1Q 

0.40 

2  00 

0  40 

1  00 

1  39 

T 

0  47 

T 

T 

23 

0  30 

T 

0  79 

0  30 

6.80 

0  50 

T 

0.50 

0.23 

26 

1  40 

1.50 

1.20 

0.30 

27 

0  62 

28 

T 

0-26 

29 

0  20 

0.25 

0-15 

30  
31        





6.90 





0.28 

0.55 

1.15 



0.11 



Sums  .... 

1.45 

0.08 

0.90 

2.90 

2.13 

2.28 

3.89 

4.10 

3.15 

1.15 

3.50 

5.72 

BEAVER  DAM,  PA. 
1893. 


1  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0  31 

0  02 

T 

2  

0  11 

0.03 

0.86 

4     

0  35 

0.79 

0  24 

0  20 

5  

0  02 

0  02 

6  

0.16 

7  

0.40 

8  

9      .... 

0  72 

10  

0  07 

11  

T 

12 

0  13 

T 

13  

0  04 

T 

14   

0  18 

0.14 

3  44 

T 

15  

0  14 

0.99 

16  

0.40 

0  01 

0  10 

17  

0.12 

0  11 

18  

6  09 

19  

0  25 

0  20 

20  

21  

0.11 

22  

0  44 

0  13 

23  

0  18 

0  06 

24  

0.41 

0  03 

25  

0  48 

0  03 

26  

0.10 

27  

0-55 

0  40 

0  20 

28  

0  30 

0.13 

0.96 

0  11 

29  

0-39 

2.51 

0  40 

0  01 

30  

0  40 

0  12 

31  

Sums  •  .  . 

2.47 

4.98 

1.32 

5.63 

1.91 

2.78 

*No  record  January  to  June,  inclusive. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

€ 
B 

<1 

t 

o> 

a 

tA 
% 

d 

September. 

j 

£ 

November. 

December. 

1  

0  20 

0.42 

2   

0  18 

0  48 

3  

0-05 

0.03 

0.25 

4  

T 

0  02 

0.12 

5 

0  44 

T 

0.06 

0  04 

0-14 

6  

0  26 

0.04 
0  05 

0.24 
0  03 

0.02 

"6  05* 





0.25 



g 

0  19 

0.20 

0  02 

0  15 

0  58 

0  15 

9  

0  74 

0.31 

0.02 

10  





0.22 
0  71 

0.02 





0.06 

0.72 
0-36 

6  03 

0.14 
0.10 

0.36 

12....    ..  . 

T 

0  19 

13 

0  70 

0  07 

0  19 

0  05 

0  20 

14  

0  08 

0  10 

0  04 

15 

0.19 

T 

16  

0.57 

0.12 

0  20 

0  05 

17 

0.24 

0  04 

0  48 

18  

0  46 

0.28 

19  

20 

0.06 

0.03 
0  16 

0.08 
0  56 

0.12 
0  35 

0.05 



0.35 
0  16 

0.54 
1  38 







21    

T 

0-02 

0.05 

T 

22 

0  05 

T 

0  24 

0  05 

0  41 

23  

T 

0.70 

0  10 

0.04 

0-28 

24 

0  15 

0  03 

0  08 

0  25 

0  06 

25  

0  31 

0.20 

0.20 

0  91 

26 

0  19 

0  12 

0  45 

27  

T 

0.16 

0  78 

28  

0  28 

0  49 

T 

0  03 

29  

0.04 

0.19 

0.11 

30  

31 

0.10 

0.02 

0.38 
0.33 

0.28 





T. 
0  75 

0.33 

Sums  ... 

0.96 

2.67 

2.16 

2.22 

3-70 

1.38 

0.65 

0.57 

3.74 

1.65 

1.98 

4.02 

1895. 


1  

2  



0.02 

0.08 













0.51 

'  "6'45 

3  

0  03 

T 

T 

0  03 

0  10 

0  05 

4  
5  
6  

0.01 
0  87 

0.02 
T. 

"o.'os" 

0  06 



"oils' 

0  15 

0  52 

0.35 
0-01 

"o.'ei' 

0.21 





T. 

7  

0.62 

0.08 

0  09 

1.03 

0.02 

8  

0.14 

0  11 

0  17 

0  20 

0  19 

0  53 

0.02 

10!  I"!!.'!!!!! 

"6'72* 

0.03 
T 

0.14 

0.08 
0.22 

0.05 



0.33 





6  03 

0.32 
0  24 

11  

0  76 

12  

13 

6  07' 

.  f  

0  12 

0.06 
0  14 

0  54 

0.19 

0  55 

0.27 

0  04 

0.23 
0  04 

0.10 

14  

0.01 

0.12 

0  01> 

0  14 

0.01 

15  

0-03 

0  01 

0.06 

6.05 

0  03 

0.06 

16  
17  

0.20 



0.11 
0  05 



1.42 



0.04 
0  04 



18  

0  01 

0  02 

0  04 

19  
20  

0.06 





0  14 





0.16 

0.01 

0  14 



21  

0  01 

0  02 

0  63 

T 

0  03 

22  

0.06 

0  01 

0  05 

0.03 

0  18 

0  46 

23  

T 

0  01 

0.46 

24  
25  . 

T. 

0.08 
0  15 





"Q  04* 

0  41 

0.02 

0.74 
0  27 

0.10 
0  O4-* 

26  

27 

0.56 



0.01 
0  03 

'  6  42 

"6  ii' 

0  16* 

0  60 

0.02 



0.55 
0  01 

0.02 
0  92 

28  

0.31 

0  01 

0-25 

0  15 

29  

6  07 

0.54 

30  

T 

0  90 

0  05 

31  

0  02 

0  06 

T 

Sums  ... 

4.19 

0-73 

1.45 

1.29 

1.19 

1.80 

3.46 

4.35 

1.03 

0.52 

3.35 

2.15 

32 
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BISMABCK,    N.  DAK. 
1893. 


month. 

January. 

February. 

March. 

1 

I 

S 

"3 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.01 
0  09 



T. 

T. 



0.85 
0  08 

0.03 
0  06 





0.66 
0  07 

0.03 
0  01 

0.03 
0  04 

3  

T. 



T. 



6.6i 

T. 

0.01 





0.08 

T. 

0  02 

6  09 

0  54 

0.01 

0  01 

0  02 

T. 

0.06 

0.08 

B 

0.02 

0  02 

0.01 

T. 

0.02 

0  10 

0.01 

0  07 

0.01 

T 

0.01 

9 

T 

T. 

T. 

T. 

0  01 

10 

0.04 

0  01 

T 

0  04 

0  11 

0  04 

0  26 

0  17 

T 

T 

0  14 

0.01 

T 

0.01 

0.45 

12 

0  01 

T 

0.18 

T. 

in 

T 

0.02 

0  21 

0  01 

T 

0  01 

0  83 

0  36 

0  06 

15 

T 

0.02 

T 

T 

T 

0  25 

16     

T 

0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

T 

0  01 

T 

T 

Ifl 

6  06 

0  01 

0.09 

T 

19 

0  12 

0  27 

20 

T 

0  10 

T 

0.02 

21  
22  

2°. 

*"T: 

0  04 

0.02 
0.02 
T 

0.04 
0.72 
0  22 

0.36 
0.12 

0.26 



0.04 
0.49 
0.12 

...... 



0.05 
T. 

'"T 

24 

T 

0.03 

0  02 

0  08 

0.01 

T 

0  03 

85   

0  11 

6.12 

M 

T 

0  13 

0  08 

0  07 

T 

T 

T 

27  
28     

0.05 
0  03 



0.02 
T. 

T. 

T. 

0.83 



0.02 

0.02 
T. 

T. 

29  
30  



T. 
T. 

6.03 
0  32 

0.79 
1.27 

T. 



0.09 
0  07 



0.05 

0.17 
T. 

31 

0.14 

T 

Sums  .  .  . 

0.73 

0.20 

1.52 

0.69 

1.26 

4.33 

1.48 

0.67 

0.18 

0.95 

0.24 

1.49 

1894. 


1  

0  26 

0.16 

2*  

T 

T 

0.05 

T 

3 

T 

0.03 

6.33 

T 

T 

0-08 

0  02 

4  

0  14 

0  08 

T 

5      

T 

0  03 

T 

6  

T 

T 

7  

8 







0.07 

*"T" 

T 



0.12 

3.67 

0.15 

0.17 
T 

'  "6'o2 

9  
10  



T. 

T. 

0.55 



0.06 
0  02 





T; 

11 

0.08 

12  
13 



T. 



0.66 

0  07 



'  6  12 

A] 

T. 

0.05 



14  

0.04 

0  07 

0  10 

T 

0  01 

0  04 

15      

T 

0.01 

T 

0  05 

16  
17  

'"rf" 

0.14 
0.57 

0.10 
0  59 



0.02 









18 

0  01 

0  06 

0  03 

T 

19  
20       

T. 
0  09 

0  52 

0.17 



0.08 
0  25 





"o  02 

T. 
T 

6  oi 

21  

1  17 

0  02 

0  02 

T 

22  

0  32 

0  04 

T 

T 

23  

T. 

0.09 

0.11 

04 

T 

0  23 

0  21 

0  01 

25  

T 

0  01 

0  07 

26  . 

0.02 

T 

0  02 

27  
28  
29  

T. 

0.11 



0.03 
0.02 

0.91 

6  6i 

0.31 

0.25 



'6.6s' 

T 

'  '6.'29' 



T 

T 

T 

31  

T. 

T 

Sums  ... 

0.20 

0.04 

2.27 

3.40 

0.77 

1.76 

0.30 

0.42 

3.83 

0.87 

0.40 

0.06 
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BISMARCK,  N.  DAK.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

•< 

! 

0> 

a 
0 

1-5 

jj, 

a 

i-» 

4J 

5 

September. 

October. 

November. 

h 

9 

1 

1 

T 

1  41 

T 

2  

T 

0.01 

T 

0  02 

T. 

3 

T 

T 

0  91 

T 

4  

T. 

0  16 

0.01 
0.18 



'  6.23 

0.14 

0.02 

'6.39 

T. 
0.03 

T. 

6  62 

g 

0  02 

0  08 

0  01 

0  08 

0  06 

0  03 

0  27 

T 



7  

T 

T 

0.10 

0  07 

8 

1  87 

0  01 

0.02 

9  

T 

T 

0.02 

T 

0.13 

10 

0  01 

T 

0.06 

0.04 

T 

0.01 

11  
12  

0.03 

0.01 
0.02 

0.11 

0.36 
0.01 





0.04 

0.07 

T 



13 

0.03 

T 

14  

0  18 

0  01 

15 

0.07 

0  04 

0  02 

T 

16  

0.12 

17 

0  10 

0.02 

0.06 

0  18 

18  

0  08 

0.03 

0.03 

0.67 

m 

0.53 

19 

T 

T 

20  

0  11 

0.01 

6  io 

0.16 

0.32 

T. 

21  
2° 

0.15 

T 



0.04 
0  02 

...... 

0.55 
0  07 

0.38 

0.12 

23   ... 

0.01 

T. 

24  
25  

0.01 
0  05 





0.16 
0  96 

0.07 
0.15 

T. 



26 

T 

0.14 

T 

0.02 

T 

T 

6.15 

T 

T 

28 

T 

0  01 

0.74 

0  50 

0.06 

0.01 

0  01 

0  02 

29 

o.io 

T 

0  01 

0  01 

30  .... 

0  05 

T 

1.06 

T 

0.11 

31 

0  02 

0  13 

0  48 

0  01 

Sums.... 

0.89 

0.35 

0.24 

2.53 

3.80 

4.01 

2.08 

0.40 

0.67 

0.08 

1.60 

0.27 

BOONVILLE,  MO. 
1893. 


1  

2 

6  6i* 

0.29 
0.11 



0.06 

0.68 

0.94 
0-39 

0-30 



0.47 



3 

0  01 

0.23 

0  43 

0  25 

0  11 

0  46 

4   

T. 

0  48 

0.22 

0.42 

0  46 

1  98 

3  35 

6  

8.'.'.'".'.!!'.'.'.' 

9 

"T." 

T. 
T. 

'"T 

6.61 
0  59 

"o.V 

0.18 

T. 

0.21 
0.49 

0.29 

'  '6.'  46' 
0.47 

!;.*;.*!• 



0.51 



"6*  03 

10      •  •• 

0  78 

T 

11 

0  49 

0  03 

0  61 

T 

12 

0  02 

0  41 

0.78 

0  11 

13 

0  03 

T 

T 

0.03 

14 

0-32 

0  27 

0  61 

T 

0  40 

15 

0.17 

0  1G 

0  53 

0  18 

16 

0  04 

0  20 

1  17 

T 

0  18 

17 

0  18 

0  06 

0  02 

0.08 

18 

0.07 

T 

19 

2  06 

T. 

20  

21 

0.08 
0  19 

3.11 
0  45 

0  97 

0.02 
0  34 



'"r^  ' 



0  25 

22 

T 

0  48 

T 

1  02 

T 

0  02 

23  
24    



0.34 

0.22 



6.19 

0.02 

0.56 
0  31 



T. 
T. 

25 

0  45 

0  49 

T 

0.02 

26  
27  

28 

"6.6i" 

0  06 

0  54 



'  'o.'so' 

1.38 
P.  19 

2.24 
1.36 

0.08 
0.13 

1.08 
0.30 
0.23 



"T." 



1.01 
0.08 

'6.48 

29 

0  ">  I 

1  38 

0  49 

30 

0  29 

1  5' 

6.26 

1.29 

0  78 

T 

31 

1  26 

0.47 



Sums.... 

0.54 

1.84 

2.85 

12.55 

8.86 

7.08 

11.32 

0.71 

2.14 

1.87 

1.50 

1.75 

BMP 3 
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BOONVILLB,  MO.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 
< 

K 

• 

g 

to 
a 
0 

»-3 

j>> 

"3 

HB 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

j 

0  54 

T. 

0.65 

0.17 

0.86 

0.22 

T 

0.57 

0  03 

T 

0  02 

0.45 

0.64 

0  7R 

1  02 

0  04 

0  78 

0  32 

6 

..«•••• 

0  48 

0  01 

0.38 

0.18 

T. 

7 

0  08 

0  01 

0.59 

0  04 

0  23 

0  17 

0.03 

0.01 

T 

0  32 

0  27 

0  76 

1  23 

10 

0  55 

2  16 

0.61 

0.11 

11 

0.02 

0.22 

0.63 

0.33 

12 

1  31 

0.24 

0.02 

13  
14      .  .. 

0  03 

0.22 
0.11 



'"rp" 







T. 

0.18 



0.04 

is 

0  02 

0  01 

0  23 

0  42 

0  14 

0  02 

1  15 

0-23 

T 

0  02 

0  01 

0  53 

17 

0-24 

0  39 

1.16 

0.09 

T. 

0  39 

T. 

0.01 

0.12 

19 

0  53 

T. 

20 

1  28 

0  06 

0.21 

21 

0  74 

T 

0  03 

0  17 

T 

0  54 

0  62 

0.44 

22 

T 

T 

2  48 

0.38 

23 

T 

0.11 

0  01 

0  41 

0  02 

0.08 

0.19 

26 

T 

0  44 

1.92 

0.16 

26  

T 

2  23 

0.26 

T. 

27 

0  37 

0.01 

28 

0  02 

0  16 

29  

0  16 

0  32 

T 

0  03 

0.11 

0.01 

30  
31  





1.11 



0.43 
T. 



0.24 

0.05 
T. 

0.76 



Sums  — 

2.64 

2.88 

2.22 

3.97 

4.97 

9.78 

1.72 

1.40 

5.93 

1.64 

1.71 

2.07 

1895. 


1  

0  03 

0.19 

0.11 

0  67 

2 

0  02 

0  56 

T 

0  22 

3   

T 

T 

0  41 

4 

0  01 

0.02 

0  04 

0  06 

0  23 

0  21 

0  01 

0  16 

T 

T 

5  
6  

7 

0.01 
T. 

"T." 

0  12 

6!  24 

0  09 

0.98 
0.16 
0  36 

0.24 
1.76 

0.02 

"'rp 

6.62' 

T. 
0.98 
0  32 

T. 
T. 

8  
9  



6.03 

0.13 



0.19 



...... 



0.16 
0.11 



10  

0.63 

T 

0  16 

T 

11  

0  10 

T 

0  37 

0  24 

0  14 

12 

0  05 

T 

0  14 

T 

0  21 

13 

0  04 

0  06 

0  63 

T 

14  

0  10 

0  30 

15  

T 

0.02 

0.08 

1  03 

0  04 

16  

0  38 

0  26 

0  01 

0.07 

0.02 

17  

0  95 

18  

0  01 

T 

2  14 

0.11 

1  01 

19  

0.11 

0  01 

2  19 

1  51 

20  
21  

oisi 

0.86 

0.96 

0.23 
0  12 

0.83 
0  03 





T. 
T 

2.44 
0  41 

22  
23  



0.54 

"6.45 

6  14 

0.02 

0.12 
0.28 

6  24 

24  

0  91 

0  16 

0  33 

25  

0.21 

0  14 

6  47 

T 

0.98 

0.58 

26 

0  46 

T 

0  92 

Ooq 

0  01 

0  78 

0  07 

27  

T. 

28  

0.11 

0  02 

29  

0  08 

0.48 

0  01 

0  38 

0  16 

30  

2  42 

1  34 

" 

31  

0  83 

0  46 

0  32 

T. 

Sums  — 

1.39 

0.38 

2.23 

2.57 

6.74 

7.43 

6.97 

3.00 

0.38 

0.04 

4.07 

7.89 

DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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BOWLING  GREEN,  KY. 
1893. 


Day 
of 
month. 

| 

February. 

I 

I 

i 

1 

3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.05 

0  04 

0.17 

T 

1.00 

0  90 

2   

0.36 

0  52 

3 

0  03 

1.00 

0  05 

0  14 

0  02 

1  32 

4 

0  11 

0.63 

2  15 

0  04 

1  90 

0  98 

5    

0.20 

0  08 

* 

6 

0.17 

1  13 

0  55 

T. 

T 

8 

0  25 

0.53 

9  

6  06 

0.25 

0.08 

0.33 

T 

10   

0  08 

T 

0-08 

11 

T 

0  60 

0  16 

0.03 

T 

12...  
13 

0.13 



0.85 

0.28 



0.40 

0.90 
0  45 

0.65 

0.07 

T. 
T 

14  

0.06 

0.78 

0.04 

2.24 

0  07 

0  93 

T 

15 

0  73 

16  

1  40 

0  71 

0.91 

0  03 

0.11 

T 

0  32 

0  08 

T 

18 

0  18 

3  32 

0  51 

T 

19 

0-30 

0  64 

0  07 

20.  

0.02 

0.12 

21 

0.38 

0  10 

T 

T 

0  70 

22  

T. 

23   

0  03 

1  10 

0  10 

0  37 

T 

24 

T 

T 

T 

25 

0  38 

1  16 

0  50 

T 

26 

0  45 

1  15 

T 

0-53 

0.12 

T 

27  

28 

0.05 

0.66 
0  20 

T. 
1.36 

0.08 

0.36 

0.97 
0  62 

...... 

29  

0.17 

0.46 

30  

31 

0.05 





0.67 

0.02 
3  78 

1.00 

0  75 

T. 



T. 

0  02 

Sums  — 

0.72 

4.26 

3.28 

7.12 

8.67 

5.87 

5.85 

1.37 

2.74 

4.88 

4.03 

2.79 

1894. 


1 

0.53 

T 

0  28 

2    

T 

0.05 

0  16 

0  34 

3 

0.78 

4   

1.07 

0  61 

0  77 

5       ... 

1.13 

0.24 

g 

0  01 

0  24 

0.83 

0  29 

0  04 

0  38 

0  19 

8  

1.20 

T 

0.02 

0.79 

9 

0  74 

0  21 

0  01 

10 

0  93 

T 

T. 

0  21 

11  

0.24 

1.54 

6  78 

0.13 

T. 

0.13 

12 

0  89 

0  09 

13 

T 

T 

0.08 

0  37 

0  32 

14   

T. 

0  38 

15 

0  18 

T 

0  32 

T 

1.10 

16 

0  06 

0  12 

0  09 

0  18 

0  15 

1  98 

0  45 

0.08 

17  
18  
19 

'6.27' 

6.'  GO* 

"b'.'w 

0  35 

0.13 
0.49 
0  37 

*"rp" 

T. 

0.10 

0.78 
0.48 
0.08 



0.15 
0.38 
0  26 



20 

0.12 

0  21 

21  

0-49 

0.13 

0  06 

0.48 

22 

0  05 

0.11 

23 

0  66 

0  08 

0  07 

T 

0  80 

24   

0  71 



0^23 

25 

0.18 

0  62 

0  20 

26  

27 



0.75 



...... 

0.55 



0.04 
0  13 



0.10 
0  90 

28 

0.08 

T 

0  11 

29  

0  21 

0.12 

30      .  . 

T 

0  22 

31 

0  13 

Sums  — 

3.09 

6.37 

2.72 

3.59 

3.47 

0.93 

3.84 

2.98 

3.28 

0.83 

1.41 

2-84 
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BOWLING  GREEN,  KY .—Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

i 

^ 

February. 

March. 

t 
< 

(A 
• 

6 
a 

>> 
§ 

3 

1 

0 

CO 

October. 

November. 

December. 

1  

0  19 

0  43 

0.65 

2  

0  40 

0  02 

1.11 

3      .  .. 

0  16 

T 

4  

0  05 

5   

0.34 

0.52 

0  05 

6 

0  30 

0.20 

0  06 

7 

1  10 

0  38 

0  24 

0  30 

0  03 

2  20 

6.06 

g 

0  06 

0.15 

0  °6 

0  04 

0.52 

0.15 

0-54 

0  59 

9  
10   

0.13 
0.29 



0.06 



0.40 



1.40 
0.24 

11 

0  11 

T 

0  11 

0.78 

0.53 

T 

12  

0  05 

T 

0.35 

6.i4 

T. 

13  
14  
15  

0.08 

'  '6.'04' 

0.21 
0.07 
0  91 

0.09 

'6!25' 
0  19 



0.12 
0.14 



'  '  'T.'  ' 

T 

16 

1.67 

T 

0  07 

0  67 

0.12 

2  52 

0  14 

17  

0.80 

0.49 

T. 

18 

T 

19  

20 

1  1R 

0  44 

0  64 

T 

0  33 

21 

0.48 

T 

0  83 

0.42 

22 

0  07 

0  04 

23 

0.18 

0  38 

24 

0  38 

0  92 

25  

0  01 

6  53 

1.76 

0  73 

0.47 

26 

0  35 

0-23 

0  43 

0.68 

1  14 

i  as 

27 

0  45 

0  52 

0.76 

0  12 

0  05 

28 

6  16 

29 

0  48 

30  

1.89 

0  26 

0  59 

31 

0.84 

0.59 

0  01 

Sums  ... 

5.28 

0.47 

3.54 

2.82 

5.42 

1.96 

9.95 

3.63 

0.67 

1.45 

4.08 

5.17 

BBOOKVILLE,  PA. 
1893. 


1  

2  

0.04 
0  14 

0.73 
0  34 

0.03 

6  82 

0.61 
0.24 













3   

0  07 

0.51 

0  27 

0.33 

0.11 

0  34 

4  
5  

0.02 

0.27 

0.52 
0  03 

6.07 





6.79 
0  12 

0.31 
0.47 

0.18 

6     

0  12 

0.23 

0  07 

0  59 

6  03 

0  47 

0  53 

7 

0  02 

0  92 

0  18 

0  23 

0  33 

0  21 

8   

0.22 

0  82 



9  

0.23 

0-08 

0.97 

10  

0.21 

1  61 

0  04 

0  11 

11  

0  06 

0  07 

12  
13  

0.33 
0.05 

...... 

0.44 

0.16 
0  31 

6.05 





0.28 
0  08 

0  04 





14  
15  

0.17 
0  94 

6  ii 

6.73 

0.97 
0  06 



0.58 

0.11 
0.08 

0.54 
0  47 



6  79 

16  

0  03 

0  09 

0  02 

0  41 

0  07 

0  18 

17  

1  32 

0.56 

0.09 

0.04 

18  
19  

0.92 
0  13 

0.04 

1.12 

0.03 

o  02' 



0.08 

'  0  33 

20 

0  09 

0  07 

0  48 

0  08 

21  

0  24 

1  13 

0  28 

0  06 

22.  .  . 

0  11 

0  11 

0  11 

0  81 

0  47 

0  17 

23  

0  04 

0.89 

0  14 

0.93 

0.08 

0  41 

0  12 

24  

T 

0.14 

0  56 

0  21 

0  03 

0  07 

25 

0  23 

0  02 

0.05 

0  09 

0  12 

0  22 

26  

0  04 

0.06 

0.33 

0  29 

0  06 

0  05 

27    

0  13 

0  19 

0  04 

0.04 

0  11 

28  
29  

6  69 

0.09 



0.06 

0.84 

6  54 

0.23 
0  89 



0.14 

0.68 
0  07 

0.02 
0.68 

30.  .  . 

0.08 

0.23 

0  01 

0  11 

31  

0.17 

0.18 

Sums  ... 

2.38 

7.03 

2.44 

4.83 

5-02 

4-23 

4.73 

2.81 

2.06 

2.49 

2.19 

3.38 

DAILY    AND    MONTHLY   PRECIPITATION. 
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BBOOKVILLB,  "PA..— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

5 

Pi 

3 

6 

1 

i 

~K 

M 

|3 

05 
02 

October. 

November. 

1 

I 

1  
2 

0.04 

0.12 

0.32 
0-07 

'6  26* 





0.04 

o.n 

0-47 

3  
4         

0  10 

o  62' 



6  ii 

6  6i 

0.41 
0  13 

0.14 

0.04 



6  ii' 

0.08 

0.21 

5  

0.41 

0  03 

0.07 

0  06 

0.03 

0.27 

0.18 

6  

7 

0.12 

T. 
T 

0.09 
0  07 

0.02 





0.14 

0.06 



8  
9         

0.06 
0  47 

0.47 

0.19 





0.52 
2  27 



0.12 

0.31 
0.17 

10  
11  

0.21 

0.22 
0.53 

0.11 





0.04 

0.76 
0-65 



0.10 
0.02 

6!  35 

12 

0  03 

0  08 

T 

0.06 

0  31 

0  23 

13  

0  02 

1.04 

... 

0.10 

0.04 

0.56 

14 

0  02 

0  03 

0.54 

0  16 

0  07 

15  

0.23 

0  06 

0.41 

0.07 

0.03 

16  
17 

0.33 

0.08 

0.14 



'  6'71 

0  14 





0.68 
0  03 

0.12 

0  19 

18  

0.31 

0  22 

0.07 

0.11 

19  

20 

0.13 

0.12 

0.12 
0  96 

0.63 
1  42 

0.54 
0  15 



0.67 
1  41 



"6'02' 



21  
22  

0.21 



"o.'os 

0.23 

2.12 

1.04 
0.06 



0.07 







23  

24 



0.73 

0.06 

0.11 



T. 
0  33 



0  72 

0.04 

25  

0.76 

0.09 

0  07 

0  05 

0  24 

26 

o  62 

0  06 

0  11 

0  02 

27  

... 

T 

0  04 

1.54 

28  

T 

0-04 

6.08 

0.10 

29  

0  13 

0.11 

0.06 

30..  . 

0  65 

0.02 

0  03 

0  51 

0  03 

31  

0.07 

0.29 

0.81 

Sums  .  .  . 

2.77 

2.59 

1.34 

3.00 

6.35 

2.03 

2.18 

0.40 

8.12 

2.38 

1.39 

4.48 

1895. 


1  

2  





0.14 
0  08 

0.04 
0.07 





0.07 

0.09 



0.78 

6.53 

3  

0  21 

0.03 

0  21 

4 

0  10 

0  26 

5 

0  02 

0  05 

0  34 

c   

0.17 

0  12 



0  26 

0  94 

0  02 

7 

0-61 

. 

0  14 

0  54 

0.03 

8  

0  05 

0  13 

0  41 

0-31 

0.14 

9  

10  

0.14 

0.22 

0.22 

1.39 
0.32 

0.20 



0.54 



0  34 

0.33 
0  24 



11 

0  45 

0  93 

12  

0  16 

0  22 

0  21 

0  17 

0.07 

13      .... 

0.32 

0.03 

0.92 

0.11 

0.08 

0  08 

14 

0  25 

0  06 

0  07 

0  04 

0  43 

15  

0.02 

0.02 

0  01 

0  03 

16 

0  12 

0  13 

0  03 

0  11 

0  02 

0  04 

17  

0.04 

0.02 

0.42 

18 

0.08 

0  28 

0  57 

19  

0.18 

0  11 

0  11 

20    

0.17 

0  61 

0.37 

21 

0  02 

0  18 

0  62 

0  06 

22  

0.22 

0  07 

0  06 

0  74 

0  27 

0.08 

1.18 

23 

0  05 

0  05 

0.02 

0  04 

0.34 

24 

0  02 

0  49 

0.87 

0.15 

25  

0  38 

0.82 

0  47 

0  32 

T. 

26 

0  24 

0.41 

27  
28.. 

0.04 

0  11 



0.38 

1.24 

0.03 
0  56 

0.21 

0.17 

0.59 

0.06 

0.83 

29 

0  12 

0  07 

30  
31 

0.03 

0.12 
0  04 

0.12 
0  08 



0.03 

6  54 

Sums  ... 

3.17 

0.99 

2.33 

3.33 

1.71 

3.79 

3.06 

2.43 

3.37 

0.76 

3.96 

3.56 
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DAILY   AND   MONTHLY   PRECIPITATION. 


BRYSON  CITY,  N.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

tA 
• 

6 
a 

'  >> 

"3 

i-s 

i 

•5 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  70 

0  63 

0.57 

2 

0  10 

0  07 

0  38 

0.15 

n  fts 

n  n 

1  83 

4 

0  05 

0  19 

0  40 

0  80 

0  53 

0.20 

1.12 

0  15 

6 

0  18 

1  25 

7  



T. 

0  OR 

0.22 

0.28 

0.70 







0.17 
0  20 

1  10 

1.00 

0.30 

10 

0  30 

0  25 

1  20 

0.90 

12 

0  36 

0  07 

0  26 

0.92 

13  
14  

1.04 

1.45 
0.05 

0.06 

0.13 
0.22 



0.35 
1.20 

1.09 
0.04 







15 

0  98 

0  44 

0  80 

0.45 

0  37 

16 

0  18 

1  33 

0-30 

18 

0  04 

0  90 

0  15 

19 

0.50 

0.06 

0  42 

6.15 

22  
23     



0.60 
0  10 



o.ii 



0.12 
0.  15 

0.22 







0.30 



24 

0  80 

25  

26 

0.12 

0  15 

27  

23 

"6°  06* 

0.05 
0  65 



0.37 

"o'ss" 



0.02 
0  02 

"6!i6* 

"o.'so 

0.20 
0-90 



29  

0  25 

0.30 

1.04 

0.02 

0.17 

30  

0.7:5 

31                .     . 

0  08 

0  85 

0.05 

Sums  

3.16 

6.99 

3.16 

3.84 

6.86 

3.74 

1.74 

3.41 

4.32 

1.00 

2.37 

2.74 

1894. 


1  

2  

6  99 

0  45 

• 

0.10 

3  

1  31 

0.82 

4  

0.99 

0  07 

0  02 

0.  05 

5  

0  11 

6.48 

0.01 

T 

6  

0.30 

0  10 

7  
8  

0.65 
0  01 

6.70 

0.29 



0.63 
0  70 

0.12 

0.70 



"6  25 



6  07 

9  

0.15 

1.00 

0  77 

0.56 

10  

0.50 

0.65 

T 

0.90 

11  
12  
13  
14  

0.45 

'  0.40 
0.22 

'  'o'.ss' 

0.84 

::::::: 

0.60 

!.'.'.'.'.'.' 

"6."  44' 

0.90 
0  90 

0.25 
0.90 
0.02 

0  18 

0.48 
0.98 

15 

0.14 

0  16 

0  20 

0  12 

0  90 



.... 

16 

0  35 

T 

0  18 

0  10 

17  

0.40 

0  31 

0  32 

0  10 

18 

0  39 

0  05 

0  06 

0  18 

0  35 

0  SO 

19  

0.12 

0.75 

o!os 

0.12 

0.04 

20  

0.22 

0  05 

0  15 

0  65 

21  

0.41 

0.10 

6.72 

0  30 

0  04 

22  

0  30 

0.10 

23  

0  05 

0  13 

0  °6 

0  40 

0  08 

24  
25  
26  

0.05 
0.22 

"o.'so" 

0  10 

0.02 

0.15 

0.22 
0.04 

0.10 
0.12 
0  20 

"6!  67* 

0  10 



"'6.'  95 
0  92 

27  

0  31 

0.01 



0  32 

....... 

28  

0  17 

29  

0.21 

0  go 

30  
31  

0.15 







'6.'  17 



"6!  67* 

0.25 

0.08 

0.35 
0.79 





Sums 

3.70 

5.87 

2.41 

3.13 

2.85 

3.19 

3.82 

3.02 

2.90 

2.50 

0.26 

5.93 

DAILY   AND   MONTHLY    PRECIPITATION. 
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BRYSON  CITY,  N.  O.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

P. 
-1 

i 

g 

i 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  20 

0  06 

2 

0  70 

1  80 

0  30 

0  38 

0  55 

4  

0.35 

0.02 

0.05 



0.41 





"o  05 

0.03 

5 

0  10 

0  35 

0  70 

6  

0.16 

0.95 

0.02 

7. 

0  46 

0  85 

0  85 

0  80 

0  20 

0.23 

8  
9  
10  

1.05 
1.60 
1.55 

0.18 
0.21 

0.95 
0.07 
0.12 

0.95 
0.10 
0.05 



0^95 



0.50 

i  45 

0.03 
0.33 
0  12 

11  

0  03 

0  32 

0  03 

T 

0  41 

0.13 

12   ... 

0  05 

0  08 

' 

0  21 

13  

0.04 

T 

0  60 

0  35 

0  30 

14  

0  10 

0  50 

0.75 

15  

0.20 

0  05 

16  

17 

0.30 
0  05 

0.60 

0.46 

1  11 

0  10* 

0.46 

0.98 

0.95 
2.20 







18  

0  05 

0  15 

0  46 

19  



0  06 

20  

2  00 

0  41 

0.25 

21  
22  

0.45 
0  20 



0.40 





"6"  52' 



0.75 
0.11 





1.30 

23  

6  27 

0  28 

24 

0  75 

0  20 

25  

0  13 

0  06 

1  20 

26  
27  

0.75 



0.01 

0.15 

0.44 
0.07 













28  

0.03 

0  10 

0  25 

0  98 

0  10 

29  

0.85 

0  20 

0  21 

30  

0  40 

0.48 

31.. 

0  75 

0  55 

0  60 

Sums  

7.87 

2.54 

6.45 

3.97 

5.08 

3.03 

5.47 

6.56 

0.46 

2.24 

2.42 

3.87 

BUCHANAN,  VA. 
1893. 


1      ..  . 

0  32 

0  17 

0  12 

0  93 

2  
3  

1.25 



1.10 
2.00 

0.44 

o.io 

6.60 

0.42 





0  25 

4 

0  62 

0  29 

1  67 

5  

0  12 

6  
7  

T. 

0.18 

0.07 

6  46' 

0.53 

6  14 









8   

g 

0  23 

0  23 

10  

0-18 

0  16 

11 

0  60 

0  52 

12  

T. 

0  10 

0.18 

0.63 

13  
14 

1.20 

0.02 

0  72 



0.82 
0  25 

0.31 
1.97 





15  

T 

0.25 

0.22 

0  42 

16  

0  57 

17 

0  66 

0  27 

0  14 

18   

0  44 

19 

20  

0  42 

21    .  . 

0  07 

1  19 

0.24 

22  

0  24 

0  25 

0.12 

23  

0-33 

1  75 

1  22 

24 

25  

26  

0  25 

0-52 

27  

0  52 

0  26 

0  10 

28  

0.32 

0  52 

5  10 

0.85 

29 

0.22 

1  07 

30  

0  15 

0.35 

31  

0  25 

0  65 

0  08 

Sums  — 

1.79 

4.07 

1.12 

1.85 

6.51 

3.02 

1.04 

7.97 

3.57 

6.58 

1.51 

0.82 

40 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


BUCHANAN,  V A.— Continued. 
1894. 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

| 

1 

cS 

i 

tit 

3 

1-5 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1              .... 

0  15 

2 

0  40 

3        

0  10 

0.71 

4 

0  91 

T 

0.10 

0.15 

T. 

5 

0  10 

0  15 

6 

0.03 

7 

T 

0  66 

8  

T 

T. 

9 

T 

0  19 

T. 

T. 

0.33 

10  

T 

0.30 

1.45 

T. 

11                .   . 

0  24 

0.45 

1.25 

0.50 

12 

T 

0  15 

1.01 

13 

0  23 

T 

14                

15  
16  

T. 

0  09 

0.26 



0.25 





0.25 









17 

T 

T 

T 

T 

18  

0  30 

1.07 

0  76 

0  50 

0  60 

20 

0  30 

0  77 

21       

0  21 

0  20 

T 

22 

0.36 

2  30 

23  

T 

T 

0.40 

0.40 

24     

0  08 

0.50 

T 

05 

T 

26  

1.46 

0  40 

27 

0  05 

0.10 

0  35 

T 

T 

1  00 

28  
29  

"6."  32* 

'"T." 

T. 

0.20 

0.67 

T.  " 





0.80 
0.45 

0.20 



30  

0.55 

0  30 

1.35 

31   

0  17 

1.10 

Sums  ... 

1.57 

3.61 

0.50 

1.80 

3.17 

1.51 

3.20 

2.40 

4.42 

2.90 

0.71 

2.84 

1895. 


1 

T 

0  35 

0  70 

* 

2 

0  30 

0  60 

T 

0  75 

0  15 

3 

T 

0  25 

0.35 

4  

5  

T 

c  

T. 

0.50 

fl    

0.11 
0.32 

0.30 

6  21 

1  60 

6  26' 

'  6.30 

1.67 

0.15 

"6*20 

0.10 



9 

1  80 

0  50 

10  

1.50 

0  60 

11  

1  45 

T 

0  15 

0  20 

0  3° 

12  

0.20 

0  10 

0.40 

0.30 

13  

6.35 

0  16 

T 

0.10 

14  

0  46 

T 

T 

15  

0  06 

0  13 

0  20 

16  
17  

0.20 

0.31 
0.30 

0.21 

0.30 



0.50 

*"ip" 

6  30 



...... 



18  

6  27 

0.35 

19  

20. 

0  45 

0  30 

21  

0.12 

0  43 

0.90 

T 

0.10 

0  10 

22  

0.10 

0.75 

33  

0  15 

24 

25  
26    
27  

'6.'  75 

T. 

6  so' 

T. 

0.25 

0.30 
...... 

0.90 

T 

0.75 



"6.'  75' 



28  

T. 

0.15 

0.41 

29 

0  68 

0  28 

0  10 

30  

0  45 

T 

31  

0.20 

Sums  ... 

7.38 

1.37 

2.87 

3.81 

2.77 

,.55 

4.01 

2.53 

1.20 

0.70 

3.12 

* 

*  No  record  for  December. 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

BUCKHANNON,  W.  VA. 
1893. 


41 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

1 

6 
a 

1 

t*. 

s 

1 

September. 

1 

November. 

December. 

1 

0  26 

0-10 

0  36 

0  03 

0  49 

0  12 

2 
3            

0.07 

0.20 

0.12 
0  34 

0  24 

0.03 
0.93 

0.04 

0  41 

0  08 



6  70 

0.08 
0  73 

0.25 
0.45 

4  
5  

0.27 
0  20 

6.30 

0.10 
0.01 

6.45 

0  67 

0.04 



0.10 

0.70 

0.01 

7  

0.04 
0  08 

0.45 



0.06 

0.43 





0.10 





8- 

0  22 

0  98 

0.85 

9  

0  30 

0.53 

0.03 

0-70 

0  08 

10  
11  

0.04 
0  30 

0.19 

6  30 

0.42 
0  17 







0.10 



12  

0  07 

0  30 

0  01 

0.08 

0  18 

0.05 

1.09 

0.03 

13  
14  

0.08 
0  40 

0.25 
0  21 

6  03 

6  75' 

0.25 



2  32 

0.08 

0.80 
0.22 

0.11 
0  11 

6  06 

15  

0  05 

0  06 

T 

0  47 

0  03 

0  10 

0  40 

0  07 

16  
17  

0.10 
1  22 

0.05 

T. 
T 

0.27 
0.53 

0.08 
T 

0.34 
0  12 





0.35 
0.12 

18 

0.05 

0  30 

T 

0  10 

0  02 

19  

20 

0.08 

0.06 
0  12 

0.52 
0  60 

'o'21 

0  24 

T. 

0  05 

1.06 

21 

0  18 

0  02 

0  23 

0  °1 

0  87 

0  23 

0  04 

22.   . 

0.10 

0  55 

0  59 

0  07 

23  
24  



0.07 
0.02 

6.06 

6.13 

0.20 

0.08 

"6'08 

0.04 





25  
26  

0.02 

'  6  08* 

0.37 
0  25 

"6"  62' 

0.13 

6.26' 

"o'os 

0.67 

6!  62 



0.15 
0  03 

27 

0  29 

0-33 

0  08 

0  10 

0  71 

0.32 

0  15 

28  
29  
30  
31  

0.20 
0.02 
0.10 
0.05 

!"!'." 

'  '6.'  75 
0.04 

0.04 
0.01 

"o.'is" 

0.05 

"o.'ie" 

0.96 
0.08 

"6.13" 

0.03 

"o.'is' 

0.35 
0.12 
0.15 

Sums  — 

2.48 

4.61 

1.61 

6.99 

4.34 

2.72 

5.30 

2.87 

2.08 

3.85 

2.51 

2.52 

1894. 


1  

0  16 

0  51 

2 

0  32 

1  07 

0  03 

0  29 

0-07 

3  
4  
5  
(5  

'  '6.'  24* 
0.08 
0  03 

0.«9 
0.25 

0  31 

0.25 
T. 
0.1-2 

0.17 
0.06 
0.15 
0  57 

'  '6.  '59 

0.53 
0.10 

'  '6.'  62' 
6  22 

'.'.'.'.'.'.'. 

0.58 

"6."  12' 

"6."  38* 
0.04 
0.04 

7  

0  03 

0  08 

1  15 

0  08 

0  30 

0  85 

8  

0  05 

0.21 

0.05 

T 

0.05 

0.45 

9  
10  
11  
12  

"o.'io" 

0.11 

"6."  63' 

0  22 



0.50 
0.48 
0  22 

T. 
T 

"6.76" 



0.18 
"6'44 

"6!48' 

T. 
0.43 

6.34 

0.07 
0.08 
0.03 

'"6.'26 

0.35 
0.08 

13  

T 

T 

T 

0  27 

14 

0.10 

0  20 

T 

T 

15 

0  62 

0  23 

0  51 

0  03 

0  05 

K; 

0.10 

T 



0.22 

0  80 

0  14 

17  

0  43 

T 

0.24 

0.50 

0  15 

0.25 

18  

0.15 

T 

T 

0  38 

0  87 

0.10 

0  89 

0  34 

19 

0  08 

T 

0  14 

0  83 

T 

0  07 

0  15 

20 

0  08 

0  10 

0  02 

T 

0  06 

21  

0  14 

0  03 

0  22 

T 

T 

T 

0  04 

22  
23  

0.02 

0.90 
0  12 

0.28 

0.18 
0.12 

T. 
T 

0.22 
0  31 



0.23 

0.05 
0  50 



24 

0  56 

0  10 

T 

0  82 

25 

0.53 

0  14 

T 

0.22 

0  12 

26  

27 

0.21 

0.05 
T 

6  16 

'  '6*12 

T. 

0.53 

0.24 

0.15 

0.92 
0  03 

28  
29  

0.78 

T. 
T 

0.95 

0.06 

0.09 



0.05 



30 

T 

0  15 

0  21 

0  % 

0  50 

0.06 

31  

0.17 

0.15 



0.09 

0.05 

Sums  — 

3.28 

3.60 

2.63 

4.73 

4.04 

3.30 

1.94 

2.07 

1.30 

3.20 

3.38 

4.60 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


BUOKHANNON,  W.  V A..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

£ 

1 

>> 

"3 

>-3 

1 
S3 

•4 

September. 

October. 

November. 

December. 

1      

0.09 

0.70 

0  67 

0.20 

0.32 

2 

0  12 

T 

0.37 

0  15 

3 

0  03 

0  02 

T 

0.03 

4 

0  02 

T 

T 

0  52 

0.08 

5 

o  40 

T 

T 

0  24 

0  24 

0  05 

6 

0.43 

0  19 

T 

T 

0.61 

0.05 

0.09 

7 

0  44 

0  07 

0  21 

0.93 

T 

0.06 



0  14 

g 

0  19 

0  27 

0  64 

0  13 

0  23 

0  43 

0  72 

0  22 

Q 

0.81 

0.40 

0.36 

10   

0  15 

T 

0.33 

11  

0  03 

0  13 

0.34 

0.90 

0.10 

0  28 

12 

0.14 

0.20 

0  98 

6.  si 

0  24 

13 

0  04 

0.05 

0  46 

0.43 

14  
15  
16..  . 

'6.22 
0  02 

0.65 
0.83 
0.03 

0.50 
0.20 

0.33 

"6!58* 



6  78 



0.19 
0.12 



17 

0  08 

18  

19 

0.05 

0.50 

20  

21 

0.06 
0.38 

0.09 
0.03 

0.48 



0.25 
0  20 

6!43 

0.12 
0  23 

0.12 





0.06 

0.11 
0.25 

22 

0.40 

0.15 

23 

0.12 

0.39 

0.04 

0  21 

24 

0  12 

0.20 

0  55 

0.20 



0^22 

25  

0-30 

0.15 

0  30 

26     ... 

0  33 

T 

0  20 

0.30 

0.06 

0  G4 

27 

0  17 

0  28 

0  44 

0.49 

0  75 

0  21 

28  

0  36 

29 

T 

0  04 

0  11 

0.07 

0  09 

30  

T. 

0.34 

0.30 

0.15 

0  61 

31 

T 

0  05 

0.87 

0  05 

Sums  .... 

4.14 

0.91 

4.15 

5.47 

2.19 

2.55 

3.67 

2.77 

2.05 

1.94 

2.67 

2.68 

BUBNSIDE,  KY. 
1893. 


1  

2 

0.63 

* 



'  6  15 

6.68 

0.65 

1.66 
0.45 





0.91 
0  02 



3  

0  20    1  30 

4     

0  65 

0  35 

0-15 

1.15 

0  88    0  31 

5 

0-71 

0  81 

6...  

1  43 

8  

0.65 

0  06 

0     

0  30 

0  47 

T 

10  

T 

11  

0  35 

T 

12  
13  



0.38 

0.30 





0.70 

0.57 
0  21 

T 



14  
15  



0.12 

0.53 
0.45 



0.12 





0.32 

0.40 



16  

0.82 

1.65 

0  74 

17     .  . 

0  38 

18  

0.10 

0.45 

0  15  i   0  02 

19  

20  

0.23 

21 

0  15 

0.45 

3  20 

0  *>4 

22  

0.95 

23  

24  

0  06 

0  02 

25  

0  83 

26  

0.53 

0.15 

0.62 

27  

0  38 

0  40 

T 

28  

0.26 

0  64 

29  

0  80 

0  48 

30  

0  50 

0  07 

31  

0  50 

Sums  ... 

1.46 

* 

1.73 

2.77 

4.95 

4.69 

6.82 

1.23 

2.57 

2.74 

3.22    3.01 

:  No  record  for  February. 


DAILY. AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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BURNSIDE,  KY.— Continued. 
1894. 


Bay 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

f 

< 

! 

<p 

| 

>> 

3 

*-B 

£ 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.79 

0.53 

3 

0.68 

0.03 

0.30 

0.35) 
0.02 

0  31 

1.22 

0  41 

0-10 

0.26 

0  63 

g 

0  89 

0  11 

0.89 

0.32 

0  12 

0-10 

10 

0  18 

1.33 

0.03 

0.80 

11  

0.31 

'6  33 



0.01 
0  02 

0.87 



0.26 
0.90 

0  16 

0  35 

0  21 

16 

0  06 

0.15 

0.01 

0  67 

17 

....... 

0  03 

1.69 

0.09 

18 

0  22 

19  

20 

0.23 

0.03 

0.13 
0  17 

0.08 
1  50 









* 



21 

0  28 

0  15 

0  12 

0  12 

22 

0  09 

0  07 

23 

0  44 

0  13 

24 

0  03 

0.30 

0  25 

0  30 

26 

0  50 

0.19 

0.25 

27 

0-09 

0.10 

28 

0.20 

29 

0  35 

0  10 

30 

0  05 

0.74 

31 

0.21 

Sums  ... 

2.40 

5.07 

1.13 

3.33 

4.50 

* 

* 

# 

* 

* 

2.32 

4.00 

'  No  record  from  June  1  to  October  20. 


1895. 


1  ! 

0  90 

2 

0.10 

0  80 

0.64 

0  15 

3 

0  10 

0  56 

4  

•>  10 

0  56 

6  
7  
8  

9 

0.28 
0.50 
0.75 
0  23 

"6."  40* 

'  '6.'  70 
0.21 

'  '<X48' 
0  25 

'.:::::: 

0.24 

"i.'(56 
T 

0.  50 
0.45 

6  26' 

"i.'2o' 



'6.53 
0  08 

0  70 

0  07 

1  20 

11     

0.31 

0  16 

T 

1.20 

12 

0  20 

0  12 

0  60 

0.05 

0  55 

0  25 

13  

14 

0.10 
0  10 

0.30 

0.43 

0.59 







15 

0  10 

0  21 

0.15 

16    .  . 

1.70 

0.10 

0.80 

0  77 

0  98 

17 

0  46 

18  

0  16 

19 

20 

1  46 

0  38 

21   

0.75 

0.21 

0  08 

0  40 

0.90 

0  55 

22 

0  90 

23  

0.10 

24 

0  09 

.:  

0  40 

25 

0  12 

2  21 

0.05 

26  

0  45 

0  35 

0.45 

1.15 

27 

1  00 

1  10 

0  60 

0.20 

0.37 

28  

0  25 



29  

0  50 

0  88 

0  05 

30 

1  21 

0  40 

31 



0  20 

0  75 

.... 

Sums  ... 

7.47 

1.12 

4.39 

4.65 

4.02 

3.46 

7.71 

3.15 

1.11 

2.70 

2.28 

3.38 

44 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CAIRO,   ILL. 
1893. 


DoT 

month. 

January. 

£ 

i 

£ 

o 

1 

1 

6 

g 

0 

B 

>. 

s 

August. 

September. 

October. 

1 
I 

December. 

1  
2     

0.73 
0.04 

0.06 
0.02 

T. 

0.05 

1.27 

0.64 
0.66 







T. 
0.47 



'"6!  of 

T 

0  18 

0  38 

T 

2-37 

0  70 

0.16 

0  1K 

T 

0-86 

0.19 

T 

g 

T 

0  14 

2.10 

0  24 

0  56 

0  04 

T 

T 

T 

T. 
T 

6  42 

0.28 

6  03 

0.50 



6.08 
0  90 



0.06 
2  02 



6  26 

0  47 

0  50 

1.52 

T 

T 

0  60 

1.12 

12  
13 

T. 



0.28 
0  20 

0.65 





0.01 

0.32 

1.74 
0.93 

T. 

0.05 

O.Oi 

T 

T 

0  66 

0.01 

0  02 

0.1? 

17  

T. 
0.41 

0.42 

0.03 
0.02 





T. 

0.45 





0.03 

19 

0  38 

0  44 

0.16 

20               .... 

0  01 

0.24 

0  03 

T. 

T. 

21 

0  53 

0.02 

0  83 

0  02 

1  35 

0  16 

0.42 

24 

T 

0  16 

0.12 

0.31 

OK 

0  57 

0  22 

0  58 

0  03 

0  03 

26 

0  43 

0.98 

T 

T 

2  35 

0.42 

27 

0  38 

0.40 

*  " 

1-07 

T 

28  

T. 

T. 

0.82 

0.01 

0.01 

0  34 

0.£ 

30  
31  

0.03 
0.04 





2.06 

"6!  90* 

0.12 

6!07 



1.03 





T. 

Sums  ... 

1.26 

3.93 

2.09 

6.91 

6.70 

7.59 

1.23 

1.64 

6.83 

6.26 

2.75 

l.« 

1894. 


1  

0.20 

0  83 

T 

0.06 

0  It 

2    

0.32 

0  12 

0  12 

T 

0  06 

0  7? 

3 

0.86 

0  24 

0  40 

T 

' 

1  13 

0  67 

T 

4  

0  35 

0.16 

T 

0.03 

0.16 

1  02 

0  06 

5  
G  

0.01 

T. 
1.60 

0.53 
T. 

0.27 
0  11 

0.69 







7  

0  02 

6  20 

0  43 

0  3£ 

8  

1.69 

T. 

T. 

T 

0  05. 

9  

0.07 

0.67 

T 

0  2£ 

10  
11  

T. 
0.08 



0.39 

0.06 







0.39 



0.8! 
0.01 

12   

0  88 

T 

0  45 

13  

0.08 

0.02 

0.47 

14  

0  07 

0  10 

T 

0  01 

0.01 

0.06 

15    

0.25 

T 

0  08 

0  23 

T 

0  38 

16  

T 

T 

T 

T 

O.Of 

17  

18 

0  11 

0.72 
0  07 

6*48 

T. 

0  01 

6  01 

0.09 
0.47 

0.04 
0  01 

0.48 
T 

'o'os 



T. 

19  

0  04 

0  59 

0.57 

T 

0  01 

0  01 

0  03 

20   

0  88 

0  20 

T 

0  01 

0  02 

21 

0  01 

T 

0  18 

0  01 

0  01 

T 

0  15 

22  
23  
24  

6.36' 

0.74 

!!".'.!." 

'"T." 

0.02 
0.70 
0  21 

"6."  06 

0.01 

"i.'so" 

6  2C 

25  

0  20 

T 

T 

0  04 

0  05 

0  3(j 

26  . 

0  04 

0  04 

T 

0  85 

27  

0.01 

T 

0  11 

T 

28  

0.16 

T. 

29  

0.11 

T. 

0.12 

T 

30  

0.03 

T 

T 

31  

0  01 

Sums  .  .  . 

2.18 

4.77 

4.14 

2.54 

2.79 

1.04 

1.92 

1.68 

2.69 

1.47 

1.42 

3.87 
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CAIRO,  ILL. — Continued. 


1895. 


Day 
of 
month. 

January- 

February. 

March. 

T. 
p. 
<< 

! 

o> 

a 
0 

>-s 

>> 

"3 

hi 

«j 

09 

! 

September. 

1 

O 

November. 

December. 

•i 

0  40 

0.19 

0  ss 

2 

0  55 

T. 

0.20 

0  11 

T 

T 

T 

T 

T 

0  42 

T 

1.16 

T. 

0.02 

0  05 

T 

T 

6              .    • 

0-03 

0  09 

0  27 

0.93 

0.48 

T. 

T. 

T. 

0  fifl 

0  02 

0  2Q 

0  06 

0  55 

0  04 

T 

T 

g 

T 

0  01 

T 



0-36 

' 

1  06 

0  03 

1  

T 

0-03 

T. 

0.49 

i<!:::::::::::: 

0.41 
T 

0  05 

0.08 
0  04 

0.06 
0  11 





0.05 
T 

0.14 

12 

•  0  03 

0  20 

0  03 

0  08 

0  18 

0  06 

' 

0.02 

13          

0  36 

0  75 

0.13 

0.10 

14 

0  02 

T 

0.02 

T. 

•IK 

0  39 

0  20 

0  01 

0  32 

2.09 

T 

0  16 

16  
17  

0.10 



T. 

0.55 
0.14 

0.38 

0.28 

0.18 
T. 



0.01 



0.02 
0.01 

0-06 
0.01 

18 

T 

T 

T. 

T. 

19 

0  03 

0.03 

0  32 

0  45 

0.12 

20 

T 

0  27 

0  84 

0  76 

0  02 

T 

0  60 

21 

0  27 

0  06 

T 

0  01 

0.02 

2° 

0-18 

T 

0  02 

23 

0.92 

0.65 

1.49 

0.13 

24 

T 

T 

0.01 

0  44 

T 

T. 

0.53 

0.07 

25 

0  78 

0.63 

T 

T. 

T. 

1.55 

0.07 

26 

0  03 

T 

0.03 

T 

0  09 

0  03 

0  04 

T. 

0.21 

27  

0.04 

0.01 

0.56 

T. 

29 

T 

6  04 

30 

0  30 

1  22 

0  12 

0.85 

31 

0  71 

0  01 

0.36 

T. 

Sums  .  .  . 

3.77 

0.39 

2.76 

2.75 

1.48 

4.86 

5.97 

0.71 

1.86 

0.50 

5.27 

3.25 

CALEDONIA,  OHIO. 
1893. 


1  

0.60 
0  67 

0.13 
1  00 

'6'28 

0.90 
1  25 

0.24 
0  11 

0.02 
0  93 





0.05 



0.17 

3 

0.45 

0  14 

1  13 

4  

5 

0.02 
0.07 

0.05 

0.78 

0.92 
0  05 

1.63 



1.74 

0.12 
0.02 

g 

0  12 

1  20 

0  10 

0  33 

0  30 

7  

0.04 

0.63 



0  19 

g 

0  10 

0  21 

9  

0  09 

0  20 

0  10 

10 

1  22 

0  45 

0.48 

11  

0  10 

0  07 

0.05 

12  
13  
14  
15  

16 

0.36 
"6.12 

"6."  07* 
0  72 

0.66 
0.03 

0.72 
0.17 
0.15 
0.47 

0.38 
0.28 
0.09 
0.05 
1  25 

'  '6i37 

"6."  2l' 
0.26 

0  05 

0.36 

0.07 
"  6.'  06 

"61  74 
0.71 

"6!  62' 

"'o'.ibi 

0  24 

17    .  ... 

0  12 

0.11 

0.06 

6.13 

0.10 

18 

0  40 

0  03 

0  04 

0  14 

0  06 

19  

0  07 

0.07 

20. 

0.10 

0  52 

21 

0  11 

0  24 

0  06 

22    

0.40 

0  05 

6.13 

0  20 

0.46 

23 

0  04 

0  67 

0  06 

0  98 

0.07 

24  

0.06 

0.11 

0.15 



0.05 
0  09 





0.04 

26  
27  





0.04 
0.90 

0.04 
0.49 

6  27 

6!  42 



0.02 
0  56 

6.5*8 

28 

0.17 

0.04 

0.02 

1  00 

0  20 

29  
30  

31 

0.24 

'  6  io 



1.31 
0.15 

'o.io' 

0  09 

0.05 

0.28 



"6!  62 

6  05 

Sums  .  .  . 

2.81 

6.00 

2.15 

6.93 

5.80 

2.73 

2.74 

2.40 

1.25 

3.84 

2.16 

2.94 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CALEDONIA,  OHIO.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 
<5 

§? 

s 

<D 

fl 
& 
»-» 

hf 

"3 
•-» 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  17 

0  02 

0.06 

0.21 

0.04 

0.14 

0  45 

0.35 

0-03 

0  14 

0  15 

0  35 

0.03 

0  70 

0-07 

T 

0.03 

0.36 

7............ 
S  
9 

0.03 

'6.67' 
1  17 

"6!  42* 
0.17 

0.07 
0.08 

6.42 
0.11 
0.10 

"0.12 



0.54 

"oios" 

0.17 

0.17 

0.06 
T. 
0.45 
0.08 

'"o.\8 
0.10 

10  
11 



0.05 



0.55 
0  03 

6.03 





6  13 

0.55 
0  03 

6.05 

0.23 

0.87 
0  35 

0.09 

1  10 

0.49 

0  17 

0.07 

0.87 

0.05 

0.05 

0  03 

0  20 

0.45 

0.09 

1fi 

0  15 

0  06 

0  08 

0  88 

0.03 

0  10 

0.14 

18               .   • 

0  45 

0.54 

10 

0  15 

0.19 

0  12 

0  23 

0  26 

1  06 

* 

0.10 

0  22 

21  
23 

0.31 



0.18 
0  15 

0.35 
0.25 

0.10 
0.19 



1.09 





6.02 





23       

0.60 

0  08 

0.26 

0-45 

6.06 

24 

0  23 

0.02 

0  04 

0.09 

25  

0  35 

0.94 

0.15 

26          

0  13 

0  19 

0.04 

0  08 

0  20 

0  46 

0.17 

0.22 

28  

29  
30  

6  io 



0.28 

0.33 

0.06 
0.26 

1.32 

6.25 



6!20 

0.  05* 



31 

0  54 

0  53 

0  06 

Sums  — 

2.02 

3.57 

2.65 

1.99 

4.11 

3.04 

2.37 

1.00 

3.81 

1.90 

1.88 

2.19 

1895. 


1  

0  55 

0  19 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

0  09 

0  05 

3  

0  03 

0.04 

. 

4 

0  03 

0  06 

0  08 

5  ...  . 

0.07 

0.80 

6  

7 

0.25 
0  52 

0.09 
0.19 

0.11 
0-03 

'6'  27 

0.26 











8  

0  07 

0  12 

1  28 

9 

0  17 

0  05 

10  

0  23 

T. 

0  16 

11  
12 

0.45 
0.22 

0.05 

0  03 

0.05 
0-48 













13  
14 

0.37 
0.12 

0.06 
0  04 

0.15 
0.23 

0.33 
0  06 

0  40 

0.10 











15  

0  11 

0-10 

16  

0  07 

17  

0.01 

18  

0  02 

19  

0.07 

0  04 

0.70 

20  

0  90 

21  

0.09 

T 

22  

0.18 

0  19 

23  

0.20 

24  

0.08 

0  80 

25  

26  

0.33 

0.02 

27  

T. 

0.04 

0.07 

28  

0.23 

0  11 

29  

0.06 

0  04 

30  

0.03 

0  18 

31  

Sums  — 

3.05 

0.81 

1.80 

2.80 

1.42 

3.72 

* 

* 

t 

* 

* 

* 

*  No  record  from  July  to  December,  inclusive. 
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OAMDEN,   ARK. 
1893. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

,d 

<J 

! 

6 
a 
0 
>•» 

tit 

3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  27 

T 

3.31 

0  81 

T. 

T 

0  15 

'I 

0.03 

T 

0.02 

0.95 

1  05 

T. 

4 

0.36 

0.21 

T. 

T. 

0.73 

2  31 

0.48 

g               

T. 

T. 

0.25 

T. 

0.50 

T. 

T 

T 

1  13 

0.11 

0.18 

T 

1.55 

0  35 

9 

0  04 

0.25 

T. 

0.38 

0.05 

10 

T 

0  61 

T. 

0.20 

T. 

0  38 

T. 

12  



0.57 
0.47 

0.14 



"  T 

0.26 

0.05 

0.03 

T. 



T 

1.63 

0.09 

0.28 

15 

1  53 

0  30 

1  90 

0.52 

1fi 

0  59 

0  19 

T 

1  11 

17  

18 

'  '6.  70 

0.16 

0.09 



0.28 
2  01 



6  55 





T. 

19 

T 

2.26 

0  25 

1  00 

0.98 

0.07 

01 

0  98 

T 

0  05 

1  99 

0.41 

23 

0  29 

T. 

04 

1  94 

T 

T 

25 

T. 

T. 

0.80 

0.51 

26 

0.45 

0.67 

1.40 

T. 

0.50 

87 

T 

T 

0  05 

T 

2.18 

28  

29 



0.35 

0.16 

T. 

3.48 

0.08 
1.15 

6  09 

T. 



T. 
T. 



T 

0.76 

0  08 

31 

T 

0.05 

Sums  — 

1.97 

4.02 

4.43 

4.64 

10.80 

10.94 

2.85 

2.77 

2.64 

0.53 

6.65 

1.85 

1894. 


1 

0  33 

0  56 

T. 

2 

0  08 

T 

0-19 

1.33 

3  

4 



0.12 
1.59 

"i  06 





0.13 

0.95 

0.72 
0.09 

5  
6    ... 

1.10 
T 

T. 
1  45 

T. 



T. 

0.07 



7  
• 

T. 

0.04 
0  19 

0  30 



T. 



0.05 







0.32 
0  29 

9  
10 

0.13 
0  44 

0.49 

0  85 



1.95 



T. 

0  96 





*  i  26 

0  12 

" 

0  28 

T 

0  11 

0  71 

T 

T 

0  05 

T 

1H 

0.25 

0.11 

T 

0  85 

T 

IK 

0  05 

0  06 

T 

0  17 

16 

0  71 

0.42 

0.07 

0.07 

17 

T 

T 

0  08 

0.10 

T 

0.63 

-10 

0  61 

0  81 

0  61 

0  04 

T 

0.95 

2  39 

0  88 

T 

0  05 

20    

0  03 

4  13 

1.94 

91 

0  71 

T 

0  09 

T 

0  44 

22 

T 

1  64 

0  17 

0.05 

0  83 

23 

0  12 

0  58 

0.85 

T 

0-33 

T 

~4  
25  

26 

0.76 

0.05 
0.31 

2.15 
0.17 

0.52 
0.21 
0  17 



0.11 
0.01 
T 







.  .  .  „  .  . 

0.30 

27 

0.20 

T. 

0.04 

28  

T. 

29 

0  32 

6.24 

30 

0  02 

T 

T 

31  

T. 

0.03 

0.40 

Sums  — 

4.19 

4.29 

12.12 

7.22 

1.55 

1.16 

5.80 

2.47 

1.33 

1.19 

1.33 

3.43 
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CAMDEN,  ARK.— Continued. 
1895. 


"of 

month. 

January. 

February. 

March. 

i 
< 

1 

£ 

1 

>, 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  73 

0  07 

T 

0  16 

T 

0  10 

2      

0-63 

0  35 

0.39 

0-81 

0  07 

0  81 

0  16 

3 

0.02 

0  21 

4  

0  06 

0  82 

T 

5 

0  03 

1  26 

T 

T 

6  

0.12 

0.47 

1.23 

0.05 

1.33 

T 

0.87 

0  07 

T 

0  76 

g 

0.73 

0  09 

T 

0  26 

T 

0.13 

T 

9  

T. 

1  37 

T. 

0  85 

10 

0.15 

0  11 

0  06 

T 

0.13 

11  

0.28 

1  00 

T. 

T. 

0  14 

0.84 

0.06 

\2   

0  06 

0  03 

0-33 

18 

T 

0  % 

0.05 

14 

0  07 

0  14 

0  65 

15  

0  33 

0  21 

1  07 

T 

16 

1.27 

T 

T 

0  30 

0  27 

T 

17   

T. 

0  05 

18 

T 

0  17 

T 

19 

T 

0  03 

0  06 

0  06 

20 

0  19 

0.19 

0.08 

0.31 

T 

0  92 

21 

0  05 

0  30 

0  73 

T 

T 

22  

T. 

0.33 

0  04 

23 

0.15 

0.66 

T 

0  09 

1.40 

0  27 

T 

24  

0.16 

0  02 

0  30 

T 

0.85 

0  68 

T 

25.... 

2  06 

0  13 

T 

1.40 

0  20 

0-48 

26  
27  

T. 



0.13 

1.26 

0.49 

0.30 
0  96 

0.21 



1  24 

1.55 

28  

0.65 

T. 

0  02 

29 

0  15 

0  33 

T 

T 

0  02 

30  

0.57 

0.26 

0.01 

0  45 

31  

1.27 

T. 

0  69 

0.55 

Sums  — 

7.58 

1.11 

6.05 

2.59 

5.40 

5.15 

4.22 

3.32 

3.69 

1.49 

4.33 

2.06 

CAMDEN,  S.  O. 
1893. 


1  

2    

0.50 
0.04 



0.02 



0.19 

2.35 



0.33 
0  03 

0.08 
0.02 







3  

0.03 

2.05 

T 

0  05 

4  

T. 

0.41 

0.50 

0.10 

0.55 

0.04 

i.26 

1  40 

5 

T 

0  07 

0  55 

6  

0.31 

0  01 

0  18 

7   

0  36 

1  22 

0  36 

0  12 

8  

T. 

0  02 

0  04 

9  

0  09 

0.52 

0  15 

0  05 

10  

0.86 

T. 

0  27 

11  

0.67 

0  01 

12  
13 

0.19 

0.63 
1  39 

0.15 



0*63' 

"6  67' 





0.04 

1  01 

0.05 
0  35 



14  

T 

0  06 

0  50 

0  14 

0  91 

15  

0.03 

T. 

1  73 

1.67 

0  03 

16 

0  88 

0  30 

1  20 

0  20 

17  
18  
19  

"i.58 

0.05 
0.32 

0.07 
0.05 

0.03 

0.03 
*"r£" 

0.21 
0.21 

'  0.'02' 
0-06 







0.87 

20  
21  

0.02 

6.08 

0.45 



0.97 
0  20 







22 

0  10 

T 

0  05 

T 

018 

0  65 

23  

T. 

0.03 

0  35 

24  

T 

25  

o.io 

T 

26  

0  09 

0.02 

27  
28  
29  



0.20 
1.03 

"oils' 



"6."  62' 

1.07 

"6.13 

0.50 

'  4.  56 
0.11 

0.40 
0.22 

"6'46' 

"6!  63' 

'"T." 

T 

30..  . 

T 

0  22 

0  06 

0  47 

0  46 

31  

0  26 

0  42 

....... 

*  

....... 

0  06 

Sums  .... 

2.36 

6.13 

1.18 

0.48 

5.50 

7-11 

2.93 

8.70 

1.99 

4.13 

1.97 

3.63 
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CAMDBN,  S.  C.— Continued. 
1894. 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

! 

1 

1-3 

3 

j 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.09 

0.45 

0.15 

0.30 

3 

0.74 

0.07 

0.98 

0.02 

4  

0.14 



T. 

0.22 

'"T 



0.08 

0.11 
1.60 

6  14 

6.02 

0.10 
0.50 

0  10 

1.00 

0  11 

1.08 

0  05 

0  10 

1  26 

0  12 

0  55 

0  10 

9 

0.20 

0-02 

T 

0  02 

0  34 

2.10 

0  46 

0.33 

1.05 

0  25 

0  90 

0  21 

0.34 

0  17 

12  
Ifl 

0.05 

0.56 
0  26 

0.03 
0  20 





0.76 

0.29 





'    6  07 

T 

T 

T. 

0.35 

15     

1.60 

0.22 

16 

0.26 

0  02 

T. 

0-44 

17 

0.04 

T 

0  01 

T 

T 

18  
19 



0.18 
0  01 

6.26 

6  18 

0.34 

0.14 
0.03 

2.35 
1.45 







20      

0.36 

01 

0  38 

0  28 

22  
23  
24  

0.05 
T. 

0.46 



'"T." 

0.16 
T. 

0.43 
T. 
0.77 

"6!  14* 



.!..!!! 

"6!  62' 

0.22 



OK 

0  01 

0  77 

0  65 

0  11 

0  13 

1-09 

26 

0  69 

0.48 

0.01 

T 

T 

0  02 

27  

28 



0.06 

0.40 
0  75 



6.64 

1.35 
0  22 

2-00 

0.10 

29 

0  15 

0  02 

0  76 

T 

0  83 

30 

0  06 

T 

0.24 

31 

0.13 

0-50 

0.50 

Sums  — 

2.41 

4.69 

1.71 

1.56 

1.81 

2.00 

3.97 

6.39 

7.52 

5.77 

1.85 

2.56 

1895. 


0  30 

0  03 

0.26 

0  11 

a...-.  

'  6.23 

1.11 
0  05 

0.13 
0.75 

6!  35 

0.01 



T. 

0  03 







0.45 

T. 
0  05 

T 

0.13 

0.05 

T. 

g    

0-65 

7  

0.45 

T. 

0.70 

0.01 

0.80 

T. 

g     

2.60 

0  05 

1.85 

1  95 

0.08 

0  07 

6.42 

T 

9  

10   

1.00 
0.14 

0.04 
0  10 



T. 



0.01 
0  91 

0.04 

1  05 

11 

T 

T 

0  30 

0.98 

o.io 

12  
13 

0.02 

0.76 
0  05 

0.60 
0.20 



0.34 

0.32 

0.03 

0-02 



0.58 
0.03 

0.02 

14  ... 
15 



0-70 
0  84 



0.02 

0.87 

6'io 

0.23 
1  08 





16  

17 

0.10 

0.52 
0  03 

0.86 

'  'i'90 

'  '6  23 

0.74 
T 

1.34 

0.85 
2  80 









18 

0  06 

0  72 

0-20 

19  

20    

0.10 

0.06 

0.07 

21 

0.05 

0  32 

0  13 

0  70 

22  

0  61 

0.15 

0.92 

23  

T. 

2.19 

0  09 

34  

T 

25  

0.12 

T. 

26 

1  62 

0.11 

0  68 

0  13 

T 

27  

0  44 

0.11 

0  05 

0.06 

0  02 

28      

0  25 

29  
30  

1.10 
0.50 





1.14 
0.04 



2.26 

0.02 

0.13 







o'o9 

31 

0.43 

0  65 

0  86 

Sums  — 

8.09 

3.12 

6.36 

6.05 

3.05 

7.04 

2.68 

7.48 

0.92 

1.68 

1.79 

2.94 

DMP 4 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CANTON,  QA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

| 
1 

•< 

i 

i 

»-s 

£, 

"3 

•T) 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

2.26 

T 

2 

0.59 

0  53 

1.87 

0.40 

3 

0.28 

0  82 

0  54 

T. 

0.20 

T 

0  30 

0.10 

0.04 

T. 

0.08 

0.24 

0.85 

5 



T. 

0.55 

0.38 

T. 

6 

0.45 

0-51 

2  00 

T 

T 

0  18 

Y 

0  04 
U.U4 

2  18 

T 

0.60 

T 

g 

0  24 

0  25 

0.10 

T 

9 

T 

1.46 

0.12 

0.56 

1.62 

10 

0.04 

0.14 

T. 

0.90 

0  18 

0  27 

0.19 

13  
14      

T. 

1.00 

0.13 
0.03 

T. 

T. 



0.51 

0.78 
0.17 

6.'  24 





tR 

0  55 

1  50 

16  

1.42 

0.55 

0.52 

17 

0  30 

T 

18 

T 

0.'32 

0.15 

19          

1.00 

20 

0  52 

0.17 

0  20 

T 

T 

22 

0  26 

0.61 

0  60 

83 

T 

0.20 

T 

24      

0  67 

25 

i 

26  

0.34 

T. 

27  
28  

29 

'"T." 

0  50 

1    0.82 
0.66 

!".'... 

0.10 

0.08 
1  03 

!!!..!. 





0.10 

"6.05 

T. 

0.60 

"6  30 

30 

0  20 

0  55 

31        

Sums.... 

2.64 

8.68 

3.33 

1.76 

5.79 

6.39 

0.56 

2.27 

6.16 

0.53 

1.58 

2.22 

1894. 


1 

| 

2  

0.47 

1.88 

Q 

0  30 

T 

T 

4  

6.16 

0.33 



6  65 

0.20 



0.48 

1.54 



0.20 

T. 

T 
0  34 

6  

1.00 

0.11 

0.40 

7  

g 

0.99 
0  12 

0.40 



...... 



0.48 



T. 

0  09 





...... 

Q 
10       •       ... 

1.00 
0.73 

0.97 



T. 

1  20 





'"rp" 



1.05 



0.15 

1.87 

0-63 

0  04 

0  13 

0  17 

12  

13 

1.23 

0.38 

0.59 



T. 

0.27 
0  15 





2.55 

14 

0  25 

0  58 

15  

0.46 

0.37 

1  64 

16 

0.65 

T 

0  28 

0  36 

0  39 

17  

0  24 

0.25 

0.40 

18  
19  
20  

!**'*.'.! 

0.55 

"6.'  13* 

T. 

o.'eo' 

'  '6*42 
0.03 

6.46 
0.07 

0.70 

0.28 
6.26 

4.34 





21  

0.61 

1.43 

0.36 

22  

0.05 

2.03 

1.60 

23 

0  06 

24 

0.06* 

T 

6  44 

0  48 

25  

T. 

0.10 

T 

0.08 

26  

0.20 

1  95 

0.70 

27  

0  12 

0.29 

0.21 

1.50 

28  

T 

T. 

29 

6.28 

T 

T 

T 

30  
81 

T. 

... 

0*12* 



0.49 
T 



0.42 

0.50 
0  17 



*0.30 

Sums  .... 

6.69 

5.19 

2.92 

3.08 

3.00 

2.64 

5.25 

8.05 

5.67 

1.92 

1.06 

7.98 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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CANTON,  GA.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

| 

i 

I 

•-3 

3 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

T. 

0.19 

T. 

0.13 

2  

6.92 

i.4o 

0.20 

0.72 



0.50 
0  23 



0.92 
0.05 



0.16 

0  10 

T 

T 

1  12 

g 

0.30 
0  86 

0.58 

"6*43 

2.15 
0  08 

0.05 

0.95 
0.28 

0.70 



6  E>5 

6*i6 

'"ff" 

T 

0.81 

0.38 

10 

2  44 

T 

1.00 

0  16 

11 

0  03 

0.60 

0  22 

0  10 

0.54 

0.20 

0.05 

12  

0.20 

T. 

0.20 

0.50 

0.12 

T. 

1.60 

0  17 

0.15 

0.07 

T. 

0  12 

0  45 

15 

T 

0  65 

0.12 

0.12 

16  

17 

0.71 
0  05 

0.55 

1.62 

"i*64 

"ip  ° 

T. 

0  50 



3.56 
1  30 

"6*42 



0  15 

0.44 

0.39 

T 

1  32 

0.09 

21  

1.10 
0  13 



0.08 



0.15 

6.35 



0.72 
0.39 





0.97 

23 

0  44 

T 

1.10 

0  08 

0.98 

26  

0.78 



0.20 
0  39 

0.50 
1  52 



T. 

*"T." 





0.15 

T. 
0.36 

28    

0.10 

0.15 

0.37 

T. 

0.84 

0  46 

30 

T 

T 

1  58 

1  12 

0.08 

T. 

1.15 

0  10 

Sums  — 

8.87 

2.85 

7.42 

5.54 

4.86 

4.57 

4.38 

8.29 

1.66 

2.07 

1.64 

3.25 

CANTON,   OHIO. 
1893. 


1 

0.45 

0  18 

1  27 

3.10 

0  09 

0  12 

2  
3 

0.25 
0  02 

0.72 
0.43 

"6*05 

0.17 

0.44 

0.04 

"6'i3 



6  06 

1*35 

4  

0.01 

0.15 

0.66 





0.88 

0.03 

6  

0.07 

0  60 

0  07 

0.15 

0  01 

0.60 

8  

0.66 

9  

0  02 

0  15 

0.20 

10 

0  38 

0.86 

0  24 

0  03 

0.06 

0  08 

0.01 

12  
13.  
14  
15  
16  

&::::::::::: 

0.50 
0.01 
0.01 
0.05 
0.01 
0.02 

"0.21 

0.56 
'6-28 

0.91 

"o.'io 

0.02 
0.03 

0.45 
0.15 

"6."  79' 

0.01 
0.22 
0.26 

"6."  69* 
0.79 
0.04 

"o.'osf 

0.70 

"6.*23 
0.15 
0.01 
0.20 
0.06 

0.10 
"o.*47 

0.14 
0.09 

"s.'io" 

0.30 

6.16 

0.09 

'"o.'io 

0.50 

"o'os 

19   

0.05 

0.09 

0  01 

20  

0  02 

0  30 

21  

0  18 

0  82 

0.91 

6  34 

6  42 

22 

0  65 

0.02 

0  04 

23  

24 

0.03 

'6*05 

0.64 
0  09 

0.06 

"6  13 

1.37 



....... 

0.44 
0  41 



T. 

0.07 
0  01 

25 

0.17 

0  22 

0.05 

* 

0  45 

0.04 

26  

0  01 

...... 

0.05 

...... 

&06 

0  01 

27 

0.03 

0  32 

0  35 

0  31 

0  48 

0  55 

28  

0.05 

... 

0.06 

0  95 

0  12 

29 

0.46 

0.25 

1  03 

0.02 

0  17 

30 

0  39 

T 

0  04 

0.12 

31   

0.25 

0  10 

0  03 

0.05 

Sums  ... 

2.36 

5.34 

2.20 

4.68 

5.81 

3.14 

1.72 

5.23 

1.59 

5.34 

1.75 

2.73 

52 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CANTON,  OHIO.-Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

h* 

1 

February. 

| 

1. 
<1 

1 

0> 

a 

0 
* 

£. 

"3 

•-s 

| 
< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.02 

0.16 

0.07 

0.43 

2  

0.01 

0.05 

0.87 

0.18 

0.44 

0.17 

4 

0  06 

0.27 

0.12 

0.05 

0.14 

0.01 

5  
6  

0.50 

0.01 

0.02 
0.06 

"6'43' 

0.01 







'  'o.'oe' 

0.21 
0.47 



7  

0  09 

0.38 

0.06 
0  08 

0.03 
0.08 

0.01 

0.12 

0.38 
0.31 

0.13 

0  92 

T 

0.02 

10 

0  04 

0.20 

0.26 

0.25 

11 

0.13 

0  02 

0.60 

0.12 

0.45 

12 

T 

0.09 

0.46 

0.80 

0.06 

0.32 

0.08 

0.24 

14  
15 

"o'J2 

0.21 
0  02 

"6*36 



6*13 



0.67 



0.11 

0.05 

0.04 

1fi 

0  30 

0  10 

0  jo 

0  47 

1  59 

6  02 



0  24 

0.01 

0.19 

T 

1  88 

19  

0.10 

0.08 
0  13 

0.22 
0  10 

0.21 
0  24 

0.02 



0.06 
0.09 

6.27 
1  05 



T. 



21     . 

0.15 



0.01 

0.34 

0.01 

0.22 

' 

22 

0  05 

0  16 

0  62 

0  R5 

0  18 

0  36 

0  10 

0  24 

0  07 

0.02 

24 

OCX! 

0  04 

0  11 

...... 

0  87 

******* 

0  18 

0  07 

25 

0  25 

T 

...... 

o!i7 

T 

0  01 

T 

0.23 

****** 

0  05 

T 

0.02 

0.01 

27 

0.20 

0  51 

0.75 

28 

0  01 

0  09 

0.49 

0  90 

30 

0.10 

0.43 

0.25 

0.05 

0.10 

0.38 

0  04 

0.87 

T. 

Sums.... 

1.59 

2.32 

2.23 

2.40 

5.93 

1.90 

2.60 

0.33 

4.35 

1.81 

3.04 

2.89 

1895. 


0  02 

2  

T 

0.09 

0  05 

0.79 

0  05 

T 

4 

0  05 

0  05 

0  42 

5  

0  08 

0.49 

6.02 

0.07 

0.04 

0  01 

6 

0  39 

0  22 

T 

0.33 

0.36 

7  
g   

0.89 
0.24 

0.38 
0-03 

0.02 

0.08 
0  55 

6  6i 

"6*18 

0.28 

0.04 

0.07 

0  40 



9  
10  

6  40 

0.05 

0.05 
0  10 



0.05 





T. 

0.68 



11      .... 

0  54 

0.02 

1.64 

0-07 

0.60 

12 

0  05 

1  11 

0  23 

0  69 

0  05 

13   

0  45 

0.07 

0  12 

6  78 

0  10 



14  
15  

0.04 

0.02 

0.54 

0.01 
0  01 

0.08 
0  15 

1  62 





"6.03 

6.6i 

0  08 



16  

0  02 

0-14 

0.05 

0.13 

0.01 

17  

0.40 

18  

0  18 

19   

0.15 

0.03 

6  08 

0.01 

0.06 

20  
21  

T. 

0.02 

'6*07 





o!o4 

"l  28* 

T. 

0.09 





0.03 

0.91 

22  

0.27 

0  09 

0.18 

23  

T 

0.02 

0  61 

0  21 

34     

0  02 

0  14 

0.25 

0  02 

25  

0.11 

0.09 

0  02 

0.82 

0.32 

26  

0  55 

0  23 

0  02 

0  36 

1.55 

27      .  ... 

0  06 

0  03 

0  29 

0  82 

6  22 

0  27 

0  26 

28  

0  30 

0.38 

29   

0  06 

0  66 

0-10 

30  

0.01 

0.02 

0.04 

0.37 

T 

0.41 

31  

T 

0  02 

Sums  

4.15 

0.95 

1.95 

1.84 

1.78 

3.13 

2.25 

4.81 

1.11 

1.51 

3.59 

4.91 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CARTHAGE,  TBNN. 
1893. 


53 


Day 
of 
month. 

>> 

CJ 
£3 

d 

m 

H» 

February. 

March. 

f 

I 

6 
a 

^ 

0 

i-s 

!  1 
l  ! 

9    a 

P        <n 

<    & 

1 

O 

November. 

December. 

1 

0  59 

0  13 

2  08 

1  90 

0  03 

0  51 

2  

0  05 

0  29 

0  44 

0.03 

0.04 



3  
4  

0.05 

6.34 

"6  42 

6.23 

0.05 

1.30  .... 
0  98  

0.20 

0  47 

6  78* 

2.05 

5 

0.05 

0  27 

0  18 

6  

0.17 

1.03 

7  

0.10 

0  65 

8  

0.09 

0  21 

9  

10 

0.02 
0  64 

0.26 



0.79 



|  0.36 





0.03 
0  04 

11  

0.68 

1  23 

0  28 

12 

6  13 

0.04 

0.23 

0  21 

0.15   0  10 

0.08 

13  

0.03 

0.11 

1.99 

0  27 

0.15 

0.08 

14  

0  04 

0  82 

1  02 

1  18 

0  04 

15  

0.11 

0.45 

0.12 

0  62 

0  03 

1(5  

0  30 

1  50 

0.19 

0  21 

17  

1.47 

0-78 

0.17  

0.03 

18  

6.13 

0.03 

0  06 

0  03  I... 

0-03 

19 

0.03 

0  09 

20  

1  22 

0  17 

21 

0  11 

0.14 

0  17 

0  09 

0  67 

22  

0  21 

0.39 

23 

0  67 

.   0  10 

24  

6  46 

•  0.24 

25 

1.83 

0  05 

0.50 

0  07 

1  25   0  14 

27     

0  68 

0.42 

0.75 

0  13 

0  35 

28  

0.13 

0.05 

0  36 

0  04 

29   

0  98 

0  17 

30 

0.02 

31  

0.01 

1  43 

0  12 

Sums.... 

1.22 

5.32 

2.65 

5.99 

6.17 

4.21 

5.45 

4.04   4.34 

2.51 

2.40 

2.91 

1894. 


J 

0  70 

o 

0  11 

3  
4  



1.83 
1.19 



6  91 

'6*61 



0.10 
T 

0.11 



0.22 

0.13 

5 

1.24 

0  04 

0  83 

6  
7  
8  

0.02 
0.20 

1*67 

0.18 
0.37 

....... 

T. 

0.14 
1  13 

0.24 

0.45 









"i*52 

9  

0  75 

0  03 

T 

10  
11  
12  

0.27 
0.43 

6.63 

"o.'os" 

0.72 

'l.'42 



! 



0.30 
0.67 



0.70 
0.43 
0  15 

13  

0  22 

14  

0  08 

0.28 

15 

0  43 

0  17 

0  04 

0  07 

T 

16  
17  
18  

0.16 

6.36 

0.94 
0.44 
T 



0.14 
0.61 
0  17 

0.23 
0.13 
0  23 

4  10 

0.03 
0.84 
0  34 



"i.'25* 

0.20 
0.04 

19  

0.16 

0.20 

0.56 

0.06 

0.31 

0  03 

20  

0.30 

6.31 

0  23 

21  

0  60 

0  12 

0.35 

0  38 

0  14 



22 

0  09 

0  09 

23  

0  65 

0-15 

0  22 

0  24 

0  07 

25 

0  13 

0  42 

0  04 

0  05 

******* 

.*••••• 

0  09 

26  
27  
28  

0.70 

....... 

"6.*  13* 



"o.u 

0  05 



0.42 
0.24 
0.24 

0.12 
0.10 



0.70 
0.60 
0  02 

29  
30  

0.20 



0.14 





*i*67 



0.05 

"b'is" 



31  

0.10 



0  06 

Sums.... 

4.36 

8.43 

3.71 

2.84 

4.19 

2.77 

2.27 

5.55 

2.54 

1.22 

1.76 

4.75 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


GARTH AG-B,  TENN.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

1 

j? 

I 

"-5 

£> 
"3 
HS 

-t-j 

3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  18 

0  05 

0.30 

0  08 

0  02 

2  

0.04 

0.10 

0.80 

0.10 



0.80 



T. 

0.05 



0.56 

4 

0.05 

0  24 

0.50 

0.07 

g 

0  10 

0  05 

0  03 

0.45 

T 

7  

g 

1.34 
0  83 

0.42 

0.08 
0  56 

i.a5 

0  16 

6  26 

0.75 
0.40 

0.85 

2.38 
0.40 

0.06 
0.67 

6  07 

o.ii 

9 

0  10 

.  ..  . 

0  16 

0  14 

T 

0  09 

0  03 

10  
11 

0.45 
0  08 

"6*30 







0.95 
0.20 

0.60 



1.11 

12 

0  05 

0  05 

0.53 

0.24 

0.21 

0.18 

0  09 

13 

0  05 

0  03 

0  76 

0  15 

0.06 

0  0-1 

14 

T 

0  26 

0  28 

0  02 

15  
16  

0.26 
1.37 



0.55 
0.06 

"6."  03 
4  05 

0.02 
0.38 
0.02 

"6!98' 

0.08 
1.73 

"6."  26* 
0.35 

6.29 



0.07 

'6*03 
0  03 

0.87 

19 

0.03 

20 

1.56 

0.37 

0  47 

21  
22 

0.27 

0  28 



0.28 



0.12 

0.65 

6*65 

0.20 





0.23 

24  .. 

0  18 

0.15 

25 

0.38 

0  20 

0.19 

0  40 

0.15 

0  04 

0  12 

26 

0  55 

0  48 

0-20 

T 

0  41 

o  04 

27  
28  

T. 
0.03 





0.35 
0.09 

0.19 

0.17 



'o.'eo' 

0.25 

0.11 
0.10 

0.13 

29  

0.30 

0  15 

30 

0  08 

0  37 

81 

0.08 

1  02 

0  10 

Sums.... 

6.30 

0.95 

5.66 

7.42 

2.43 

2.26 

5.72 

4.22 

4.60 

2.14 

2.20 

5.32 

CATLiETTSBUBG-,  KY. 
1893. 


1 

0.26 

T 

T 

0  10 

1  38 

1.33 

0  08 

2  

0.10 

T 

0  10 

0.23 

T 

0.68 

T 

3    .   ... 

0  15 

0  08 

0  13 

0  06 

T 

0  58 

4  
5  
6 

'  o.'sT 

0  10 

0  30 

0.30 
T. 

0.38 

0.29 
0.19 
0  15 

'6'is 

0.10 
T. 



1.99 
T. 

0.90 
0.55 
T 

0.48 

7 

0  08 

T 

T 





0  06 

••••••• 

8   

0.11 

0  20 

0  08 

g 

0.20 

0  12 

0  45 

0  12 

10   

6.26 

0.65 

T 

0.50 

0  10 

T 

11  
12  

o.io 

0.15 

•••»•• 





0.09 
0  13 

0.08 
0  29 







13    

0  40 

0.65 

0  65 

0  12 

0  33 

T 

14  

0.12 

0  33 

0  37 

0  20 

2  93 

T 

....... 

15  

0  31 

0.30 

T 

0  62 

T 

T 

T 

16  

T. 

0.08 

0.40 

0  12 

0  39 

17  

0.55 

0  08 

0.07 

0  39 

T 

18  
19  



0.78 

0.22 



0.09 







0.08 

0.12 

;>0  

0  14 

T 

21  
22  

0.10 

6.25 

T. 

0.10 



0.45 

0.30 
0  08 



0.20 

0.35 
0  13 

"fp" 

23  

0  08 

0  79 

0  25 

24  

0.10 

T 

25  

T 

T 

0  10 

T 

26  

1.03 

0  43 

27  

0.08 

0.40 

0.53 

0  40 

0  35 

0  08 

28  

0  28 

0  08 

0  12 

0  25 

0  53 

0  08 

29  

0.65 

0.18 

0  38 

0  06 

0  95 

....... 

0  22 

30 

0  87 

T 

T 

0  24 

81  

0.40 

0  06 

....... 

Sums.... 

2.64 

3.93 

1.47 

5.54 

2.59 

1.99 

2.44 

3.56 

1.47 

7.38 

3.00 

1.95 
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CATL.ETTSBURG-,  KY.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

5? 

a 

6 
a 

hi 

August. 

September. 

1 

0 

1 

November. 

December. 

1 

T 

0  06 

0  38 

2 

0  19 

T 

T 

0  50 

3  

6  68 

0  67 

0.  51 

0  29 

4  
5  

0.73 

1.00 
T 



0.40 

0.11 
T 

6.12 

0.46 

0  26 



6 

0-08 

T 

0.29 

0  48 

0  08 

T 

0  30 

1.01 

8   

0  25 

0.05 

T 

0.70 

9  

0  30 

10  

0  75 

6  06 

0.23 

11  
12  

0.09 

6  12 



0.25 
T 

0.10 





0.39 
0  89 

1.24 

0.18 

0.43 
0  51 

13  
14  



0.08 



T. 



6  10 

0.51 

0.06 
0.04 

0.76 
0  08 

15 

0-40 

0  48 

T 

0  10 

0.12 

0.19 

16  

0.10 

0  06 

0  04 

0  46 

T 

T 

17  

0  49 

0.53 

1.03 

0.35 

18 

0  13 

0  08 

0  70 

0  08 

19  

20 

0.13 



0.26 
0  08 

0.'21 
0  92 

0.37 





0.39 
0  29 





21  

0.30 

0  18 

T 

0  31 

22 

T 

0  12 

0.20 

23  

0.55 

0  18 

0.14 

0  15 

T 

24 

T 

0.35 

0  49 

.0.13 

25  
26  

0.35 

0.10 
0.70 

...... 

0.06 

0.05 
0  61 

0  21 

"'T' 

0.39 

27  
28  

0.10 



0.49 



0.17 
0.13 



1.04 

1.00 
0  10 

29 

0  20 

0  22 

0  63 

0.21 

T 

30  
31  ... 

0.06 





1.69 

0.49 

0.37 
0  56 





Sums  — 

2.54 

3.90 

1.25 

2.72 

4.25 

2.33 

3.42 

3.46 

3.74 

3.42 

2.17 

4.59 

1895. 


J 

T 

0.21 

0.30 

0  54 

2  

0  10 

0.09 

0  97 

0.34 

0  10 

0  48 

3  

0.10 

0.29 

0  04 

4  

T. 

0  06 

5  
6  

6  39' 

T. 





0  28 

6.89 
0-45 



0.04 
0.19 

0.72 





0.09 

7   

0.59 

0.32 

0.16 

0.26 

0  21 

0  36 

8 

0  29 

0  41 

0  12 

0  42 

0  48 

0  02 

0-j  -i 

9  

0.14 

0.23 

0.23 

0.09 

0.89 

0.04 

0-09 

10  

0.60 

0.10 

0.12 

0  68 

11  

0  17 

0  24 

0  11 

12 

0  11 

0  09 

0  31 

0  21 

0  53 

13 

0.12 

0  11 

0  69 

0  14 

6  23 



* 

14  

0.10 

0  10 

0^40 

0  27 



...... 

....... 

15 

0  60 

0  09 

0  14 

16  

0  79 

0  09 

0  51 

0-37 

0  50 

17  

0.11 

0.09 

0  17 

18  

0  10 

19  

20  
21  

6'20 

...... 

0.12 
0  17 



0.07 
0.11 

"6*21 

0  29 

o  2! 





0.12 

'6*70 

22  
23 

0.17 

0.14 

0.09 

0.42 







0.04 

24  

0  12 

0  38 

0  27 

25  
26  

6  51 



0.14 

0.07 



6.16 

0.50 

0.19 





0.18 
0  12 

'  '6  ii 

27  

0.24 

0.05 

0  79 

0.03 

1  52 

28  

T 

0.05 

0.11 

29  

0.42 

30  

T. 

0  17 

0  06 

0.02 

31  

0  90 

0.24 

0  30 

0  35 

Sums  — 

4.91 

0.92 

4.21 

2-45 

2.92 

1.93 

3.97 

2.50 

1.10 

1.31 

2.34 

3.55 
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CHAPEL,  HILL,  N.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

£ 

a 

OJ 

0 

>, 

3 

H» 

•5 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  37 

0  76 

0.15 

0  16 

0.16 

0.43 

0.03 

T. 

3      

0  12 

0.28 

0.70 

0.01 

0.17 

T 

0  97 

0  12 

0.55 

0  75 

0.17 

0  63 

0  62 

T 

0  36 

T. 

0  29 

10  

0.88 

0.15 

0.32 

0.03 

11 

0.43 

0.12 

0  14 

0.08 

T. 

T 

0  34 

2.73 

13 

0  42 

0  07 

0  08 

0  06 

1  42 

0  52 

T 

....... 

0  87 

...... 

0.45 

1  56 

0.38 

15 

0  50 

0  21 

0  21 

0-86 

0  44 

0.35 

17 

0.56 

0  19 

0  17 

1  04 

18  
19  

0.82 

0.10 
0.48 





0.67 

0.11 
0.58 

0.39 







20  

0  06 

0  18 

0.22 

0  74 

0  04 

22  

0.21 

1  60 

0.33 

1.79 

0.21 

23  

0  04 

0  69 

0  09 

0.07 

0.52 

24  

0.27 

6.55 

25  

0  13 

26 

0  06 

6.73 

27  

0.76 

0  02 

0.52 

0.53 

0  73 

28 

0.28 

0  14 

0.05 

8.00 

0  18 

0  47 

0  70 

29 

0  40 

0  72 

30  

0  05 

0.07 

0.12 

0.14 

31 

0  36 

2.30 

0  25 

... 



Sums  — 

3.04 

5.41 

1.48 

1.49 

4.04 

4.21 

'2.09 

9.15 

6.40 

6.75 

1.54 

3.48 

1894. 


2  

0.14 

1.46 

0.09 

0.27 

0.17 

0  33 

0.19 

1  12 

0.44 

0.88 

5 

0  31 

0.11 

1  48 

0  30 

0  us 

0  %>7 

c  

0.30 

1.45 

0.12 

0.08 

7  

1.20 

0.14 

0.32 

0.10 

g  

0.23 

0.26 

9   

0.08 

0  24 

1.23 

T 

0  ('>•.' 

10  

0.64 

0.  51 

2.  05 

0.14 

0.32 

0  53 

0  44 

12    

0  06 

0.10 

T 

0.79 

0  26 
v.a> 

0  19 

13 

0  11 

0  27 

0  13 

0  16 

0  14 

0.47 

... 

16  

0.34 

0  85 

17  
18  
19  



"6."  21* 

0.06 
0.46 



0.04 
"i"02 

0.50 
0.66 
0  05 

0.19 
0.05 
0.04 

0.75 

'  '6*65 

'i.'aa' 

2  17 







20 

0  08 

0  41 

0  02 

0  72 

21  

T. 

0  47 

0^21 

0  13 

22  

0.28 

0.13 

23 

1  57 

0  03 

24    

' 

0.10 

0.28 

0  50 

0  10 

25  

6.08 

0.53 

0.32 



26  

0.40 

0.23 

0  29 

0  23 

27  

0  03 

0.29 

0  03 

1  20 

0  23 

0  61 

28  
29  

'  'o.'sT 











0.04 

0.85 

0.04 



30  
31  

0.32 



0.20 



0.20 



0.04 
0  80 

0.82 

i  .30 



0  30 

Sums  — 

4.30 

3.65 

1.78 

2.04 

4.03 

1.76 

5.80 

6.21 

7.93 

6.84 

1.85 

2.33 
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Day 
of 
month. 

1 

1 

E 

I 

I 

i 

§? 

53 
1-5 

Is 

1 

bO 
3 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.53 

0  16 

0.46 

0.80 

2 

0  53 

0  32 

0  18 

0  93 

1.15 

0  04 



0  13 

0  93 

0  67 

0  04 

0.07 

g 

0  55 

r* 

T 

0  (53 

0.38 

£ 

0.50 

0.66 

4.75 

0  21 

0.26 

T. 

0.62 

0.15 

0  17 

10 

2  14 

0  30 

T. 

0.08 

0.11 

0.13 

1.28 

1  12 

0.26 

12  
13 

T. 
0  36 

0.61 

0.51 

0.70 
0  42 

0.02 

6.14 

0.32 

0.08 

14 

0  53 

0  32 

0  08 

0  71 

0  27 

0.03 

16 

T 

0  13 

0.97 

0  15 

0.28 

17 

0  81 

0.88 

0.01 

1.88 

18 

0  89 

0.46 

0  21 

19               .     . 

20 

0  85 

T 

21  
22 

0.37 

0.82 



6.32 



...... 

0.45 
0  22 



0.65 
0.28 

23 

0  46 

0  04 

24 

0  43 

0  32 

25 

0  52 

1  15 

26 

1  01 

0  20 

0  38 

1.16 

27 

0  35 

6.52 

0.05 

28      

0  64 

1.01 

0.06 

0  97 

0  21 

30  

0  36 

0  87 

0.05 

31 

0  43 

0.04 

0.04 

0.55 

0.(kS 

Sums  — 

8.90 

2.33 

5.  12 

11.42 

3.99 

4.60 

3.19 

4.46 

0.62 

1.13 

4.«7 

3.63 

CHARLESTON,  W.  VA. 
1893. 


1  

2  
3 

0.19 
0.14 

6  17 

0  16 

"6.69* 

oils' 

0  1'i 

"6!6i" 

0.02 
0.37 

0.76 

1.25 
0.05 

1.09 



'"6!  05 
0.38 

4  
5 

0  30 

0.72 

0.73 

0.23 

0.12 
0  07 

0.20 
0  29 



1.38 

0.62 
0  70 

0.57 

6 

0.28 

0  13 

0.02 

0.72 

0  68 

7  
g 

0  20 

0.21 

0.04 



0.20 

6  04 



q 

0  00 

0  27 

0  18 

0  42 

o 

0  30 

0  45 

0  10 

0  03 

0  05 

0.05 

\ 

0  32 

0  0*' 

0  02 

2  

0.20 

0.21 

0.22 

0.40 

0.43 

3  

0.10 

0  29 

0.16 

0.32 

0.10 

0  15 

0.04 

4  
5  
6  
7  
8  
g 

o'.so' 

0.11 
0.42 
0.04 
0.48 
1.04 
0  03 

"6!io' 
6!io 

0.10 
0.58 

6!54 
0.15 
0.52 

0.01 
0.10 
0-71 

"6!27' 

0.01 
0.02 
0.84 
0.05 

"6!  35* 

0.25 
0.03 

1.77 
0.01 

0.03 
0.11 

'  6!6i>' 

0  16 

'"6!  26 
0.10 
0.08 

0 

Jl  
>•> 

0  31 

0.06 
0.02 

0.26 
0  12 

6  62 

0.18 
0.03 





0.67 

0.05 
0  21 



>3  
>4.. 

0.10 

0  26 

0.97 



0.06 
0  01 

0.20 
0  03 

'5 

0  08 

0.33 

>6     

0.06 

0  86 

0  02 

0  25 

0  37 

J7  

28 



0  08 

0  12 

0.22 

0.05 
0  22 

0-06 

0.21 

0.04 
0  33 

6.25 

6.05 

39  

0  05 

0  62 

0  17 

2.6i 

0.75 

}0 

0  33 

0  09 

0.04 

0  01 

0.14 

0  09 

jl 

0  30 

0  08 

Sums  — 

2.86 

4.14 

1.72 

3.95 

3.58 

4.27 

2.91 

4.33 

2.80 

5.67 

2.41 

2.46 
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month. 

January. 

February. 

March. 

T: 

P. 

t 

<£> 

0 

ft 

1 

1 

September. 

1 

November. 

December. 

1 

0  15 

0.06 

0.13 

2 

0  09 

0  75 

3 

0.58 

0.23 

0  24 

0.05 

4  
5  

6 

"o.'ie' 

0  06 

0.92 
0.12 



0.37 
6  05 

0.05 

6  io 

"6'6.5 
0.75 





0.50 

o.io 

'  '6.'29 
0  13 

0  30 

0  21 

0  04 

8 

0  23 

0.10 

0  02 

0  05 

0.35 

9 

0  23 

0  04 

0  25 

10  

0  06 

0.63 

0.03 

0.03 

0.  05 

11 

0  15 

0  36 

0  17 

0.80 

0  06 

0  08 

12 

0  03 

0.06 

0  08 

0.71 

0-03 

0.07 

0  40 

13 

0  10 

0.08 

0.20 

0  08 

14 

0.26 

0  02 

15 

0  29 

0  16 

0  05 

16 

0  14 

0.08 

0  35 

0  70 

17 

0  05 

1.22 

0  10 

18  .. 

0  29 

0.06 

1  52 

0  08 

19 

6  12 

0.03 

0  20 

0  96 

0  32 

0  04 

0.66 

20 

0  23 

1  00 

0  02 

0.04 

21 

0  19 

0.15 

0  17 

0.01 

0.05 

22  
23  



0.11 
0.72 

0.10 
0  29 

0.21 
0.18 

6  46 

0.14 





6  03 

6.02 



24 

0  20 

0  10 

0  20 

25  

26  ..  . 

0.47 

1  .56 





0.06 

0.04 
0  10 

6  03 

0.51 
0  05 

27  

0.06 

0.06 

0.94 

0.13 

0.05 

1  03 

28  

0.12 

0  05 

0.02 

0.05 

29 

0.04 

0  15 

0  39 

0  01 

0  06 

0  03 

0  05 

30  

0.53 

0.16 

0  57 

31  . 

0  02 

0  39 

0  64 

0  03 

Sums  

2.35 

4.57 

1.94 

3.06 

3.52 

2.86 

0.66 

2.05 

3.77 

1.65 

2.39 

3.91 

1895. 


1  

2 

0.02 
0  01 

0  12 

1  00 

0.08 
0  26 





0.33 
0  31 

0.09 

0.70 

0  01 

0  31 

3  

0  11 

0.01 

0  01 

0  36 

0  07 

4 

0  01 

PI 

0  06 

0.06 

0  41 

0  18 

T 

0  04 

6  

0.22 

...*•. 

0  76 

....... 

T 

0  02 

0  32 

0.20 

0  05 

0  35 

0  31 

0  03 

g 

0  54 

0  08 

0  09 

0  19 

T 



0  44 

....... 

n'qc    "rri 

9  
10  
11  

0.34 
0.75 

0  22 

0.31 

'6.'  13 

...... 

0.06 



"6.'  is' 

..•  0.01 
0.80 

0.21 

12  

T 

0-36 

. 

0  01 

0  15    T 

T 

13  

0.10 

0.12 

0  59 

....... 

0  67 

0  20 

0  02 

14  

0.03 

T. 

0.62 

0.39 

0.15 

0.12 

T 

... 

15  

0.32 

0.08 

0  15 

If,  

0.93 

0  66 

0  50 

0  78 

T 

17  

0  11 

0.05 

0  01 

T 

0  56 

18  

0  02 

0  37 

•••• 

19  

20  

0.21 

0  01 

0  18 

21  
22  

0.06 
0  57 

0.40 



0.20 
0  02 

0.31 
T 

"0*63 

0.14 



0.02 

0.48 
0  07 

23  

T. 

0  28 

0.70 



24  

0  02 

0  30 

0  16 

T 

25  

26 

0*34 

0.07 
0  05 





T. 

0.70 

0.30 

0.03   0.17 

27 

0  10 

0  47 

0  21 

047 

1  01 

28  

0  09 

0  09 

0  16 

0  05 

0  10 

29  

0.52 

....... 

30  
31  



....... 

0.01 

0.04 
0.34 

0.52 
1.79 

....!  0.09 
0.06  

T. 
0.36 

Sums.  .  .  . 

5.19 

O.G9 

3.87 

2.60 

2.08 

1.83 

4.19 

4.81 

1.05 

0.72   2.54 

2.69 
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CHARLOTTE,  N.  C. 


1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

i 

! 

d 

13 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.57 

0.10 

0.44 

0.17 

T 

2.93 

0.10 

g  

0.76 

1.12 

1.39 



3        

0.05 

0  01 

0  01 

1.94 

0.37 

T 

0.23 

0  08 

0  38 

4  

0.12 

0.04 

0.02 

0.48 

0.36 

0  17 

fy 

0  06 

0  45 

T 

T 

T 

0.48 
0.05 



T. 



0.33 
0.03 

0.41 

T. 





0.16 
1  03 



8        

0.04 

0  20 



0.22 

0.39 

0.18 

0  20 

0  04 

10     

0.37 

1.73 

11  

0.84 

0.14 

T. 

0.02 

T. 



12 

0  22 

0-32 

0  07 

0  03 

T 

0  41 

0.39 

T 

0  02 

13  

14 

1.20 



0.98 

0.46 
1.27 



'6*17' 

0.54 

1.93 
0  01 

"Q'QO 

0.01 

0  0;' 

15 

0  12 

i.36 

6.06 

0.05 

T 

0  17 

T 

16 

0  04 

0.01 

0  17 

0  02 



0  68 

17          

1.24 

0.10 

T. 

T. 

0  01 



18 

0  30 

0.29 

0  09 

1.47 

19        

0  38 

T. 

2.30 



20 

0.31 

0  08 

0  02 



21 

0  04 

0.02 

T 

1  14 

0  45 



22 

0  04 

0.62 

T 

T 

4  52 

0  01 

23            

0.01 

0.05 

T 



24 

0.33 

T 

25       

T. 

26 

T. 

0.44 

0  46 

0.'77 

27 

0.28 

0.24 

0.26 

0  01 

0  03 

0  41 

0  06 

0  59 

28  

29 

0  66 

0.48 

0.20 

6.  94 

"6.'.55' 

4.64 

0.02 

oioi 

0  01 

30          

T 

0.46 

T 

0  28 

31 

0  21 

0  53 

0  01 

Sums  — 

2.43 

7.46 

1.74 

1.64 

4.23 

5.48 

4.22 

9.81 

6.99 

8-27 

2.44 

1.62 

1894. 


1      

0.02 

0.06 

0.07 

2 

T 

0  05 

T 

0.02 

0  05 

T 

0  02 

3      .... 

0.06 

0.16 

1  39 

T 

4  
5      

0.01 

0.35 



0.01 

6.44 



'  'o.'oi 

0.05 
0.55 

0.01 
T. 

0.22 

0.44 

6  

0.32 

T. 

0.36 

0.20 

1.20 

T. 

7    

1.15 

T. 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

8  
g 

6  51 

0.09 
0  04 

0  02 

"T  ' 

0.07 



0.10 

J.31 

3  80 

T. 
T 

T. 

10 

0  06 

0.45 

1  84 

0  32 

T 

0.  97 

1.26 

0  20 

12  

13 

0.51 

0.37 

0.08 



0.09 

0.18 

0  06 



0-67 

14     

1.12 

0  24 

15 

0  19 

0.14 

T 

T 

0  03 

16 

0  06 

0  03 

T 

0  36 

0  19 

T 

T 

is!"!"!!!!!! 

"6."  26 

0.28 

"6."  97 

*"T." 

0.10 
0.04 

0.31 
0.04 

"6*  36' 

0.05 
'3.11 



T. 
T 

0.02 

19  

20 



6.6i 



'6*48 

0.04 

0.09 
0.42 

0.01 





21 

0  18 

0.08 

0.08 

0-01 

T 

T 

22  

23 

T. 

0  01 

0-01 
T 

0.04 
0  26 

o.ib 

1  84 





6  06 



24  
25 

0.01 
0.17 

"i'78 

6*24 

1  44 

T. 

0  02. 

0.05 



0.02 

"ff  " 

26  

0.10 

0  36 

0  11 

0.04 

0  08 

0  30 

0  75 

27  
28  
29  

30 

'  '6'  25* 
T 

....... 

"o.'oi 

"0.44 

'  '6.'07 
"*T" 

0.42 

"'T.' 

0.52 

0  80 

T. 
0.16 

1.10 
0.10' 
0.09 
0  70 

0.59 

0  83 

••:••••: 

0.16 
0.07 

31  







0.01 

0.14 

0-01 

0.13 

Sums  — 

3.23 

4.54 

.... 

2.43 

2.27 

3.68 

4.99 

3-03 

5.60 

6.12 

1.71 

4.30 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CHARLOTTE,  N.  C.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

I 

t 

• 
a 
3 
5 

sA 

"3 

"» 

00 

a 

• 

3 

4 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

T. 

0.01 

1.27 

T. 

0.06 

T 

8  
3 

T. 
0.10 

0.34 

0.97 
0  22 

0.07 
0  03 





0.51 

"*ip" 

0.01 



0.10 

0.11 

4    

0.02 

0  05 

0  15 

T 

0  03 

0  18 

0.28 

0  04 

0  22 

0  09 

0.01 

0  13 

6.04 

0.78 

0.40 

T 

0.01 

T 

0.02 

g 

0.80 

0.43 

0.82 

0.41 

0.08 

0  32 

T 

9  

1.39 
0  56 



0.06 



'"•j,"' 

0.05 

0.49 

0.02 
T 

1.28 

0.91 
0  17 

11 

0-12 

0  47 

0  41 

0.04 

0  01 

12 

6  03 

0.22 

T. 

1.62 

0.21 

0  04 

T 

0  03 

li 

T 

0.70 

T 

T 

T 

T 

0  05 

T 

14   

0.22 

0.06 

T 

T 

15 

T 

0.18 

0.21 

0  04 

0  08 

0  77 

T 

T 

16 

0  12 

0  70 

0  10 

0-48 

0  03 

0  24 

0.33 

0.41 

0.02 

1  51 

0.11 

1  05 

T 

18 

0.01 

0  44 

19   

T. 

T. 

T 

20 

0  03 

2.11 

T 

0  IV? 

21  

0.18 

T. 

T. 

1.17 

1.22 

0  49 

22'   

T 

T 

0  01 

0  07 

T 

0  16 

28  

0.07 

T. 

T. 

0.10- 

0.16 

0.02 

1.29 

0.05 

0.47 

0  25 

T 

0  03 

20  

0.11 

0.48 

0.04 

T. 

0  57 

0  (Hi 

27    

0.02 

0  02 

0  01 

T 

T 

T 

0  68 

0  09 

T 

0.03 

0  21 

29   

0  01 

0.45 

0  80 

0.02 

0  01 

0.43 

0  02 

0  01 

T 

0  04 

1  18 

0.05 

T 

0.68 

0.04 

Sums.... 

5.84 

1.87 

5.52 

5.00 

4.05 

2.70 

2.94 

4.41 

0.33 

0.79 

2.39 

8.32 

CHATTANOOGA,  TENN. 
1893. 


0.64 

0.21 

1  24 

0  01 

0.01 

0  08 

T 

2  

T. 

0.06 

1.56 

0.13 

0.01 

0  52 

T 

0.26 

o  10 

0.38 

0.20 

0.11 

1.87 

0.01 

T 

1  04 

0  31 

1  20 

0.20 

0  24 

0  32 

0  02 



T 

T 

0  08 

0.28 

2  18 

0  02 



T 

(5  

0.01 



0.01 

0.53 

0.87 

o!o2 

0  09 

T 

7  

0.14 

0.16 

0.03 

0  01 

T 

8      .... 

T 

0.67 

0.91 

0.09 

0.54 

T 

0.02 

0  07 

0  16 

0  26 

* 

0  OS 

10  

2.05 

0.02 

0.01 

T 

0  24 

*  *  

T 

0.29 

0.41 

T 

0  53 

12  

6.26 

0.21 

0.24 

0.03 

0.46 

0.67 

0.09 

0  01 

0.30 

13     

0.04 

0.35 

2.74 

T 

T 

0  36 

0  13 

0.58 

0.06 

0.01 

0.45 

T 

0.18 

0  05 

15  

0.02 

0.76 
1.44 



0.03 

0.65 
0  16 

"*T" 

T. 



0.02 

0.05 
0  34 

1.07 

0  03 

0  07 

0.25 

T 

o  01 

18  
19  
20  

0.56 
0.12 



T. 

"6.'05 

"'"o.'sg" 

0.78 



"6.'2l' 
0.16 

0.01 
0.02 
T 



0.02 

T. 

i^"  ' 

21 

0.25 

0  07 

0.02 

0  40 

0.14 

0  72 

T 

0  45 

T 

23      

T. 

o.ii 

0  04 

24 

0  80 



0  39 

0  10 

0  02 

T 

o<; 

0.34 

0  02 

0.10 

0  26 

T 

0  01 

T 

27 

0.62 

0  26 

0  33 

0  02 

0  14 

0  97 

28   

0.09 

0.35 

T. 

0.08 

0.20 

T 

T 

" 

...... 

0  02 

T 

29  

0.06 

0.12 

1.70 

0.07 

0.17 

30 

T 

0  10 

0  01 

1  10 

31 

0.02 

T 

0.10 

0  85 

T 

Sums  — 

2.39 

8.02 

2.55 

5.88 

8.35 

6.31 

1.24 

4.18 

2.19 

098 

1.91 

3.40 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

1 

t 

1 

g 

a 

"3 

+3 

September. 

1 

November. 

December. 

> 

T 

0  41 

T 

T 

2  

3 



0.07 
0.67 

0.05 

0.08 
T 



"6*54 

"*T* 



'6*21 

T. 
0  03 

0.23 

4   

T 

0.68 

0.23 

5  

7 

0.22 
0.91 
0.47 

"6*24' 

"*ip  " 

0.02 

'"T." 

0.07 
0.35 

0.08 
0.02 
T 

"o.'oi* 

T 





"6*02 

8  

0.71 

0.03 

0.24 

T. 

0.03 

0  16 

T 

0.41 

9   

0  85 

0  06 

0  23 

0-02 

T 

T 

0.01 

0  17 

10 

0  05 

0-66 

0.23 

0  01 

T 

T 

1  75 

11  

0  42 

T. 

0  24 

0.20 

T. 

0.45 

T 

0  90 

12 

0  96 

0  34 

0  06 

0-73 

13  



0.03 

6.04 

T 

14  

15 

0.15 
0  71 

0.08 
0  09 

0.06 
T 

"o'6i 

0.01 
T 



"6'io 

0.13 
0  36 





16  

17 

0.08 

0.85 
0  02 

'6*30 

0.75 
0.27 

0.02 
0.04 

6.82 



"o  16 

0.18 
0  02 

18  

19 



0  01 

0.42 
0  01 

0.22 

0.03 
0-25 

0.08 
0.08 

1.06 
0.23 

0  07 

0.01 
T 

0.30 



'o'o3 

20  

0.01 

0  04 

2  41 

0  01 

T 

0  20 

T. 

21  

0  34 

0.06 

0  21 

T 

0  14 

0  06 

0  07 

22 

0  04 

T 

T 

0.02 

23  

0.24 

T. 

0.20 

0.36 

0.37 

24 

0-23 

0  35 

T 

0.09 

1  31 

25  

0  76 

T 

0  03 

0  53 

0  44 

26 

0  01 

T 

0.02 

T 

0  15 

0.02 

0.04 

1  38 

37  

0  04 

0.18 

T. 

T 

0  02 

28 

0.01 

T 

0.05 

0  04 

0  06 

0  01 

T 

29  

0.17 



0.12 

T 

T. 

0.59 

T 

0.93 

30  

0  02 

T 

0.03 

0  79 

018 

31  

.'". 

0.04 

0.02 

0  02 

Sums  — 

4.63 

5.22 

4.61 

2.00 

1.53 

1.77 

3.66 

2.96 

1.67 

2.18 

0.54 

6.45 

1895. 


1  
2 

"6  22 

6.47 

0.77 
0  60 

0.12 
0.03 

"6*28 



0.36 
0-11 



T. 
T 



T. 

0.12 

0  09 

3  

4 

T. 

0.02 
T 

o'oi 

T. 

0.27 
T 





T. 

0  05 

5,  

0.05 

T 

1.45 

0.40 

0.10 

T 

6 

0.25 

0  40 

T 

T 

0.11 

0  74 

T 

7..  

0.45 

0.19 

0.32 

1  89 

1-10 

1.94 

0.20 

0.06 

T 

8    

1.45 

T 

0  12 

T 

T 

0  92 

T 

0  06 

T 

0  53 

9  

10  

0.54 
0.26 

T. 

T. 

T. 



T. 

*"ip  " 

0.61 
0-63 

T. 

11  
12  

T. 

T 

0.55 
0  03 

0.11 
0  26 

6.6-i 

0.08 
T 

0.06 
0  47 

6  ()3 

0.36 
0.05 

'"ip"' 

T. 
0.02 

6.02 

13  

T 

T 

0  70 

0  11 

0  18 

0  01 

0  09 

14 

T 

0  16 

' 

0  54 

T* 

T 

15  

0.40 

0.22 

0.19 

0  04 

T 

0  17 

0.20 

16  
17  

18 

0.42 
0.01 

0.26 

0.12 

0.13 
0.11 
0.02 

0.22 
0.03 

1.39 
T. 

0.59 

0.61 
0.10 

0.21 
0.23 





19 

T 

0  13 

6  06 

T 

20 

1  12 

T 

1.67 

0  20 

0  55 

T 

0  74 

21  
22  

0.16 



T. 

0-28 
T 

0.24 

0.72 
0  08 





23 

T 

T 

T 

24  

T 

0  74 

0.53 

T 

T 

25 

0-52 

0  65 

0  01 

1  23 

T 

0  66 

0.09 

0  01 

0.08 

0  01 

26 

T 

0  94 

0  66 

0  10 

T 

0.13 

0.85 

27  
28  

6.  72 



0.05 

0.24 
T 

T. 



0.46 

0.31 
T. 

6.  04 

29  

0.01 

T 

0.05 

30  
31  



T. 

T. 



1.75 

0.27 
T 

0.27 
T. 



T. 

1.54 



0.66 
T 

Sums  .... 

6.58 

2.14 

5.86 

3.64 

3.52 

5.69 

6.71 

4.40 

1.00 

2.00 

1-71 

3.11 
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CHERAW,   S.  C. 
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Day 
of 
month. 

January. 

1 

o 

I 

i 

B 

0 

~" 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2     

0.95 
0  09 



0.10 



6.  07 

'6*61 



1.40 
0.70 

0.40 
0.12 

0.04 



T. 

3 

T 

T 

2  02 

0  60 

4 

T 

0.68 

0  45 

T 

0.30 

1.42 

0.50 

0.95 

5 

T 

T 

0.08 

0  01 

1  37 

0  57 

(j 

T 

0  25 

0  08 

0  10 

0.25 

0.57 

0  76 

0.24 

8 

T 

0.08 

9  



T. 

0.20 



0.35 



0.15 



0.70 
0  78 





0.21 

0.08 

0  10 

12 

0  12 

0  25 

0.07 

0.42 

0  02 

13  
14  

T. 
T. 

1.27 
0.05 

'T." 

0.09 

0.02 
0.02 



0.17 

0.75 
0.54 

0.66 
0.85 

0.11 
0.10 

0.08 

15       

0  21 

0  05 

1.20 

0.15 

0.02 

16 

0  86 

0.35 

1  18 

6.05 

0.28 

17 

0  08 

0.12 

0  05 

0  75 

18  

19 



0.54 

o!i2 

0  16 



6.04 

0.06 

0.13 







20  

21 

0.10 



...... 

0.68 



T. 

0.34 
0  50 











22 

6  12 

0  57 

0  10 

0  61 

0  45 

23      

T 

0  01 

4  46 

0  31 

24 

0  60 

25     

6  22 

26 

T 

0  07 

27 

0  11 

0  14 

0  05 

T 

1  67 

T 

0  26 

28 

1  20 

0.45 

0.14 

3  62 

0.36 

0.54 

29 

1-36 

0  08 

0.82 

0  42 

30 

0.14 

0.08 

0  80 

0  08 

0  09 

0  64 

31 

0.24 

0  22 

•  •« 

0  34 

Sums  

2.31 

6.10 

2.30 

0.98 

5.88 

4.44 

3.38 

16.69 

4.41 

3.39 

1.66 

4.0! 

1894. 


1  

0.11 

T. 

T 

2  

0.19 

6.71 

3  

T 

0  43 

0  52 

1-13 

T 

4  
5  

6.  05 

0.47 



6.14 

6  08 



0.40 
0-46 

0.85 
3  70 

0.03 
0.22 

"*iji" 

0.0? 
0.54 

6   

0  25 

0  05 

2  03 

7  
8  

6*50 

0.03 
T 

0.02 
T 



o'so 

0-35 

0.41 

0.25 
0  37 



*"ip  " 





9  

0.20 

0  02 

T. 

...... 

******* 

1  70 

10 

0  85 

0  40 

T 

0  08 

0  Ofi 

3AK 

0  54 

11  

1.05 

0  69 

0  07 

T 

12  
13  

0.19 
0  25 

0  15 

T. 





1.30 
0  07 

0.10 



"O'TO 

"6*03 

14  

T 

0.24 

0  06 

15  
16  

T. 

0  25 

0.95 

0.10 

"'rp' 

T. 
T 

0.02 
1  90 

6°23' 







17  

0.03 

0  07 

0  29 

0  10 

T 

18 

0  24 

0  08 

0  78 

0  02 

1  70 

1  0*5 

19  

3  88 

0  33 

0  05 

0  03 

1  50 

....... 

T 

20  

T. 

0  33 

0  10 

T 

21  . 

0  15 

0-05 

0  29 

S::  

23  

0.08 

0.05 



T. 

'5'33 

0.13 

0.07 
0  21 





'  '6*65' 



24   

0.07 

T 

T 

0  25 

0  88 

0  09 

25  

0.65 

0  40 

0  15 

26  

0.05 

.42 

0  01 

0.6S 

27  

T. 

0  01 

2  00 

0  05 

3  00 

0  93 

T 

28  

T 

0  70 

0  02 

1  83 

29  

0.51 

T 

0.01 

T 

30  
31  

0.07 



T. 

0.65 

'6  50 

1.14 

"l*76 

0.05 

"6*49' 



6  50 

Sums  — 

3.74 

2.88 

1.87 

6.05 

3.20 

4.93 

9.70 

9.43 

7.99 

6.68 

2.30 

2.36 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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CHERAW,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 
1 

i 

5 

x 

g 

a 

t>> 

S 

4-J 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  30 

0  09 

0.18 

0.02 

0.09 

2 

1  00 

0.26 

T 

0  17 

0.75 

0.03 

3  
4 

0.22 

0.12 
T 

0.78 

0.84 



0.15 







0.02 

T 

. 

0  22 

Q 

2  05 

0.20 

7 

T 

0-48 

0-03 

0  08 

0  07 

1  65 

T 

8  
9   

"i'so" 

0.12 

1.80 
T. 

1.21 
0.05 

"6."  is 

0.08 
T. 

"T. 

"6."  03 

0.53 
0.07 

T. 

"'T'." 

2  IK 

0  08 

T 

0  05 

0  37 

1  40 

11 

0  22 

1.45 

0  03 

0.02 

0.03 

1.00 

0.05 

12  
13  

"6'io 

0.70 
0.30 

0.85 
0.23 
0  76 

6  01 

0.14 
0  06 

0.23 
T. 
0  03 

T. 
T. 

"6*22 
1.24 

...... 

0.45 

0.07 

15  
16  

...... 

6.90 

0.35 
0.58 

0.02 

6."  44 

0.11 
0.46 

0.12 
0.64 



T. 



17 

T 

0  02 

T 

2  05 

0  38 

0  04 

18 

T 

0  23 

0.71 

1  54 

T. 

0  19' 

20 

T 

0  05 

0.18 

21 

0  07 

1  21 

0  06 

2.02 

22 

0.41 

T 

0.02 

23 

0-05 

0.61 

24    

T 

0.05 

25 

T 

0  13 

0  45 

T 

26 

1  09 

0-22 

0  03 

T 

0  20 

T 

27 

0  93 

2.20 

0.09 

0.14 

28 

0  39 

0-11 

0  87 

T 

29 

1  00 

1  20 

0.12 

T 

T 

T. 

30 

0.56 

T 

T 

31  

0.39 







0.02 



1.30 



0.53 

Sums  

7-90 

3.69 

7.03 

7.10 

3.76 

3.62 

1.27 

9.63 

0.65 

2.35 

2.20 

4.19 

CHESTER,  ILL. 
1893. 


1    

0  18 

0.04 

0  42 

0.37 

0.45 

# 

* 

* 

0  18 

3   

0.42 

4       ... 

0.02 

0  16 

0.99 

6.18 

6      .... 

0  68 

7 

6  18 

g      

0.77 

9 

0  26 

0  23 

2.27 

0  18 

10   

0.39 

. 

1  45 

12 



0  47 

0  38 

T 

0.95 

0  16 

0  44 

0  24 

0  32 

* 

17   

18 

0.10 

19   

0.34 

0.23 

20      

0  13 

0  30 

22     

0.30 

6.03 

23 

0  96 

24   

1  40 

0.18 

25 

0  45 

26  

0  34 

1  13 

27      

1.01 

28 

0-06 

... 

29  



0  72 

30 

31 

0.03 



Sums  

0.28 

0.94 

2.48 

4.27 

4.13 

2.26 

2.75 

0.41 

* 

* 

* 

* 

*  No  record  after  September  15. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CHESTER,  ILL. — Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

£ 

a 

• 

>-3 

February. 

.d 
o 

i 

>> 

• 

a 

<6 
| 

jk. 
13 
3 

1 
•< 

1 

1 

November. 

December- 

* 

0  46 

0.71 

0  72 

6.63 

1.04 

0.91 

0.17 

1.38 

4 

0  32 

0.56 

0.80 

1.26 

0.07 

6.19 

g 

2.10 

0  13 

0  05 

8 

0.32 

1.71 

0  46 

0  12 

0  67 

0.08 

0.38 

0.40 

0  01 

0.52 

1.36 

0.09 

0.18 

0.12 

0  08 

0  21 

16 

0.09 

T 

0  20 

17  

18 





0.03 

0.04 

6.  56 

'6*15 

0.01 



0.08 

0.12 

0.41 

0.22 

0  03 

0  05 

21     

0.13 

0.80 

0.40 

1  36 

0  30 

23  

0.44 

0.10 

0  68 

0.90 

6  ii 

0  67 

26    

0.06 

0.21 

0.03 

0  15 

28  

0.10 

0  04 

0.08 

0  15 

30  

0.06 

Sums  — 

* 

* 

1.59 

2.84 

4.57 

1.87 

1.91 

1.62 

4.21 

3.30 

0.58 

3.93 

*  No  record  for  January  and  February. 
1895. 


1 

0  10 

0.76 

2 

0-30 

0.90 

1  17 

4  

0.10 

T. 

0.10 

0.13 

6.90 

0.05 

0.20 

0.53 

1  00 

0.50 

7    

0.10 

0.17 

0.50 

T. 

0.20 

T. 

8 

0.10 

0  38 

0  35 

O.Q6 

0.04 

1-10 

T 

T 

11  
12  
13  



0.10 
0.10 

0.08 
0.01 
0.48 

'.'.'.'.'.'.'. 

1.00 

"o.'os 

"o.'ao" 



0.30 

'.'.'.'.'.'.'. 

!!!!!!! 



0.20 

0.27 

0.19 

0.20 

0.30 

0  38 

16  

0.34 

0.43 

0  02 

0.56 

0.60 

1  00 

0  50 

0  19 

19    

0.79 

0.10 

0.05 

0  98 

0  20 

1.10 

0  30 

1  03 

21  

0-71 

0.11 

0.10 

0  05 

0.10 

0.77 

6.12 

23  

T. 

T 

T. 

0.11 

T. 

0  80 

0  27 

25 

0.79 

0.01 

1.00 

0  23 

26 

0  10 

0-58 

0  03 

1  83 

0  08 

1  05 

27  

*6.20 
0.30 







0.42 
0  96 

0.19 

0.09 



29  

0  05 

2.02 

i  31 

0.50 

31 

0  19 

0.13 

0  05 

******* 

...... 

Sums.... 

3.58 

0.70 

3.51 

2.23 

2.07 

3.99 

5.93 

2.87 

3.38 

0.41 

4.38 

4.72 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CHIPPEWA  FALLS,  WIS. 
1893. 


65 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I' 

t»> 

S3 

3 

hi 

jsj, 

"3 

^ 

*J 
•§ 

September. 

October. 

November. 

December. 

j 

T 

0  12 

0.24 

0  07 

... 

' 

0.50 

T 

0.24 

—%" 

g 

0  12 

T 

0  05 

0  12 

T 

0  05 

5  

0.07 

T 

0.04 

T 

6 

1  16 

T 

7 

0  22 

0.13 

0  09 

0-93 

0  14 

8 

0.06 

0  05 

g 

0.06 

0.12 

0.34 

10 

0  39 

0.15 

0.42 

0.02 

11  

0.15 

0.16 

0.10 

12  

0  08 

0.25 

0.16 

0.15 

0.27 

13 

0  10 

T 

0.06 

T 

14 

0  08 

0  13 

0-23 

15 



0  55 

T 

T 

0  02 

16  

0  16 

T. 

0.11 

0-08 

17 

0  04 

18  

0  02 

T. 

19 

0  56 

T 

20  

0  08 

0.06 

0.06 

H 

0  04 

0  26 

0  17 

0  24 

0  30 

22  
23  

24 

0  12 

T. 
0.02 
0  05 

'  6.'  78 
0.27 

T; 
T 

0.60 
0.82 
0.72 

0.76 

! 

o.'is' 

0  15 

0.04 



0.40 
T. 
T 

T. 

0.  32 

25 

0  07 

0  25 

T 

0  09 

0  04 

0.64 

26  

T 

0.19 

0.23 

0.30 

27 

0  25 

0  98 

T 

0  04 

0.26 

28 

0  09 

0  90 

0.47 

0  11 

0.13 

09 

0  03 

*, 

0.05 

30  
31  

T. 







0.60 

0.30 

0.07 



Sums  .  .  . 

0.71 

2.03 

1.96 

1.98 

3.34 

1.99 

1.95 

1.04 

1.20 

2.31 

1.23 

2.10 

1894. 


1 

0  10 

T 

2  

T 

6  36 

0  40 

3  
4  
5       .... 

0.18 
0.06 
0-17 



"6  is' 

0.07 
0.48 
T 

0.85 

...... 



6  07 

T. 

T. 
0.30 
0.14 

6!  37* 
0  04 



6  

8 

0.07 
0.20 



0.10 
0.04 

0.37 

0.38 

"6."  97* 

'  6.'32* 

"o.'io" 

0.29 

'"b'.31 

9  

T 

0  06 

0  25 

10  
11  

T. 

0.60 
0.20 

6  20 

0.47 
T 

0.48 



T. 
0.75 



...... 

6  07 

12.      

0  07 

6  20 

0  05 

0  09 

13  

0.05 

0  94 

T 

14    

6  6i 

T 

15  
16 



0.16 

0.04 
0  11 

0.67 
1  35 

6  06 

*"T 

0.26 



0  93 

17    

0  18 

T 

0-34 

18  

0  13 

0  38 

0.04 

19  

0.12 

0.47 

20 

0.05 

T 

21 

0  07 

0  35 

0  55 

0  96 

22  
23 

o  16° 



0.13 

0.35 
1  50 



"^" 

1.90 
0  09 

'6*22 

0.33 
T 

24 

0-07 

0.18 

25 

0  20 

T 

26  

0.02, 



27  

0.62 

28 

0  07 

0  11 

0  02 

29..  . 

0  13 

0.18 

30  
31  

0.07 





0.40 



0.03 

T. 



0.09 

0.17 
0  04 



'"T  " 

Sums  ... 

1.22 

0.81 

1.38 

2.82 

5.62 

3.23 

0.38 

0.82 

3.31 

2.94 

1.78 

1.40 

DMP 5 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CHIPPEWA  FALLS,  WIS.— Continued. 
1895. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

1 

I 

i 

Hj 

f 

i 
3 

September. 

October. 

November. 

December. 

_ 

1  

0  28 

0  11 

0  40 

0  80 

0  06 

0.25 

T 

0  40 

On.) 

004 

T 

0  67 

0  04 

0  09 

0  05 

0  16 

0  02 

g 

T 

1.32 

0  70 

0  67 

11 

T 

0.43 

0  40 

0  13 

2  10 

T 

13 

T 

0.16 

14 

0  10 

0  30 

16 

17 

0  46 

18  

19 

0  10 

0.18 

0.28 

20  

21 

0  28 

T 

1.18 

22 

0  09 

0  14 

23 

0  18 

0  06 

24  

0  28 

0.07 

0.02 

25  

0.10 

0  25 

0.10 

27  

0  02 

28  

29 

T 

30  

0.08 

0.05 

81 

T 

0  27 

0  76 

Sums  ... 

1.17 

0.70 

0.70 

3.69 

4.01 

5.48 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*  No  record  from  July  to  December,  inclusive. 

OHBISTIANSBUBG,  VA. 

1893. 


1 

0  20 

0  24 

T 

0  61 

2  

0  86 

0  03 

1.00 

3 

1.09 

1  50 

0  63 

0  06 

0  08 

0  °7 

4  

0.09 

T 

0  06 

0.36 

5      

0  10 

T 

0.67 

6  

0  40 

0.20 

7  

8  
9  

10  

.'...'..'. 

'  '6.'  26' 

0  68 

0.17 

"o.'ii" 

0  06 

0.45 
0.02 



0.20 



'"T." 

0  29 



T. 

11 

0.15 

0  07 

0  16 

0  25 

12 

0  19 

0  56 

0  14 

....... 

001, 

1  19 

1  20 



0  04 

13      

*  

0  70 

* 

2  00 



14  

0.05 

1  14 

0.88 

15  

0  05 

0  56 

16  
17  
18  



0.97 
0.19 

"6!o2 

0.81 

0.07 



"6!  03' 





0.20 

19  

T 

20  

0  07 

0.50 

1  00 

21 

0.11 

0  04 

0  14 

0  24 

22  
23  
24  





T 

'  '6.'  36' 

0.25 

0.14 
0.16 

6.15 

T. 
0  14 

0.37 

25  



0.87 

0  63 

26    

0  62 

0  09 

0  07 

0  11 

0  42 

27  
28  

6.05 

0.58 

0.14 
1  08 

1  11 

0.43 
4  06 

0.20 

0.75 



29  
30  





T. 

0.11 

0.10 
0  08 



T. 

1  28 



"'rji' 

0.40 
0  22 

31  

0  13 

0.13 

2  69 

Sums  ... 

0.54 

3.63 

1.93 

1.77 

6.69 

5.13 

1.85 

8.65 

3.78 

5.64 

1.76 

1.18 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CHBISTIANSBUBG,  VA.— Continued. 
1894. 


67 


Day 
of 
month. 

d 

February. 

March. 

i 

1 

Ha 

feh 

1 

be 

September. 

1 

November. 

1 
1 

o 

i 

0  10 

0.09 

0  27 

T 

T. 

0  54 

0-02 

T. 

4 

T 

0.08 

OOQ 

T 

0  52 

0  35 

T 

6  

0  15 

0.08 

0.2C 

0.96 

0.31 









0  14 

T 

T 

T. 

0.07 

9"l 

0  45 

0  12 

0.22 

0  14 

0  41 

1  14 

1.21 

0.11 

0  03 

T 

0.18 

0  25 

2 

2.08 

0 

0  11 

T 

0  13 

0.17 

4 

0  28 

0.03 

g 

T 

0  07 

T 

0.25 

1 

0  05 

0  68 

T 

0.37 

Q 

T 

T 

T 

0  96 

T 

0.14 

9 

0  08 

0  22 

1 

0  20 

0  07 

0  04 

T 

T 

K> 

0.08 

0.24 

'  '6*62' 

0.03 

"'•£* 

0  02 

0.43 
0  32 

...^.. 





T. 



3 

0  04 

0  02 

0  45 

0  06 

T 

0  29 

0  20 

0  20 

T 

!5 

0  40 

T. 

0  02 

T 

6-12 

0.18 

!7  

6  3l' 



T. 

'6*46 

0.19 

0.14 
0  48 

0.47 
0.09 

0.10 
0.04 

I 

0  17 

T 

0  03 

0  04 

0.29 

0  29 

0  08 

*  

0  14 

0  50 

0  08 

0  99 

Sums  — 

1.63 

2.25 

0.33 

0.75 

3.73 

2.15 

1.41 

1.44 

1.82 

3.15 

0.52 

3.05 

1895. 


* 

0-14 

1  26 

0.13 

0.20 

0  57 

0  51 

0  86 

g 

0  06 

0  08 

T 

T 

0  08 

0  70 

0  22 

1  03 

0  13 

0  04 

8  

1.62 
0  98 

0.20 

0.21 





0.78 
0  36 





0.27 

0.15 

6.13 

0  57 

T 

0.52 

0.02 

U      

0  03 

0.12 

0.09 

0.06 

0  08 

T 

0  16 

* 

0  18 

0  08 

0  06 

0  21" 

0  09 

0  04 

0  29 

0.01 



0  34 

0  03 

L5 

0  07 

0  06 

0.38 

• 

0  32 

0  25 

0  68 

17 

0.14 

T 

0  50 

0.35 

0.37 

0  20 

0.20 

0  06 

0  44 

0.29 

2?  

0  69 

0  32 

0.26 

0.96 

22 

0  31 

0.62 

0  09 

0.01 

24 

T 

0  02 

0  09 

25  
26  
27  
28  
29 

0.57 
"0.58 

0.18 

"o.io 

0.08 
0.05 

"o.'os" 

0.40 

«*  6.07 

1.26 

"o.'is" 

"6!  is' 

0.34 
0.11 

0.01 

"o.'oe" 

"6."  17' 

'"6!5o 
6!s6 

30 

0  50 

0  13 

0.04 

0  41 

0.48 

0.01 

Sums  .... 

4.96 

1.51 

2.86 

1.53 

2.48 

2.01 

4.95 

1.48 

2.04 

1.03 

1.71 

1.97 

'  No  record  from  April  1  to  12. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CINCINNATI,  OHIO. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

1 

1 

^ 

f 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2 

1.35 
0  02 

0.28 
0-19 



0.18 

2.43 

0.13 
0  46 

0.68 
0-11 



T. 

0.55 

0  03 

3  
4 

"o'io 

0.15 

0.04 
0  03 

0.02 
0  23 



0.15 
0.80 

6  02 



1.42 
0.02 

0.25 
0.10 

1.45 
0  01 

5 

0  03 

0  01 

0.01 

0  41 

6 

0  59 

T 

0  06 

T 

0  17 

0  10 

6  02 

0  06 

8 

0  03 

0.24 

T 

0.36 

9 

0  16 

0  48 

0  15 

0-23 

1  12 

0  10 

10  

0  50 

0.81 

T. 

0  01 

11 

0  15 

6.47 

1.34 

0.01 

0  15 

12  

0.09 

0.03 

0.57 

0.25 

0.33 

13    

0  02 

0  01 

1.10 

0.55 

T 

14 

0.29 

1  05 

T 

0-33 

T 

0  01 

0  02 

T 

15  

0-02 

0  38 

0  01 

0  22 

0  12 

0  84 

0.29 

T 

T 

16 

T 

T 

T 

0  45 

0  04 

0.14 

0.17 

T 

0.23 

17  

0-01 

0  43 

0.12 

0.03 

T. 

T. 

T 

0.04 

18 

0  08 

0  03 

0  01 

T 

T 

T 

19 

T 

T 

0.54 

20  

0  29 

0  89 

T 

T 

T 

0.03 

21 

0  08 

0.40 

0  18 

0  10 

0  01 

1  00 

T 

0  09 

0  83 

T 

22 

0  03 

0  29 

0  02 

1  05 

0  04 

T 

23 

T 

0  18 

0.10 

T 

0.04 

24  
25  

T. 

6  06 

0.42 

0.01 
0.61 





...... 

0.19 
0  38 

T. 

26  

0.81 

0.37 

1  90 

0.15 

0  41 

27  

0.21 

0-01 

0.07 

0  78 

T 

28  
29 

6  09 

0.16 



6.62 

T. 

0.01 



0.26 



0.01 

0.03 
0  05 

0.23 
0  51 

30  

0.11 

0.50 

0.40 

T. 

6.02 

1.60 

T. 

31  

0  07 

0.85 

0  28 

Sums  — 

2.87 

4.84 

1.93 

7.10 

6.40 

4.45 

3.79 

0.86 

3.90 

3.17 

2.04 

2.65 

1894. 


1  

2 

0.07 





T. 

0  09 

T. 
T 



0.10 
T 





o  20' 

0.83 
0  19 

3  
4 

0.04 
0.14 



T. 
0  12 

0.23 

6  02 

T 



6.03 

0.08 
T 

5  
6  

0.79 
0.12 

6.44* 

T. 

0.16 
0.41 

0.41 
0.06 

0.05 
T. 



0.05 
T. 

0.01 

0.04 

7 

0  05 

T 

0  07 

0  20 

0.25 

8 

0  30 

0.01 

T 

T 

0  01 

0  28 

g 

0  61 

0.20 

0  04 

10  

0  45 

T 

0.14 

0  34 

0  01 

0  34 

11 

0  03 

0.08 

0.03 

1  20 

0  11 

T 

12 

1  14 

0  18 

T 

T 

0  02 

0  28 

13 

T 

T 

0  08 

0  28 

0  14 

0  30 

0.02 

14 

0  03 

T 

T 

15  

0.62 

0  18 

0  69 

6.06 

T 

0  12 

16  

0.03 

T. 

0.01 

1.20 

0  03 

0.05 

17  

0.18 

0  77 

0  43 

T 

18 

0  05 

0-56 

0.10 

0  03 

0.18 

0  48 

0.07 

19 

0.36 

0.23 

0  10 

0  26 

0  02 

0  06 

0  11 

20  

T 

T 

0.27 

0  59 

T 

0.02 

°1 

0.43 

T 

T 

0.02 

0  24 

0  02 

T 

22  

0-60 

0.04 

0.01 

0  68 

T 

03 

T 

0.02 

0.01 

T 

0.04 

24  
25  

0.45 

6.17* 

T 



0.10 

0.02 
0.53 

0.01 

0.01 
0  01 

0.40 
0  10 

26 

0  31 

T 

0.01 

0  82 

0  16 

0  21 

27  

T 

0.11 

28  

0  01 

0.19 

29  

0.23 

0.15 

0.09 

0.04 

0  04 

T 

30  

T 

0  07 

0.23 

0.18 

31 

0-02 

0  05 

Sums  — 

2.75 

3.78 

2.36 

1.00 

2.33 

4-17 

0.13 

1.98 

2.46 

0.82 

0.98 

3.23 
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CINCINNATI,  OHIO.— Continued. 
1895. 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

'March. 

T, 

B 

< 

>> 

c3 

X 

<D 
a 
& 
i-s 

>* 

"3 

1-3 

August. 

1 

!    I 

fc       3 

<B                  O 
02                C 

November. 

December. 

1  

0.11 

1.23 

0  62 

0  14 

2    

0  18 

0  02 

0  51 

0  24 

0  01 

T 

0  01 

4  
5 

0  11 

0.02 

T. 
T 

0.78 
0  39 

0.15    
T 



0.05 
0  01 

(5 

1  53 

0  03 

0  02 

T 

0  01 

7  

2  28 

0.19 

0  19 

6.30 

T 

0-95 

0  06 

8  

0.01 

0.06 

0.08 

T 

0  08 

.  .  .  T 

0-56 

9  

T 

0.22 

0  02 

T          .     .. 

1.42 

T 

10.   .     .     . 

0  55 

0  01 

T 

11  
12  

0.14 
0  21 

6  io 

0.13 
0.04 

0-08 

0.42 
T 





0.20 

6.25 
0  01 

T. 

0.04 

13  

0.12 

T. 

0.14 

0.20 

0.16 

0  01      

T 

14  

T 

0  02 

0  07 

T 

15  
16  

T. 

0  28 

0.52 
0  08 

0.09 
0.01 

0.22 
0  02 



"6.04  '.  ! 

0.02 
0  01 

.  .  .  „ 

17... 

18  

0-02 

T 

19  

0  01 

0.01 

T 

20 

0  10 

0  11 

0  97 

T 

T 

T 

0  43 

21  

0.09 

T 

T 

0-04 

m 

0.11 

• 

0  04 

0  24 

0  38 

23  

T 

T 

T 

0  50 

0  17 

24  

0  08 

T 

0  04 

0  04 

0  44 

0  01 

25  

0  26 

0  01 

0  01 

0  92 

0  13 

26  
27  

0.02 

Pp"  ' 

T. 

0  38 

0.50 



6  02 

0.81 
1  17 

0.29    .. 
0  15 

0.30 

1.39 

28  

0.33 

T 

0.04 

T 

29     . 

0  02 

0  30 

0  04 

30  

T 

T 

T 

0.35 

T 

0  56 

31 

0  01 

0  40 

0  25 

T 

* 

Sums  .  .  . 

6.13 

0.37 

1.51 

2.62 

1.82 

2.15 

2.27 

3.29 

0.49       0.73 

4.66 

3.29 

CIBCLEVILLE,  OHIO. 
1893. 


1  

0.03 

0.48 

0  94 

0-36 

2  
3  
4  

0.02 

0.36 
0.11 

'  o!64' 

6  03 

0.16 
1.01 

0.09 
0  16 

0.12 





1  86 

.  .  .„.  . 

"'6.'  85 
T 

5   

0.30 

0  (58 

0  41 

6  

0.10 

0.31 

0  37 

0.08 

0.10 

0  36 

T 

8  

6.08 

1  28 

T 

9  

0  10 

0  11 

1  67 

0  
1  

0.20 

0.84 

0.36 





"6  08 

........ 



0.02 

2  
3  

6.30 
0.10 

0.73 

0.91 
0  04 

0.16 



6.03 

0.04 

6  05 

"  'T  " 





4  
5       

0.02 
1-12 

0.08 

0.21 
0  64 







1.80 



'    6  23 

6  

1  02 

0.03 

7  

0  06 

0  31 

0  56 

0-03 

T 

8.... 

0  36 

9  

JO  

0.41 

0.78 

>j 

0.50 

0  03 

T 

2  05 

0  16 

T 

0  05 

0  03 

>2  

0  02 



0  67 

....... 

0  21 

*  

53  

0.19 

0  16 

J4  

0  81 

>5  
>6. 



0.20 

0.49 
0  32 



T. 

0  09 

T. 



'  6  26 

0.02 

37 

0  96 

0  27 

0  68 

0  21 

0  12 

J8  

0.07 

0  03 





0.93 

0  23 

>9  

0  16 

6  98 

0  53 

JO  

0  26 

T 

T 

0  23 

Jl  

Sums  — 

1.41 

4.79 

1.98 

5.74 

4.71 

4.32 

3.82 

1.16 

0.39 

4.28 

1.52 

1.91 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CIRCLE VILLE,  OHIO — Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

I 

i 

i 

3 

6 

I 

•^ 

!. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  09 

0  02 

0.64 

0  62 

0.86 

3 

0.49 

0.13 

4 

0.30 

0.04 

0  02 

T. 

5 

0  41 

0.26 

6 

0  01 

0.02 

7 

0  02 

0.05 

0  86 

0  13 

T 

0  27 

0  32 

10 

0  05 

0  23 

• 

0.68 

6.24 

0.06 

0.48 

0.16 

0  96 

0  13 

0.36 

12 

0  08 

0.29 

0  49 

•10 

0  % 

0  23 

0  23 

0  03 

0.08 

15  

0.79 
0  09 

0.30 

0.02 
0  15 



0.07 
0  02 





"6'45* 



0.02 

17  

T. 

6.95 

0  02 

19 

0  07 

1  24 

0  12 

0.04 

0  32 

20  
21 

0  09 

T. 

0.16 
0  04 

6.08 
0  20 

0.58 
0  09 

'  2  12 

1.37 







22 

0-26 

0  21 

0  05 

0.05 

23      .... 

0  73 

0.54 

0.04 

T 

T 

0  05 

0  13 

0.54 

26 

0  40 

T 

0.06 

T 

27  

0.12 

0.13 

0  30 

28 

0  13 

0.36 

0.16 

29 

0  20 

0  55 

0  08 

T. 

30  
31 

0.03 



T. 

0.31 





0.16 
0  42 

0.41 

;suins.  .. 

1.99 

3.94 

2.09 

2.52 

3.47 

0.52 

2.98 

2.57 

3.36 

0.99 

1.10 

3.53 

1895. 


1 

0  08 

0  28 

0  43 

0  06 

2 

0  13 

0  01 

0  35 

3 



T 

4  

T 

T 

T 

5 

0.09 

T 

0  08 

6  

0.71 

0  06 

T 

T 

7.    .  

1  71 

0  30 

0  06 

0.35 

0  23 

0  30 

T 

T 

8  

0.29 

0.10 

1.87 

0.03 

T. 

0.04 

T 

9  

0  22 

1  66 

10 

0  39 

0  06 

11  

0  27 

T 

T 

0.12 

0  05 

12  
13  

6.'  20 

0.10 

0.16 
0.02 

'6.47 

0.58 

6.69 

0.33 

6.46 

0.32 
0.04 

0.04 

14  

0.40 

0.30 

0.08 

0.04 

15 

0.08 

0  02 

0  16 

0  01 

16  

0  50 

0  11 

0.02 

0.21 

17 

T 

0  12 

T 

18  

T. 

0  36 

19  

T 

T 

20 

0  30 

0.66 

T 

0  99 

21  

T 

1.00 

T 

T 

0  20 

22 

0  01 

0.11 

23  

T. 

0  41 

24  

T 

0  57 

25 

0.12 

0.08 

0  01 

0  16 

0  27 

26  
27  
28  

0.06 

""T." 

T. 

"6.'47' 
0.08 

T. 
0.04 

6.69' 

T. 

0.04 

"6!  is' 

0.66 
T. 

1.82 

29  

0.20 

0  09 

30  

T. 

0  24 

T. 

31 

0  26 

0  04 



Sums... 

4.74 

0.50 

1.58 

3.72 

1.08 

2.58 

0.89 

1.50 

0.62 

0.57 

3.62 

3.86 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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OLAIBOBNE,  ALA. 
1893. 


Day. 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

& 

i 

S3 
1-3 

£" 

August. 

September. 

October. 

November. 

Dece  mber. 

1  

- 

2.  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

0.71 

2.00 
2.QO 

2.50 

1.40 
1.10 

0.40 

0.57 
1.40 

1.50 

3.40 

'  6.'  70 
0.40 

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

0.10 

0.50 
0.60 

0.50 

0.03 

1.80 
0.50 

0.50 
0.20 

0.30 
0.20 
0.20 

0.70 
1.70 

'  '6.40 

0.20 
0.40 

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

0.05 
0.90 

0.50 
0.31 

0.10 

0.04 

"(X9C)' 

0.40 
0.40 

0.08 
0.90 



26  
27  
28  
29  
30  
31  

Sums  ... 

3.51 

0.02 
4.93 

1.81 

1.60 
4.57 

0.20 
9.40 

3.40 

1.10 

3.47 

3.90 

4.30 

1.50 

2.88 

1.70 

1894. 


1  

2  
3  
4  

1.70 

0.02 

1.50 

1 
* 

* 

* 

0.20 

0.80 
0.01 

5  
6  

8  
9  

id  

0.20 

0.02 
0.01 

0.20 

0.50 
0.20 

0.40 
0.10 

1.20 
2.00 

0.60 

11  

12  
13  
14  
15  
16  
17  

0.03 

1.80 
1.20 

0.20 

0.10 
1.00 

0.50 
0.80 

0.20 
0.70 

0.20 

0.10 

1.40 

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  

0.80 
6.46' 

0.50 
0.70 
0.50 

2.00 

0.45 
0.10 

1.30 

"o.'so 

0.02 

0.90 









0.15 



27  

0.40 

0.10 

0.60 

29  
30  

0.40 



0.10 

31  
Sums  .. 

1.96 

8.20 

3.90 

5.02 

2.20 

* 

* 

* 

1.60 

3.90 

0.25 

3.61 

*No  record  from  June  to  August,  inclusive. 
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CLAIBORNE,  ALA.—  Continued. 
1895. 


Do7 

month. 

anuary. 

'ebruary. 

.a 

1 

& 

i     * 

+j 

1 

! 

! 

November. 

1 

>-s 

® 

H 

* 

2        

i.io 

0.50 

6  06 

3 

o  co 

1  60 

4    

0.75 

0-40 

g 

0  40 

7 

T 

1.20 

0  20 

A 

1  40 

2.10 

0  01 

0  70 

0  10 

0  01 

0  20 

10 

T 

0  50 

0  02 

0.30 

11 

1  10 

1.70 

12 

1.30 

13 

0.05 

1  20 

14  

1  00 

15 

0.40 

0  20 

16 

2  00 

0.20 

0.05 

6.07 

17 

18 

19  

20 

0  20 

0  50 

21  

22 

23  

0  60 

0.30 

i 

24 

0  50 

.   .     0.90 

25 

0.40 

0  10 

26  

27 

1.90 



0.60 

0  20 
v.*u 

0.50 

0.10 







28  

0  40 

29 

0  50 

0.30 

0  20 

30 

0  50 

31  

0  50 

0.60 



Sums  .... 

8.60 

3.35 

8.00 

2.00 

2.10 

*          3.67 

0.16 

o.oa 

2.00 

0.36 

1.00 

*  No  record  for  June. 


CLARION,  PA. 
1893. 


1   

0  11 

0.73 

0  11 

0  50 

0  05 

(1  2T> 

2  
3  

0.61 
0.07 

0.70 
0.93 

6  35 

0.45 

0.28 

0.04 
0.67 

6  30 



0.08 

0  01 

0.03 
1  "M 

4      .... 

0  03 

0  12 

0  35 

0  11 

0.05 

1  03 

0  20 

0  "0 

5  
6  

O.Of) 
0.11 

"  6.89 

0.07 
0  02 

T. 

0  09 

i  07 



0.65 

0  70 

0.07 

0.13 

0.02 

7  
g  

T. 

0  03 

1.40 
0  01 

0.45 
0  31 

0.14 

0.50 

0.05 

0.05 

q 

0  13 

0  15 

0  00 

0  53 

10  

0  12 

1.63 

0  05 

0.20 

11     

0  01 

0  20 

0  02 

12  
13  

0.30 
0  08 

0.43 
0.06 

0.15 
0.20 



0.13 
0  03 

o.oi 

0  11 



""T" 

0.05 
0  05 

14 

0  04 

0  46 

0  07 

1.22 

0  70 

0  38 

1  17 

0  01 

15  

0.10 

0.74 

0.12 

0  79 

0  07 

0.01 

0  30 

0  98 

16     

0  01 

0  11 

0  05 

0  16 

1  33 

0  12 

0  20 

17  
18  

6'03 

*  6  50 

0.01 
0  12 

0.05 

1.60 
0.08 

1.65 

0.58 
1.22 

0.24 



0.02 
0.19 

.0.12 
0  03 

19  
20  
21.     .... 

0.06 

0.07 
0.24 

"6."  is' 

0  32 

"O.GO 
1  85 

0  °0 



0  05 

0.06 

0.14 

"6  05 

0.05 
0.05 

0.08 
0.18 

22  

0.01 

0.24 

0.22 

0  12 

1  00 

0.66 

T 

23  

0.04 

0.09 

1.43 

0  06 

0  50 

0  27 

0  09 

24 

0  02 

0  22 

0  07 

0  34 

0  40 

T 

0  02 

0  08 

25  

0.35 

0.03 

0  20 

0.11 

0.60 

T 

0.05 

0  22 

26  

27 

0.07 

0.14 
0  60 

0.02 
0  40 

0.27 
0  02 

'6  15 

0.08 
0  06 

0.05 

6  26' 

0.18 

28  
09  

6.36' 

0.26 



0.02 

0.02 

0.97 

0  69 

0.07 
2  80 



0.37 
0  05 

1.01 

o.oo 

0.19 
0  31 

30  
31  

0.07 
0.28 



6  14 

0.20 



0.05 

0.09 

6  ii 



Sums  .  .  . 

2.90 

9.26 

4.20 

6.91 

5.09 

6.50 

6.27 

4.12 

2.53 

3.46 

2.54 

4.78 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


73 


CLARION,   PA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

b* 

1 
§ 

i-ti 

February. 

March. 

I 

i 

6 
a 

E3 
>-i 

>* 

q 

i-» 

August.  « 

September. 

October. 

November 

i 

1 
a> 
P 

1              

0.18 

0.07 

0  53 

T 

0.01 

0  29 

2 

0.01 

0  10 

0  44 

3            

0  19 

0  60 

6  30 

0  39 

0.  05 

4 

0  01 

0  01 

0.13 

0  01 

0  (53 

0  08 

0-08 

5  
6             

0.89 
0.04 

0.06 



0.06 
0  08 

0.15 
0.10 

o!o4 

0  05 

0.02 

T 

0.05 
0  13 

0.22 
0.15 

8        

0.06 

6.12 

0.49 

0.13 
0  68 

0.20 
0  09 

.  ••-•• 



1.76 

0.03 

0.03 
0-41 

0.31 

9  

0.47 

T. 

2.31 

0.02 

0.07 

JO     

0  14 

0.15 

0  02 

0  32 

0.15 

\]                

T 

1  18 

0  13 

T 

2  21 

0  09 

0  14 

0  41 

12  
13                .... 

0.09 
0  01 

6  80 



0.05 

0.01 

0.11 

0  07 

6  22 

0.14 
0  11 

0.11 
0  63 

14  
15     

6  01* 

0.07 
0.35 

0.01 
T 



6.20 

0.52 

0.95 
0.77 

0.20 
0  35 

0.14 
0-05 

0.02 

16 

0  27 

0  15 

0.29 

T 



1.14 

T 

17  

1  10 

0  25 



0.02 

0  09 

0  15 

18        .   . 

0  55 

0.23 

0  12 

19  
20  

0/29 

"ff" 

T. 

0  06 

0.20 
1  40 

0.70 
1.41 

0.13 
0  20 

T 



0.34 
2  25 



0.02 
0  03 



21  

0  27 

T 

T 

0  05 

2  30 

T 

" 

0  07 

22  

0.25 

0  20 

0.06 

T 

23  

0.06 

0.80 

T. 

0.13 

0  01 

0  17 

24  
25  
26  

'  6.69 

T. 

T. 
...... 

T. 

"6."  25' 
T 

T. 
0.30 
0.04 

0.30 
0.10 
T 

o.oi 

0.02 

0.65 
T. 

0.08 
0.08 
0  03 

'  oiss 

27 

0  06 

0  06 

0  39 

1  08 

28 

0  01 

0  14 

0  12 

0  05 

29  
30  

1.27 



0.15 
0  03 

0.09 

0.06 
0.20 



"6'  79* 







0.04 
0.20 

31  

0.04 

0.46 

0  98 

Sums  — 

4.19 

2.97 

2.10 

4.41 

8.02 

2.85 

2.34 

0.44 

12.36 

2.95 

2.61 

3.94 

1895. 


1 

0  30 

0.05 

0.03  '  

0.30 

0.69 

* 

2 

0  04 

0  26 

0  09 

3  
4 

0.05 
0  04 

0.02 
0.01 

0.09 

0.04 



.'.!.!!![  6.30 









5 

0  01 

0  05 

0.46 

0  17 

g 

0  6S 

0  05 

.... 

'  * 

0  *\7 

0  88    T 

0  qq 

0  03 

0  10 

.  ...   1  07 

g 

0  21 

0  16 

0  21 

0  26 

0  51 

0  29  i 

0  14 

9  

0.12 

0.18 

0.62 

0.  32 

0.55  i  

0.27 

10 

0  38 

0  07 

T 

0  12 

1.15 

0.30 

11 

0  32 

! 

12 

0  05 

0  26 

i  o  57 

0  26 

13 

0  31 

0  08 

0  05 

1  °1 

0  22 

0  11 

0  88 

0  06 

14 

0  07 

0  07 

0  12 

0.40 

0  35 

15  
16  
17  

0.03 
0.11 
0.04 

0.12 

0.03 
0.18 
0  08 

'T. 

0.05 

"6!  is'  j!.'.'.'.'!'. 

"oieo 

0.02 
0.01 

0.11 

'.'.'.'.'.'.'. 

18 

0.08 

0.50 

1.05 

19  

PO  

0.35 
0  01 

0.18 
T 



6  25 

i  0.06 

'6  16 



0.6o' 



21  
2° 

0.07 
0  1° 

0.19 
0  34 



*6  07 

1.58 
0  15 

1.01 

T. 



23 

0  03 

0  08 

0  05 

1.24 

24 

0  01 

0  01 

0.  16 

25  
26  

27 

"6!l4' 
0  04 

0.18 
T. 
0  02 

0  05 

0  47 

0.35 
0.09 
0.86 

!  0.30 
0  20   0  16 

"6."  26' 

0.09 

0.36 
0.76 

.'.'..... 

28  

0.  65 

0.05 

0  02 

1.25  i   T 

0  17 

29 

0  12 

T 

0  08 

T 

30 

0  06 

T 

0.20   0.32 

T 

31  

0.01 









0.03   0.08 



....... 



Sums  — 

4.14 

2.18 

2.24 

2.  56 

2.28 

4.27 

5.05   3.55 

4.60 

0.66 

4.33 

* 

*No  record  for  December. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CLARKSVILLE,  VA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

J9 
O 

1 

i 

! 

i 

t-s 

jj 

9 

>-» 

August. 

u 

B 
.Q 

a 

i 

October. 

November. 

December. 

1      .... 

0  45 

* 

T. 

0.49 

2.68 

0.96 

0.20 

0.90 

0  38 

0  03 

0  22 

T 

0  44 

0  01 

0.04 

2  13 

0  06 

0  01 

0  53 

0  30 

0.25 

0  03 

0  33 

0  25 

0  12 

0.02 

0.25 

0  15 

T 

T 

T 

0.13 

0  19 

T 

0-49 

0  08 

9 

0  33 

0.05 

0.24 

0.31 

0.30 

0.02 

1-97 

0  06 

11  

12  

-10 

0.36 
T. 

0.25 
0.94 
0  13 



"6."  06* 
0.13 



0-03 
6  25 



6.69' 

0.84 
0.44 
0  23 

"6."  22 
2.00 

'"!p" 

T. 

0  08 

0  15 

0  24 

0  36 

0  06 

0  19 

0.67 

0  23 

0.12 

16  



0.55 
0  55 





0.21 

0.03 





1.25 
T. 

18 

0.37 

19 

0  07 

20   

T. 

T. 

0.23 

T. 

21  
22 



0.10 





0.12 
0.53 

....... 

6  20 



0.76 
0.78 

0.20 



23 

0  14 

T 

0  08 

24 

25 

0  18 

0.03 

0.17 

98 

0  58 

T 

0  79 

27  
28   



0.20 
0  48 



T. 

1  92 

6  6i 



T. 
1.71 

0.11 

0.09 

0.44 

'"T." 

29 

0  33 

0  06 

T 

0  49 

30    

T. 

0.01 

0  54 

0  26 

0.11 

31 

2  35 

1.19 

Sums  — 

1.93 

6.18 

* 

1.24 

5.84 

2.14 

5.63 

5.05 

3.40 

5.42 

1.70 

3.16 

*  No  record  for  March. 
1894. 


1 

0.22 

0  35 

* 

* 

# 

* 

2  
3 

0.28 
0.92 



0.40 

1.92 

0.13 
0  60 







4  
5  
6  
7   

"6."  14* 
0.28 
0-28 

0.17 
6  12 

... 

0.06 

0.79 
0.92 
0.06 

"o.'io" 

0.47 

T. 

0.06 
0.11 

0.32 









8 

0  32 

T 

q 

0  44 

0  50 

10  

0  30 

0  60 

T 

0.14 

11 

0  10 

0.13 

T 

T 

0  01 

12  

0  23 

0.02 

0  50 

13 

T 

0  05 

T 

0.43 

14  

0.94 

0.41 

15  

0.19 

0  01 

0.32 

16 

T 

0  01 

T 

17  
18 



0.18 
0.02 

0.36 

"*rp" 

1  11 

T. 
1  18 

0.04 

6  03 









19  

0.39 

0  03 

20  

21 

T. 
0  10 

0  55 

T. 

0  01 

0.60 
0  38 

0.32 

0  06 











22  

0  02 

0.12 

0-27 

23  

0.05 

T 

0  34 

0  14 

24  

0.02 

0.40 

25  

0  87 

0  64 

26  
27  

0.15 



'  T. 

6-03 

0.13 

0.99 
0  04 







28  

0.80 

T. 

T 

T 

29  
30  

0.18 



0.26 

0.18 

6.24 

0.10 
0  23 

'  1.50 









31  

0  04 

Sums  — 

2.96 

4.77 

1.75 

2.54 

4.48 

2.46 

4.90 

3.59 

* 

• 

* 

* 

*  No  record  from  September  to  December,  inclusive. 
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CLABKSVILLE,  VA.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

1 

February. 

March. 

I 

| 

o> 
fl 
0 

>-s 

A 

"3 

•-» 

03 
1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1      

* 

* 

0.12 

T. 

0-33 

0.55 

* 

* 

* 

* 

0.47 

0  30 

T 

0  04 

0  03 

0.30 

6    

T. 

T 

T. 

0  74 

2.10 

0.25 

g 

0  80 

0.32 

9...  
10 





0.04 

T. 
0  25 

0.12 

0.02 







11  
1° 



0.31 



0.10 
0  02 

0.13 
T 

0.07 
0.01 









18 

0-35 

0.42 

T 

0  50 

14 

0  04 

0.11 

15 

0  14 

0  39 

0.91 

0  03 

16                .... 

0.39 

0.18 

0  37 

17 

0-55 

0  97 

3.00 

18          

19 

0.65 

20 

0  97 

0  60 

0  15 

0  47 

21 

0.25 

0  32 

22 

0  09 

0  07 

0.03 

23 

0  08 

24 

0  04 

0  27 

0.37 

1-42 

25 

0  52 

0  10 

26 

0  12 

0  03 

0  69 

0  45 

27     

3  06 

0  19 

0  50 

28 

0.80 

29  

0.75 

0  28 

0.32 

30 

0  29 

0.02 

0  05 

0.03 

31 

0  12 

T 

Sums  ... 

* 

* 

3.95 

9.86 

3.52 

2.84 

4.48 

5.22 

* 

* 

* 

* 

No  record  January,  February,  and  September,  to  December,  inclusive. 
CLINTON,  TENN. 
1893. 


1  

2    

0.50 
0.10 

. 

0.50 



0.10 
0  70 

0.40 
0  09 

o.io 

6  io 





3 

0.06 

0  06 

0  10 

1  16 

0  95 

0-58 

4  

5 

0.03 
T 

0.37 

1.05 

0  33 



0.67 

0.10 

0.90 

6  

0  09 

3  30 

T. 

7      ... 

0.10 

0  17 

g 

0  10 

0  07 

9  

10 

0.09 

0  93 

0.67 



0.80 
0  20 



0.05 



0  10 

0  97 

0  30 

12  
13  
14  

0.18 
T. 

'  '6.'  55 

0.79 
6  05* 

1  60 

'6.'  17' 

6  17 

6  37 

0.28 
0.11 

0.05 
0.92 
0.35 

0  10 

6.16 

0.02 
0.06 

15  
16  

0.28 

0.95 
0.25 

0.10 
1  59 

0.08 

0.03 
0  75 

17 

2.12 

0.26 

0  05 

18 

0  52 

0  10 

1-60 

0  45 

T 

19   

0.33 

0.60 

20  

0  95 

0.58 

21 

0  06 

0  17 

0  30 

0  24 

0  75 

0  65 

22 

0  30 

1  06 

0.06 

....... 



23  

0  42 

24  

0  85 

25 

0  16 

0  35 

26  

0.20 

27  
28  
29 

6  16° 

0.42 
0.40 



0.10 
1.47 

0.80 
0.13 







0.10 
0.13 

0.10 
0.76 

6  36 

30 

0  24 

0  05 

0.19 

31 

0  03 

O.Q5 

Sums  ... 

1.70 

7.66 

2.95 

4.79 

6.67 

7.03 

4.03 

1.79 

2.12 

1.85 

1.84 

3.04 

76  DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

CLINTON,  TENN.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

< 

I 

jjj 

* 

3 

>-3 

1 
<3 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  35 

2 

0.34 

0.10 

1  40 

0.12 

0.22 

4  

0  32 

1.60 



0.45 

0.25 



6.12 

0.30 



0.10 

g 

0  95 

0  74 

0.37 

If 

0.17 

0.48 

0  50 

0  90 

0  80 

g 

0  04 

0  60 

0  11 

0  20 

0  20 

10 

0  51 

"  *  "             " 

0  92 

0-76 

11 

0.30 

0  04 

0.77 

0.07 

12 

0  40 

0  27 

2.50 

13               .... 

0  20 

14 

0  05 

0  45 

0  21 

16  
17  
18 

0.15 

6  60* 

0.65 
0.40 
0  04 

0.15 

0  25 

'  '6.'  65' 

0.10 

'  'o.'so* 

0  05 

0.10 

"o.'so 

"6!  26' 



'  '6.'  40 
0  20 

'6!20 

19  
20 



0  33' 

0.07 
0  22 

0.60 
0  55 

0.05 

0.85 
0  05 

0.35 

0.13 

0.14 

. 

21  

22 

0.50 

0.30 
0  20 

V.OJ 

0.72 

0.14 

0.10 
0  12 

"6  40 

0.35 
1  40 



23               .     . 

0  36 

0  05 

0.26 

24 

0  05 

0.09 

0  10 

25 

0  51 

.... 

0  50 

0  10 

0  05 

0.05 

26 

0  20 

0  15 

0.30 

27 

0  04 

0  32 

0.20 

0  05 

1  53 

28             .    ... 

29 

0  10 

0  22 

0.05 

30  

0  16 

1  20 

31  

0.15 

0.03 

Sums  — 

4.21 

7.34 

3.14 

2.79 

3.19 

1.48 

4.45 

1.95 

0.33 

1.87 

1.00 

7.52 

1895. 


1   

0  04 

0  40 

2      

0  25 

1  54 

0.60 

0  40 

8  

0.13 

0.10 

4     

0  19 

5  

0.05 

0.30 

0  02 

6  

0  10 

0  05 

0  80 

• 

7  
8  
9  
10  

0.00 
1.60 
0.90 
1.40 

0.60 

6.4S' 
0.07 

1.20 

"6!  12' 

0.15 
0.40 

0.25 
0.50 
0.60 

0.45 
0.06 

6  19 

."!*.;.*! 

0.10 
0.30 

0.05 
0.00 
1  30 

'6.  is 

0.3Q 

11  
12  

0.15 
0-10 

0.10 
0  20 

6  05 



1.00 
0.15 



0  05 

0.50 

6  15 

0.05 

0  V>1 

13  

0.03 

0.30 

0.06 

0  25 

0.06 



0  08 

14  
15  

6.04 

0.20 

0.40 

0.39 

0.05 

0.02 

0  17 

16  

0.60 

0.40 

0.35 

1.40 

0  11 

0  50 

0  20 

0-20 

17  
18  
19  

0.10 
0.40 

0.10 
0.20 



1.40 
0.05 

0.10 



0.05 

20 

1  42 



0  25 

21  
22  
23  

0.40 
0.45 

"'.'.'...' 

0.15 



0.19 
0.11 

.'!!....' 

1.56 
0.07 





1.10 

24  

0  40 

0  11 

25  

0.40 

0.05 

i.oo 

1.85 

T 

26  

0.  55 

.... 

0.25 

0  10 

0  25 

27  

0  60 

0  05 

0  71 

28  
29  

6  CO 

..'.'.'..'. 





0.15 

0.10 

0.25 



0.04 

30  

0  35 

0  'i5 

31  

0  10 

0  65 

0  13 

Sums  — 

7.84 

2.05 

4.92 

3.  90 

3.50 

3.55 

5.03 

4.29 

0.05 

1.45 

2.03 

3.74 
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COLUMBIA,  S.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

3 

I 

3 

4) 

£• 

! 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.17 

T 

0  83 

0  18 

0  01 

a 

0.37 

2  14 

0  03 

0.36 

T 

3  

T. 

0  04 

0  36 

0  01 

0.13 

T 

4    

0.34 

0  32 

T 

0  20 

1  03 

0.87 

5 

0  21 

T 

0.04 

0  08 

0  10 

6  

0  22* 

0  17 

s'..  .........  .. 

0.04 
0.01 







0.62 
0.01 

0.21 

0.09 



*"ip" 

0.07 

0.02 

9 

0  06 

0.55 

0.20 

T 

10 

0  53 

T 

0  28 

T 

11    

0.14 

0  01 

T 

0-01 

12 

0  47 

T 

T 

13  
14 

0.13 

1.00 

0.01 
0  05 

0.01 

0.02 
1  50 

0  26 

T. 

0.22 

1.18 
0.20 

0.05 



15  

0  02 

1  00 

0  80 

16      .  . 

0  75 

0  28 

1  19 

T 

0.23 

17 

0  15 

0  10 

T 

0  16 

1  13 

18  

0.24 

0.05 

0  35 

T 

19 

1.02 

T 

1  30 

T 

1  34 

0  06 

20 

0  41 

0  70 

21 

0  02 

0.82 

22  

0.09 

0.70 

0  03 

23.  ... 

0  02 

0.03 

0  02 

24  

T 

T 

25  

0  34 

T 

26  

0.01 

T. 

0  01 

27  

T 

0  09 

0.97 

1  65 

0  46 

28  
29  

T. 
0.02 

1.12 

0.01 

'"T" 

6.02 
1  30 

6  6i 

0.30 
4.30 

0.08 





30  

0  58 

T 

T 

0  48 

31  

0  51 

0.16 

0  08 

Sums  — 

1.36 

4.83 

1.20 

0.47 

3.7,9 

8.53 

2.92 

8.49 

2.97 

2.48 

1.72 

2.91 

1894. 


1  

0  05 

0  17 

T 

0.39 

2  

0  04 

0  19 

3  

0.26 

0.02 

0.74 

0.01 

4  

0  12 

0  18 

0  23 

0  65 

0  42 

T 

0  52 

T 

0  34 

0  02 

2  05 

G  

0  07 

0  11 

0  14 

0.96 

T 

T 

0  13 

0  03 

T 

..  . 

8  
9  
10  

'  6.50 
0  08 

T. 

0.10 
T. 

6.62' 
0  03 

0.15 

'  6  47 

.'  '.  !  '.  .  '.  '. 



0.17 
3.19 

.!  

'"T." 

0.37 

11  

0  47 

0  56 

T 

0.01 

12  
13  

0.39 

0.34 

T 



0.61 

0.02 

0.06 

14  
15  

'  6  06 

1.20 
0  62 

6  29' 

...... 

0.10 



%V'T" 



0.21 



16  
17  
18  

0.25 

0  12 

6.'  21* 

0  16 

0  46 

"6."  is' 

0  90 

0.06 
0-57 
0  24 

0.04 
0  09 

1.48 
2  07 







19 

0  14 

0  01 

0  02 

0  10 

0  01 

20  

0  94 

0  15 

0.08 

0  04 

0-11 

21   

T 

0  24 

0  14 

0  04 

0-12 

22 

0  28 



0  40 

23  

T 

0  04 

0  66 

24  

0.13 

0.04 

0-55 

25  

1.63 

0  89 

0.03 

0  39 

26  
27 

T. 

0.08 

0  0° 

0.16 
T 



0.03 

0.20 

0  'iii 

0.16 

0  08 



0.20 
0  56 

28  
29 

0.03 
0  22 

o  oi 



0.01 

0.43 

6  6i' 

0.96 
0  01 

0.08  ' 



0.10 

30  

T 

T 

0  86 

1.41 

0.80 

0  02 

31  ;  . 

0  01 

*•  • 

0  44 

Sums  

1.73 

5.33 

2.09 

1.37 

1.69 

2.89 

5.01 

5.95 

5.18 

4-40 

1.73 

2.29 
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COLUMBIA,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

>> 
L| 

I 

,d 

| 

<3 

£ 

s 

6 
a 

£, 

"3 

h3 

1 

0 
^ 

1 

® 

• 

October. 

November. 

December. 

1 

0  05 

0  56 

0-25 

1  12 

0  09 

T. 

0.33 

T. 

0  20 

0  02 

0  44 

0  18 

0  02 

0  05 

4 

0.39 

5        

6.04 

T. 

g 

0  23 

T. 

7     

0  41 

T. 

0.20 

0.96 

0.10 

0.03 

8 

0  09 

1  87 

1  16 

0.41 

0  74 

0-52 

0.10 

9  

2.19 

0.02 

0.12 

0.01 

0.06 

T. 

10 

0  94 

0  06 

T 

0.09 

1.00 

11  
12 

0.12 

0.10 
0  81 

"o'se' 

0.04 
0  59 

0.06 
0  03 

T 



1.26 

0.56 

0.77 
0.04 

0.04 

13  
14       

T. 

0.13 
0.67 

T. 

0.10 
T 

6!ie 

T. 
1.20 



T. 

T. 



15      

0  86 

1.58 

16  
17         

"  '%  " 

0.40 
0.01 

1.49 

1  87* 

6.15 

0.27 
T 

3.10 

0.63 
1.18 





18 

0.10 

0.42 

0.29 

19  

T. 

20 

0  29 

0  14 

21  

0  02 

0  43 

0  15 

0.95 

22      

0  03 

0.68 

1.74 

23  

1-08 

0.30 

24  

T. 

T 

25 

0.20 

0.90 

26  

1.79 

0  16 

0  69 

0.02 

27 

6.28 

0.19 

0.76 

0.51 

0  14 

0  02 

28 

T 

0.38 

1  50 

29  
30  

0.93 
0.63 

1.61 

0.06 

0.19 

6  08 

T. 

o.io 

31  

0.42 

0  40 

0.97 

Sums  ... 

7.27 

3.25 

6.38 

5.91 

3.80 

3.51 

5.58 

9.57 

1.47 

1.48 

1.71 

3.27 

COLUMBIA,  TENN. 
1893. 


1  

0  72 

0.40 

2.80 

0.10 

2  

0.30 

1  00 

0.73 

T 

3   

T 

T 

T 

0  10 

T 

1  10 

4 

0  38 

0  32 

0  13 

1  70 

0  48 

0  53 

5  

T. 

T 

0  28 

•  •• 

0  10 

6  

T. 

1.10 

1.20 

7  

T. 

0  89 

T 

8    

T 

T 

9  

0.20 

0  60 

1  60 

T 

10  

0.14 

0  10 

0  40 

1  10 

0  05 

11      ••  • 

1  60 

0  90 

0  05 

' 

1  60 

12  
13   

0.20 

...... 

0.10 
2.50 

0.10 

6  60 



T. 

0.70 
0  10 

6.96' 

'  "rp" 

'  0  52 

14  

T 

1.10 

0  40 

15  
16  

0.16 

1.13 
0-82 

0.12 

0.90 
1  07 



T. 
T 

0.70 



T. 

1  10 

17  

1.80 

0.05 

T. 

T. 

18  

6  23 

T 

0  18 

0  50 

19  

T. 

T 

0  10 

20  

T. 

T. 

0  15 

21 

0.20 

0  18 

0  20 

T 

0  10 

1  05 

22  

0.20 

T 

T 

* 

*  

* 

23  

0  06 

24  

0.93 

T 

0  85 

25  

0  92 

T. 

26  

0.70 

T 

0.70 

0.32 

0  60 

27 

0-50 

0  62 

1  10 

T 

0  39 

0  59 

28   

0.06 

" 

0  20 





0  15 

T 

29  

T. 

0  62 

0.22 

30  

31  

T. 

0  08 

0  39 

0  10 

Sums  ... 

1.31 

6.45 

2.64 

7.21 

7.02 

6.44 

1.42 

3.22 

7.47 

2.27 

2.42 

3.09 
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COLUMBIA,   TENN.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

S 

1 

6 
1 

13 

A 

4 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1      

2.30 

T. 

2              .-  . 

0  40 

0  20 

3  
4  



1.80 
1.70 



'1.62' 

0.30 
0.39 



T. 

T. 

T. 

0.05 

0.20 

5  

1.25 

T. 

0.32 

1.20 

6  

7 

0.10 
0  70 

0.22 
0  20 



0.60 

0.30 







"  '  iji  " 

9!!!..'.'.'.  

2.30 
0.70 

0.20 
T. 

0.50 
0.19 







T. 

1.20 

10  

0.49 

1.00 

0  40 

0  33 

11 

0  51 

0  10 

0  30 

T 

0  28 

000 

12  
13 

0.95 

0.09 



T. 

"'rji  " 





0.05 
0  50 



0.10 

14. 

T 

* 

15  

0.41 

T. 

0.30 

0.20 

0.03 

16        

T 

T 

0.42 

0  25 

T 

0  13 

17 

0  33 

0  20 

T 

1  10 

1  80 

18  

0.49 

0  18 

0.10 

0.72 

19 

0.18 

1  00 

T 

0.42 

0.50 

0  14 

20  

0  40 

T. 

0  27 

21  
22  

0.90 

0.60 
0  05 

0.50 

0.20 
T 

1.25 

"T  ' 







23  

6.73 

T. 

1.18 

0  30 

24  
25  

0.60 
0  10 

6.40 

...... 



T. 

0.76 
0.18 

0.89 
0.10 

0.05 

'    6  22 

26 

0.60 

0  30 

0  12 

0  32 

T 

1  00 

27  

0  23 

T 

0  40 

0  40 

28  

T. 

T. 

T. 

T 

29  

T 

0  10 

0  08 

0  18 

30 

0.05 

0  30 

0.93 

0  21 

31  

0  33 

•                V  • 

T 

Sums  — 

5.24 

9.59 

3.66 

5.12 

3.36 

2.92 

4.73 

3.39 

3.05 

0.39 

2.34 

4.11 

1895. 


1  

T 

* 

2  
3 

0.30 
0  18 

0.18 

1.30 

0.20 



0.60 









4  

0  12 

5 

T 

0.10 

0-30 

6  

0  10 

T. 

T 

T 

7 

1  20 

0  40 

0.20 

0  50 

0  10 

1  40 

T 

T 

8  

9 

0.90 
0  20 

0.80 
T 

T. 
0.10 

0.25 
T 

...... 

0.10 

0.50 

0.70 

0  79 



10 

0  22 

0.40 

0.32 

2  20 

0  74 

11  

0-21 

0.30 

T 

0  15 

0  03 

12 

T 

0  05 

0  25 

0.23 

0  10 

13  
14 

...„  .. 

T. 

0.69 

0.10 

6  io* 

0.06 

0.65 
1  05 

T 



15  

0.30 

6.20 

T. 

0.30 

T 

16  

0  75 

0-12 

0.10 

0  10 

0.05 

T. 

0.41 

0.05 

17 

0  70 

T 

0.60 

1  10 

18  

19 

T 

o.io 

T 

20  ,  

0  28 

T 

2  00 

T. 

0  10 

21  

0  05 

0  10 

T 

0  18 

0  20 

* 

22 

0  18 

0.05 

23  

T 

0.06 

24  

T 

0.15 

0.04 

25 

1  00 

T 

0  12 

0.90 

0  59 

T 

26  

0  50 

0  70 

T 

0  32 

0.12 

27  
28  

T. 



6.09 

0.29 
0  05 

0.30 



T. 

T. 
0.05 





29. 

0.29 

30  

T. 

0.10 

31  

0  03 

0  18 

1.10 

Sums  — 

5.66 

1.05 

6.58 

2.74 

1.62 

0.78 

5.94 

2.32 

4.10 

1.95 

* 

* 

*  No  record  after  November  20. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

COLUMBUS,  GA. 

1893. 


Dav 
of 

month. 

January. 

. 
1 

jO 

i 

1 

CO 

ft 

i 

>, 

S 

August. 

September. 

1 
O 

November. 

1 

ft 

1 

n  17 

0  88 

0  69 

2 

0  71 

0.22 

0  71 

2.30 

4 

0.43 

0.38 

6     

2  18 

0.08 

7 

1.50 

1.31 

0.44 

8  

0.44 

0.77 

g 

1.16 

10 

0.76 

0  24 

11 

0.18 

1.87 

12 

0  47 

0  57 

13 

2  55 

0  11 

14 

0  76 

0  40 

1  30 

16 

0  47 

0  54 

17 

0  20 

18  

0.58 

19 

1.48 

1  55 

20  

21.     . 

0  31 

0.69 

22  

23.     ... 

24 

1  65 

25 

26 

27  

0  19 

0  53 

0  96 

28  

1.77 

1  90 

29  

0  70 

0  21 

80  

31  

1  50 

Sums  — 

1.62 

5.10 

3.22 

2.84 

2.08 

6.56 

2.84 

5.79 

4.81 

2.52 

1.65 

0.75 

1894. 


1  

0.31 

2  

0  08 

3  

0.60 

4  

0.53 

0  35 

0  18 

5  

0.24 

6  

0.17 

0  04 

0.50 

0  96 

0  20 

7  

0.68 

0  61 

0-23 

8  
9  

"oiss" 

6.22' 

•  0.08 



0.40 

5.12 



0  91 

10 

0.14 

11  

1  17 

3  14 

12  

3.01 

0  67 

13  

0  14 

14  

1.25 

0.15 

0  06 

15...  

0.32 

0.25 

1  62 

16  

0.10 

1  25 

17  

0  27 

0  20 

18  

0.12 

2  00 

0  22 

19  

0-50 

0  34 

20  

21 

0.10 

'o'27 

0.44 

6.98 



1.26 

0.52 
0  36 







22  

1  83 

0.95 

23  

0.01 

1  68 

0  30 

24  

0.73 

0.48 

0.70 

0  56 

25  
26  

0.08 

i.Gs' 





0.30 

0.45 



'  0  70 

27  

28  

0  56 

29  

2  59 

, 

SO  

0  99 

0  60 

31  

0  30 

Sums  .  . 

2.40 

7.81 

3.47 

1.20 

2.16 

3.65 

9.88 

4.88 

1.77 

6.41 

0.52 

5.43 
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COLUMBUS,  G-A.— Continued. 
1895. 


Day 
of 

month. 

January. 

February. 

1 

I 

i 

a) 

3 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1       

* 

* 

2 

0  97 

0  87 

1  14 

0.42 

3 

....... 

0.51 

0  10 

0.20 

0.18 

6        

0  20 

1  28 

1  30 

0  28 

0  32 

g 

0  63 

0  66 

9 

11 

0  52 

1  75 

0  25 

0  67 

12  

0  50 

13  

1  50 

0.23 

14  

0  15 

1  81 

0.22 

15 

0   f.K 

1  17 

16 

1  39 

0  78 

0.20 

17  

1.60 

0  52 

19  

0.65 

30.       .     . 

0  47 

0  30 

21 

0  45 

0.69 

22  

0.25 

0  22 

23  

0  10 

0  08 

24  

0  20 

25 

2  00 

0  57 

26  

27  

1  84 

0  47 

28  

0  76 

0  40 

29..     . 

30 

0  23 

0  14 

0  25 

31  

0.44 

Sums 

7.45 

2.24 

10.60 

5.14 

2.95 

1.85 

3.43 

3.99 

0.38 

0.57 

* 

* 

*No  record  for  November  and  December. 

COLUMBUS,  MISS. 

1893. 


1  

0  75 

0  23 

2  15 

0  05 

2 

0  36 

0  02 

0-08 

3  

0.48 

0  04 

1  62 

0  21 

0  27 

1  00 

0.40 

1  43 

4  

0  60 

5  

0  13 

0  03 

6  
7  

'  6  23 



6.24 

6.90 

1.12 



0.06 







6  07 

9  

0  30 

0.25 

2.82 

0.14 

10  

0.09 

0.18 

0.02 

11  

0.35 

0  42 

0.02 

0  03 

0  75 

12  

0  69 

0  27 

0  10 

13  
14  

0.09 
0  03 



0.07 
1.28 





6.20 

0.50 
2  40 

0.40 



6.05 

0.06 

15  

0  40 

1.28 

0  12 

0  93 

0-35 

0  35 

16  

1.09 

0  30 

1.05 

17  
18  
19 

"o.57 
0  85 

0.64 

0.16 





"olio 

0  07 

0.17 
0.05 





0.03 

20  

0  12 

0  03 

21  
22  



0.35 
0.21 

0.15 
0  02 











0.60 



23  

24  

1  30 

25  

0  45 

26  

0  43 

0.28 

27  
28  



0.12 
0.22 



0.48 

0.43 
1  33 

0  03 





0.27 
0  02 

1.42 
0  04 



29  

0  15 

0  12 

30  

0.05 

1  36 

31  

Sums  

3.26 

5.18 

2.99 

3.21 

6.55 

3.64 

1.34 

4.53 

5.03 

0.82 

2.68 

4.09 

DMP 6 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

COLUMBUS,  MISS.— Continued. 
1894. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

;d 

f 
-< 

t>> 

3 

d 
a 
& 
•-» 

jA 
"3 
t-» 

i 

S3 
<1 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  04 

1.49 

0.24 

0.09 

0.10 

0.02 

0.20 

0.05 

0.14 

0  50 

0  16 

0.06 

0.19 

0  60 

0.28 

0  87 

0.78 

o.oi 

7  

0.08 

0.10 

0.08 

0.21 







0.44 

0.10 

0  72 

1  05 

0  06 

0.04 

0.22 

0.05 

0.28 

10    

0  36 

1.10 

0.06 

0.09 

1.05 

1.11 

0  40 

0.10 

0.62 

12  

1.08 

0.42 



1.04 





6.85 

0.02 
0.10 



6.65' 

0.04 

14. 

0  08 

1  66 

1.71 

0  45 

0  43 

0  24 

0.09 

0.03 

0.18 

0  19 

18 

0.40 

0.08 

0.19 

0.20 

1.60 

0.02 

0.08 

0.05 

0.02 

0.01 

0.05 

0  88 

0  02 

22 

0.04 

0  08 

1.20 

0  15 

00 

1  35 

0.09 

2  48 

0.05 

9A 

0  19 

0  75 

0-02 

0.81 

0.01 

25 

0  45 

0  19 

*  *  

0.64 

M 

0  10 

0.07 

0  40 

0.05 

0.28 

29 

0  35 

0  26 

0  35 

M 

*  *  

0.07 

0  04 

31 

Sums  .... 

4.75 

4.88 

5.98 

4.05 

2.01 

0.71 

5.98 

5.35 

2.15 

0.77 

0.44 

3.25 

1895. 


1  

0.30 

0.15 

0.01 

0.24 

0.04 

1  95 

0  26 

0.47 

0  08 

0  55 

3 

0.06 

0.03 

4 

0.23 



5  
g 

0.05 
0  04 









0.09 

6!  06 

0.06 







7  
8  

"sisi" 

0.20 

0.20 

0.77 

0.72 

"6."  6s' 

0.09 



0.05 

0.07 
2.83 

'  '6.'  of 

"6."  90* 

"6.62' 

'"o.'oi 

0.06 

10  
jl 

2.00 

0  30 

0  75 



0.38 

0.05 
0  04 



2.66 



1.00 

12  



0  10 

0.90 

0  04 

0  32 

0.44 

0.08 

0  30 

0.23 

15 

0  51 

0  84 

0  40 

0  25 

0.04 

16  

1.10 

0.10 

0.33 

17  
18  

6  ii 

0.94 

'o.oi 

0.30 
0.04 

0.05 

0.32 
0.08 

'  '6.'  38 







20 

0  64 

1.14 

0.60 

0.15 

1  21 

21 

0-07 

0  14 

1.19 

22  
23  

24 

!'.'..... 





6.85 

o.'ii' 

0.24 

0.45 

0.10 
0.08 

0.08 
6  72 



..!.... 





25  
26 

0.25 
0  45 



0.47 
0  80 

0.13 



0.16 





0.19 
0.58 

0.42 
1.54 

27  

28 

0  09 





0.45 

0.07 

0.15 





"6  70 

29  

0  86 

0.18 

30 

0  55 

0.78 

31 

0  61 

1  35 

Sums  ... 

8.57 

0.60 

7.17 

4.72 

1.43 

3.19 

1.83 

8.91 

1.15 

2.95 

2.10 

4.60 
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COLUMBUS,  OHIO. 
1893. 


Do7 

month. 

January. 

February. 

jj 

o 

5 

i 

| 

1 

*-5 

>, 

3 

1-3 

August. 

September. 

1 

November. 

(4 

9 

& 

1  

o 

0.60 
0  01 

0.38 

0  48 



0.13 

2.07 

0.10 
0  14 

0.05 
0.01 

0.01 

0.02 

0.03 
0.12 

3    

T 

0.36 

0.02 

1  12 

0  01 

0.32 

4 

0  12 

0  02 

0  13 

1.06 

0  74 

0.30 

0  11 

0.04 

5     

0  OG 

0  05 

T 

0.56 

0  23 

T 

g 

1.41 

T 

0  09 

0.02 

T 

0.02 

7   

0  09 

0.71 

0.12 

8 

T 

0  15 

T 

0  13 

9  
10      ... 

0.06 
T 

1.62 
0  43 

0.08 
0.01 

0.01 
0  43 





0.01 









0.18 
0  01 

11  
12  
13  
14  
15  

0.63 
0.09 
0.03 
0.13 
0.01 

"6!  09 
0.58 
0.25 

0.51 
0.02 

'  'o.'oe' 

0.01 

0.17 
0.17 
0.05 
0.31 
0  40 

'  '6.'  39' 
0.02 
0.02 
0.74 

0.05 

':6.'o4' 

0  08 

6.'  26 
6!24 

'  'o.'so' 

0.05 
0.06 
0.40 
0.01 

'  6.  90 
0.52 
T. 

T. 

.  .  .... 

0.53 

16  

T. 

0  01 

T 

0.66 

0.40 

0  25 

0  01 

0.19 

17 

T 

0  31 

0  01 

0.01 

T 

0.06 

0  03 

0.01 

0.08 

18  

0.07 

0  04 

T 

0  17 

0.01 

T 

T. 

0.01 

19 

T 

0  04 

0  04 

0-22 

T 

T. 

20 

0.01 

0  01 

0  36 

0  02 

0  20 

0  02 

0  07 

T 

21     ... 

0.03 

0  58 

0  05 

0  02 

T 

0.30 

T 

0  01 

0  58 

T. 

22  
23     

T. 
T 

0.03 
0  04 

0.52 
T 

0.11 
0  01 

0.10 

0.23 





T. 
0  13 

T. 
0  01 

0.10 
0  04 

24 

T 

T 

0  29 

T 

0  01 

0.11 

T 

0  01 

25     

T 

0.06 

T 

0.54 

0  10 

0  08 

0.20 

T 

T. 

S6  
27  

6.02 

T. 

0.93 
0  18 

0.17 
T 

0.24 
0  02 

0.01 

0.13 
T 

0.21 
0  18 

1  25 

0.01 

28 

0.17 

0  01 

0  02 

T 

T 

0.06 

0  23 

29  
30  
31 

0.21 
0.06 
0  03 



1.37 
1.37 

"6!o2' 

0  01 

T. 

0.08 

0.09 

6.15' 

T. 

0.03 
0.08 

0.06 
0.01 

Sums  ... 

2.25 

7.65 

1.92 

7.08 

4.81 

2.89 

1.27 

1.65 

1.14 

3.33 

2.16 

1.97 

1894. 


1  

2  



0.04 



T. 

T. 
0  01 

0.01 

....... 

T. 
0-95 





6  62' 

0.38 
0-13 

3  
4  

'"ff" 

0.01 
0  18 



T. 

0  10 

"6*  17* 

"o'os' 

"'rp' 

T. 



0.05 

0.24 
0  01 

5  
6  

7      .  . 

0.56 
0.06 

0  07 

"6!  if 

0.02 

"o'isT 

oiio 

0.21 
0  01 

T. 

"o.'io" 



T. 

0  02 

0.01 

0.12 
0.02 
0  45 

"o'ii 

8  

0  15 

0.02 

T 

0.02 

0-19 

9  

0  43 

0  05 

T 

0.16 

10  
11  



0.01 



0.87 
0.03 



0.94 
0.18 

1.82 

T. 

0.03 
0.05 

0.66 
0.12 

12  

0  02 

0  03 

T 

T. 

0  39 

13 

0  01 

T 

T 

T 

T 

T 

0  49 

0  14 

T 

14 

0  02 

0  01 

0  15 

T 

0  02 

T 

15  
16  
17  

O.OG 
0.10 

0.33 
0.01 
0.16 

0.38 



0.01 
T. 

...... 

'"T." 

0.31 
1.13 

.  .  .„.  . 

"o.'os* 

0  03 

o.oi 

18  

0  08 

0  55 

0  01 

T 

0  02 

0.41 

1  12 

19    

T 

0  26 

0  20 

0  06 

T 

0  11 

0  75 

20  
21  

6.29 

T. 
T 

0.29 
0.05 

0.25 
0  01 

0.21 
0  12 

0.14 
1.28 

0.02 



T 

22  

0.39 

0  12 

0  28 

0  27 

23  .... 
24. 

0.31 



T. 

T. 

0.54 
0  01 

0.05 
T 

0.05 
0  02 

"T 

0.14 

'"rp" 

0.07 

"6*58 

25 

0  14 

T 

0  08 

0  03 

0  01 

0  08 

26  

27 



0.38 

0.02 
T 

'o'os 

0.35 
T 

0.46 
0  04 

T 

0.42 



0.28 
0  02 



0.15 
0  15 

28  
20  

6.06 



T. 
0  20 

T. 
0.47 

0.29 
0.02 

0.02 
0  02 



T 

T. 
T 

30  
31  



0.25 
0.03 





0.75 
0  04 

0.52 



Sums  ... 

2.42 

3.11 

1.79 

1.79 

2.78 

1.12 

1.74 

2.64 

5.31 

1.93 

1.91 

2.95 
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COLUMBUS,  OHIO— Continued. 
1895. 


Day 
of 

month. 

January. 

j? 

1 

j 

4 

£ 

1 

j*i 

*3 

••3 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1    

0.22 

0.22 

0  11 

0  05 

0.07 

2 

0  13 

0-01 

0.01 

T 

0  60 

T 

T. 

T 

4 

T 

0.01 

T 

0.02 

0.15 

0  02 

5  
6      ..  . 

0.02 
1.01 

*0  10 

0.01 
0  03 



T. 

0.30 



6.  50 

T. 





0.03 

7 

0  86 

0  36 

0  12 

2  26 

0  20 

0  01 

0.01 

0  16 

0  02 

0  02 

0  05 

1  07 

0.11 

0  05 

T 

0  20 

g 

0-02 

0.01 

0.08 

1.91 

0  02 

10  

0.72 

0.01 

0.49 

0.24 

0.01 

11 

0.14 

T 

0.57 

0.38 

T 

0.07 

0  13 

12 

0  44 

0  05 

0.03 

0.22 

0.01 

0  28 

0.05 

0-42 

0  08 

13  

0  19 

0  04 

0  41 

0  05 

0  20 

0.10 

0  54 

14 

0  06 

T 

0.09 

0.01 

0  03 

15  

0  11 

0.75 

. 
0.01 

16  

17 

0.45 



0.04 







0.01 

6  03 

0.47 
T 



T. 
T 



T 

T 

T 

0.04 

T 

19 

T 

T 

0  50 

T 

20  

T. 

T. 

0.80 

T. 

0  02 

0.38 

21 

0  13 

0  01 

0  78 

T 

0  75 

22 

0  03 

T 

0  14 

0.03 

0  26 

23  

T 

0.01 

T 

0  90 

0.07 

24  
25  

6  22 

0.01 
0.08 



"  'iji  " 

0.12 
T 

0.01 
0.01 

0.14 
T 





0.53 
0  79 

0.09 
0  20 

26 

0  11 

T 

T 

0.12 

T 

T 

0  04 

0.50 

1.37 

27 

0  01 

0  03 

0.12 

0.08 

0  03 

0  04 

28  

0.03 

0  01 

29 

0.10 

0.28 

6  18 

30  

0  04 

0  89 

0  59 

0  01 

0  28 

31  

0.01 

0  23 

0.05 

Sums  ... 

4.67 

0.64 

1.23 

4.12 

1.73 

2.94 

1.45 

2.10 

1.48 

0.92 

5.32 

4.14 

CONCORDIA,  KANS. 
1893. 


1  

2  

0.11 

1.04 

T 

T 

0  14 

3  

0.01 

T. 

0.09 

T 

T 

2.18 

T 

5  

T 

0  01 

g  

0.01 

6  03 

6.05 

T 

7  

0  06 

0  02 

g 

0.02 

0.34 

T 

T 

9  

T 

0  12 

0  01 

10  

T. 

0.01 

11 

0.02 

1  03 

T 

n  04 

0  84 

12  

0  06 

0  09 



13  

0  02 

0.01 

14  

0.14 

T 

0-06 

15  

T 

0  68 

0  01 

16  

6  12 

0  04 

17  

0  02 

T 

1  40 

T 

18  

0  59 

0.03 

19  

0.08 

20  

0  14 

21  

T 

0.03 

22  

0.03 

0.12 

6  36 

23  

0  01 

0  95 

T 

24  

T. 

T 

0.26 

25  

0.14 

T 

0.45 

T 

26  
27  

6  02 

6.02 

"6  03 

0.05 

0.08 
T 

0.21 

1.16 
0  18 

'  6  53 

T. 
0  03 

T. 

T. 



28  

0  02 

0  13 

0  58 

0.44 



•  •••••• 

29  

0  09 

T 

1  65 

0  04 

1  58 

T 

T 

30  

0.04 

1  32 

1  26 

31  

0  01 

Sums  ... 

0.05 

0.34 

0.74 

0.86 

3.27 

6.44 

4.47 

1.69 

2.08 

0.14 

1.01 

0.41 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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CONCORDIA,  KANS.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

1 

February. 

j& 

o 

I 

i 

i 

a> 

1 

>> 

§ 

£ 

S 
3 
<J 

September. 

October. 

November. 

1 

1 

0  02 

T 

T 

0.31 

0  01 

2 

1.49 

3 

T 

T 

0  64 

0  30 

T 

4        

0.08 

0.01 

0.76 

5 

0.02 

T 

T 

0  48 

0.20 

0  04 

6  

7 

0.01 



*"T" 

T. 

0  02 

T. 



0.01 

0.31 
0.12 





8  

0  01 

T 

T. 

0  02 

g 

0  21 

0.44 

2  42 

0  10 

10 

T 

0  52 

0  02 

0  02 

11          ... 

0.62 

0.10 

12 

0  50 

13  

0  01 

0  82 

14 

0  51 

0.01 

0  44 

0  04 

15 

2  30 

0  01 

0.48 

16 

0  01 

0.34 

0.02 

17 

T 

T 

T 

T 

T 

18  

0  20 

0.52 

0.01 

19 

0  05 

T 

T 

0  02 

0  04 

20 

T 

T 

2  12 

0  02 

0  75 

T 

21  
22 



0.01 

"T 





0.91 

T. 

0.18 





23 

0  10 

T 

0.38 

24 

T 

0  03 

T 

0  72 

25 

T 

3  14 

26 

27 

T 

0  94 

T 

T 

28 

0  01 

T 

T 

29  

0  01 

T 

0.02 

0.14 

30  
31  

"T 





0.04 

2.10 





0.01 



Sums  ... 

0.18 

1.36 

0.28 

2.91 

3.74 

12.49 

1.14 

0.44 

2.99 

1.10 

0.02 

0.62 

1895. 


1 

0  01 

T 

T 

0  04 

2    

T 

0  06 

1  00 

T 

0  36 

3 

0  01 

0  20 

0  06 

T 

0  64 

0  02 

0  14 

T 

4  

T 

....... 

0  06 

T 



0  14 

0  01 

T 

T 

0  16 

0  12 

6  

0.01 

0  44 

0  09 

T 

0  14 

0  02 

0.02 

7 

0  02 

0  01 

0  30 

8  

0  08 

T. 

9  

0  03 

1  40 

0  02 

1  90 

10 

0  01 

T 

0  15 

T 

T 

11  

T 

T 



0  52 

0.20 

******* 

*  " 

....... 

T 

12      . 

0  04 

T 

13  

0.02 

0.10 

T 

0  54 

14  

0.01 

0.01 

0  06 

T 

0  26 

0  87 

15  

0  02 

0.09 

0  06 

16  

0  04 

0  04 

T 

17  

T. 

T. 

18  

T. 

0  01 

19  

0  20 

0  01 

20  

T 

0-32 

0.01 

21  
22  

0.01 





0.07 



T. 

0.04 
0.01 



T. 
0  66 

T. 
T. 

T. 

6.02 

23  

0.04 

0  05 

T 

T 

24  

0  01 

T. 

0.21 

25  .. 

0  50 

0.01 

T 

T 

0  01 

26  

1.32 

27  

0.20 

0  04 

28  

0  16 

0.  1(9 

29  

0  02 

0.11 

T 

0  07 

30  

T 

0  55 

0.40 

31  

T 

0  01 

0.54 

Sums  ... 

0.54 

1.86 

0.44 

0.68 

1.01 

3.87 

0.96 

4.98 

0.89 

0-70 

1.19 

0.03 

DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


CONFLUENCE,  PA. 
1893. 


Day 
of 

month. 

January. 

February. 

1 

f 

t 

© 
q 

f 

| 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  20 

0.05 

0.05 

0.13 

0  34 

1.18 

0  01 

2 

0  25 

0  13 

0  20 

0  23 

0  01 

0  11 

0.05 

0  02 

3 

o'o4 

0  16 

0  09 

0  21 

0.25 

0  02 

0  30 

4 

T 

0  09 

0  25 

0  20 

0  74 

0  06 

0  02 

0  02 

1  22 

1  05 

0  35 

5  

0.04 

0  10 

0.01 

0  09 

0  60 

T 

g 

0  15 

o  69° 

0  05 

0.12 

2.25 

0  20 

T 

7  

0  01 

0  60 

0  17 

0.04 

o.oi 

8  
9 

T. 

0.05 

0  20 

T. 

0.03 



0.27 
0.70 



0.80 

T. 



10  
11 

0.25 
0  01 

1.40 
0  05 

0.06 

0.57 
0  20 











0.09 

12  
13  

0.50 
0.01 

0  30 

0.27 
0  03 

0.42 
0.17 





"6.12 

0.01 
0.05 





T 

14 

0  03 

0  47 

0  35 

0.34 

0.55 

1.16 

T 

15  

16 

0.20 
T 

0.25 
T 

0.04 
0  03 

0.35 
T 

0.05 
0  30 

0  02 

0.05 



0.35 

0.05 
0.01 

0.76 
0  03 

17  

T. 

0  65 

0.01 

0  16 

0  01 

0  01 

18   

0  85 

T 

0  03 

0  20 

0  16 

T 

T 

19  
20  

0.04 
T 

0.12 
0  20 

6.03 

0.01 
0  22 

0.01 



6.04 



0.04 

0.01 
0  01 

21  
22  
23  

'"rp" 

0.03 

0.06 
0.04 
0.06 

2.21 
0.26 
0  18 

0.98 
0.18 

0.04 
0.21 
1.15 

."!!!!!.' 

!'.'....! 

6  io 

0.67 
O.Q5 

"6."  25* 

"'6.'  02 
0  03 

24 

T 

0  17 

0.20 

0.14 

0  03 

0  05 

0  09 

25  

0  03 

0.11 

0.03 

0.30 

T 

0  05 

26  
27  

0.09 



0.23 
0.37 

6  6i 

0.07 

6.89 

0.03 
0  01 

0.53 

6.02 

T. 
T 

28  .. 

0.30 

0  08 

0  26 

0  02 

0  32 

0  32 

0  14 

29  
30  

0.35 
0.03 



0.21 
0.36 

6.06 

6  ii 

T. 

0.06 

1.47 
0.10 



0.05 

0.37 

0.72 
0  22 

31 

0.23 

0  12 

Sums.... 

2.37 

5.71 

1.36 

6.87 

6.64 

2.89 

2.65 

3.25 

2.46 

3.99 

2.72 

2.98 

1894. 


1  

2   

T. 

T. 
T 



0.11 
T 



0.43 
0  34 







0.28 

0.11 

0.45 
0  95 

3 

0  46 

T 

T 

0  11 

0  09 

0  42 

0  22 

4  

0.14 

0.11 

0-03 

0  11 

5 

0.20 

T 

0  15 

0  05 

0  30 

0.79 

0  42 

0  07 

0.25 

0  04 

0  25 

0.12 

0  39 

....... 

7   

0  05 

0.11 

0  67 

0  07 

0  14 

0-05 

0  09 

* 

g 

0.14 

0  78 

0  45 

0  34 

0  22 

9  

0.50 

T 

0  01 

0.06 

0  60 

10      ... 

0  10 

0  44 

0  05 

0  23 

0  55 

0  09 

11  
12  

T. 

0.20 

0  11 

"  *ijT 

1.17 
0  13 

0.02 
0  03 



'"T" 

'6'  12 

0.48 

0.04 

0.01 

0.30 
0  20 

13 

0  39 

0.37 

T 

0  14 

T 

0  25 

T 

0  19 

14  

0  02 

T 

0  01 

0  44 

T 

0  20 

15  

T. 

0.32 

T. 

0.12 

0.02 

0  03 

16  

0.24 

0  12 

0.70 

T 

0  02 

0.38 

17  

0.04 

0  40 

0  03 

0  32 

0  18 

18 

0-30 

0  09 

* 

T 

0  14 

19  

0.20 

0  01 

0.06 

0.11 

1.30 

0.34 

T 

0  81 

*  

20  

0  27 

0.25 

0  55 

1  02 

0  41 

0  93 

T 

21  

0.26 

0.06 

0.06 

T 

0.52 

0.10 

22  

0.29 

T 

0  30 

0  02 

0  15 

0.27 

T 

23  

0.67 

0.05 

0.23 

0  02 

T 

T 

24 

T 

0  06 

0  83 

0  13 

0  33 

25  

0.50 



0  23 

0  40 

* 

******* 

T 

0  56 

26 

T 

0.60 

0.15 

0  60 

T 

0  01 

•  •••••* 



T 

0  04 

27  

0  20 

0  09 

T 

0  07 

0.40 

0.09 

0  09 

* 



1.77 

28  
29  

0.10 

T. 

0.06 
0.95 

0.31 
0.26 





0.25 

30  

0  80 

T 

0  09 

0  10 

0.15 

31  

0  27 

.... 



0  99 

Sums.... 

3.15 

3.57 

2.36 

4.94 

5.86 

2.90 

8-00 

1.37 

3.48 

2.71 

2.87 

5.93 

DAILY    AND    MONTHLY   PRECIPITATION. 
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Day 
of 
month. 

(3 

I 

March. 

1 

jg 

1-3 

1-3 

August. 

i 

p< 

October. 

November. 

December. 

i  

2 

T. 

'6'  10* 

0.08 
0  43 

0.01 
0  45 





0.99 
0  03 



0.04 



0.80 

0.02 
0  40 

0  01 

T 

0.15 

0.23 

0.14 

0  09 

0  02 

0.02 

T 

0  02 

0  01 

0  10 

0  20 

0.20 

0  86 

Ot42 

6  

0  57 

T. 

0.13 

1.93 

0.04 

0.08 

0.06 

7 

0  10 

0.20 

0-31 

0  06 

T. 

0  23 

0  30 

0.10 

0.30 

0  54 

T 

0  01 

0.05 

9 

0.04 

0.09 

0  18 

0  61 

0.04 

0.98 

T. 

0.01 

T. 

10 

0.03 

T 

0.81 

0  06 

T 

0  53 

11  

0.36 
T 

T. 
0.28 

0.01 
0  06 

T 



1.34 

0.01 

6  15 

T. 

*  6  14 

13  

0.04 

0.18 

0  01 

0.84 

T 

0.01 

0.21 

0.01 

14 

0  03 

0.01 

0  20 

0  10 

0.30 

0  80 

T 

15 

T 

0  02 

0.54 

0  03 

0  18 

0  10 

0  12 

16  .. 
17 

0.25 
T 

0.46 
0.15 

0.04 

0.05 
T 

0.44 



6  64 



0.11 



18       .  . 

0.04 

T 

0.35 

0.24 

19 

0  11 

T 

0  15 

20   

0.09 

0.13 

T. 

0.35 

T. 

21 

0  05 

T 

0  06 

0.26 

0  35 

0  06 

0  04 

22  

0.30 

0  09 

0  05 

0  11 

T. 

0.76 

23 

0.01 

T 

T 

0.31 

0.08 

24 

0  02 

0  02 

0.22 

0  02 

0.30 

0  10 

25 

0.20 

0  01 

1  44 

0.04 

0  61 

T. 

0  14 

26  

0.42 

T. 

0.04 

0.04 

0.30 

27 

0.02 

0  03 

0.02 

0  27 

0  53 

T 

0  04 

0.23 

0  05 

0  80 

28 

0.30 

0.55 

0  05 

0  62 

0.51 

0  17 

29    

0  20 

0  09 

30 

T 

0.06 

0.03 

0.49 

T 

0  12 

31  



T. 





0.04 

0.06 



0.09 

Sums.... 

2.98 

1.43 

4.03 

3.57 

1.94 

4.28 

6.18 

3.75 

0.68 

0.67 

3.02 

2.58 

CONWAY,  S.  C. 
1894. 


1    

0.23 

0  27 

1  20 

1  82 

2 

T 

0  12 

3  

0.80 

4 

0.20 

0  26 

T 

5  
g   



0.10 



0.42 





0.90 
0  60 

2.02 
0.65 

0.18 

0.93 



0-50 

7 

0.05 

0  73 

0  66 

0  26 

g   



0.75 

9 

0  40 

0  04 

T 

0  23 

0.70 

10  

0.33 

T 

T 

0  38 

0.13 

3.10 

11  
12  
13   

0.55 

"  '6.'  63' 
0.30 

'  'o.'so' 

T 

0.17 

"(X27' 
0.28 

0.15 

"i.'ig* 

'  O.'CT' 



'6!  23 

14 

T 

15    

1.70 

T. 

16  
17  

T. 





6.85 



0.27 

2.77 

0.75 

0.11 

lg   

0.14 

1.57 

T 

0  10 

19  

0-10 

0.98 

0.88 

20    

0  95 

21 

T 

2.30 

22  

0.25 

T. 

23 

0.59 

24  

6.70 

0  60 

0.20 

6.13 

25    

0  15 

0.60 

0.66 

. 

0  98 

26 

0  25 

0.28 

0  92 

0.25 

0  21 

27 

0.19 

0  50 

3  95 

0  29 

0  25 

28 

0.95 

T 

0  92 

29 

1.15 

0  11 

6  33 

0.78 

0  10 

0  20 

30  

0  19 

0  75 

31 

0  11 

0  10 

0  26 

Sums  — 

3.44 

4.94 

2.81 

1.34 

3.99 

2.23 

11.56 

8.19 

7.28 

5.12 

3.23 

1.44 
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1895. 


sr 

month. 

January. 

February. 

JO 

o 

1 

5 

i 

6 
1 

jA 

3 

•-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

o  on 

ii  ••  i 

o  on 

0  SK 

0  95 

0  12 

1.08 

1.30 

0.98 

0.17 

0  go 

T 

T 

6  58 

4  

3.90 

5  
6  

0.25 

0.73 

7  

0.18 

6.49 
1  62 

*2  85 



0.12 

0.11 





0.10 

0  65 

T 

0  25 

0.35 

0  30 

....... 

.  .  . 

....... 

0  12 

0.55 

0  65 

0  21 

1  08 

0.18 

0  42 

0  15 

0.17 

0.12 

0  20 

0  32 

0.52 

0  54 

0.51 

0.32 

0  47 

1.05 

0  36 

ft  fft 

0  85 

T 

T 

1  05 

1.15 

1ft 

....... 

0  20 

2  45 

T 

20 

0  6? 

0  15 

0.36 

0  37 

0.18 

0  30 

6  34 

9ft 

T 

0  55 

T 

Q£ 

Ij-j) 

0  10 

0  13 

0  64 

0  08 

T. 

29 

1  15 

0.37 

30 

0.62 

0.35 

0  85 

0.30 

0.80 

Sums.... 

11.10 

3.90 

4.68 

6.61 

5.57 

3.54 

5.52 

9.10 

2.88 

0.47 

2.61 

1.88 

CORDOVA,  ALA. 
1893. 


I 

0  55 

3  60 

T 

1.42 

0'.05 

0.03 

0.24 

0.13 

3  



0.55 
0  02 

0.32 
0  55 

0.05 

2.20 

0.32 
0  10 

0.38 





0.31 
0-10 



1.05 
0  04 

5  
6  
7  
8  
9  

.!."... 

0.13 
"6.*22' 

"6!6i' 

0.20 

"6!  is' 

"6!  58 
0.02 
0.05 

T. 
3.53 

'"T." 

T. 
0.46 

0.05 
0.10 
T. 

"6."  12' 

1.57 
1.10 
0  36 

6.'  13 

T. 

T. 

0  70 

"'T'." 
6  io 

1  20 

0  30 

T 

T 

0  29 

•jo 

0  82 

T 

0  01 

0  01 

0  03 

0  07 

•JO 

0  30 

0  48 

T 

0  02 

T 

0.05 

14 

....... 

0.68 

0  95 

0.12 

0  07 

15  

0.52 

0.42 
1  78 



0.10 

0.10 
0  54 





0.17 
T. 





0.30 

1.05 

17  
18  

19 

'  'o.'eo' 

0  20 

0.74 

0.07 
T. 



"o.io' 

T 

T. 

0.12 
T 

T. 
0.11 



0.03 

20 

0  28 

0  11 

T 

21  



T. 
0.45 

0.21 



0.10 
0.05 

"6."  62' 







1.25 



23 

24 

0  60 

0  02 

0.42 

T. 

26  

27 



0.10 



0.85 
1  63 

6  62 



0.66 
0.34 

'"T" 

0.25 

"'T' 

1.07 



28  

29 



0.42 



1.35 
0.35 



1.06 
0  60 



0.10 

0.15 

6.  16 

30      .... 

1.65 

31 

0.02 

Sums.... 

2.69 

6.33 

2.27 

4.21 

7.20 

7.96 

3.69 

1.40 

4.14 

0.93 

3.59 

4.35 
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CORDOVA,   ALA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

1 

February. 

March. 

I 

i 

1-3 

£ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

l 

T 

0  09 

2 

1  50 

T 

3  

0  58 

0.03 

0  37 

4  
g 

'  '6'io 

0.63 



0.12 
0  17 

0.50 



0.37 



T. 



0.15 

6 

0.70 

0.35 

T 

7  
8  

0.38 



0.20 

T. 

6.23 

T. 

0.35 

...... 

T. 
T. 





6.26 

9  
10  

0.78 
0.65 

0.68 



0.06 
1.25 



6.60 



0.07 
T 

0.30 



0.05 
1.64 

11 

0  37 

T 

0  72 

0  70 

12  

1  00 

0  72 

0.38 

0  88 

13      .  . 

T 

1  60 

T 

14  

0  05 

0  30 

15  

0.80 

0.02 

0  60 

0  35 

T 

16 

0  05 

1.23 

0  03 

0  22 

T. 

17  

0.25 

0.08 

T. 

0  18 

18 

0  37 

0.02 

0  60 

T 

0.23 

1  66 

0  15 

0.06 

19  
20  
21  
22... 

'  T.  ' 

0.82 

"6!  16 
0.12 
0  03 

'  '6.'  63' 

"6!so' 

0.20 

0.55 
0.06 
0.02 
0.22 

0.33 

'6.09 
1.10 

1.91 
6.91 

!!!!!'.! 



23  

0  53 

T. 

0.93 

24 

0  62 

T 

1  47 

T 

25 

0  33 

1  05 

0  05 

0  35 

1.35 

26  

0.13 

0.10 

T 

0  03 

0.82 

27 

1  50 

T 

0  37 

0  28 

0  10 

28  

0  09 

0  20 

0.02 

29    .  . 

0  20 

0  15 

0.85 

30  

0  37 

0  25 

31  

0  26 

0  03 

0.46 

Sums  — 

5.48 

5.39 

4.13 

6.63 

2.05 

2.80 

3.56 

7.95 

2.54 

1.40 

0.36 

5.63 

1895. 


1 

T 

0  09 

0  50 

0  70 

2  
3  
4  

T. 
0.42 

0.52 
0.05 

2.14 

"6!ii" 

......'. 

0.17 
0.50 
1  65 



"i.'ss' 

!.  

....... 

0.42 

5  

T. 

T. 

0.08 

1.05 

6  

0  15 

T 

0  10 

0  30 

0-12 

7.  
9  

"s.'ao" 

0  52 

0.38 
0.03 

"6!  59* 

0.93 

"6!  is' 

0  20 

0.08 
0.55 



0.08 
T. 

"iiio" 

6.12 

"'6.'  40 
0.33 

10 

0  19 

0  60 

2  46 

11  

0  58 

0  50 

0  38 

12 

0.02 

0  17 

0  02 

0  20 

T 

13  
14 



0.65 
0  35 

0-02 

0.31 

'"^" 

0.09 
0  10 



...... 

15  

0  10 

0  80 

0.86 

0.20 

16  

1  90 

0  30 

1  72 

T 

T 

T 

17  
18  
19  

0.03 

T 

1.17 
0.03 

'6.16 

1.03 

0.19 

1.00 
2.00 

0.10 
0.10 





....... 

20 

0  26 

1  82 

0  43 

T 

0.91 

21  

T 

1  40 

22 

0  18 

0  27 

0.35 

0  05 

23  

0.13 

0  07 

T 

24  

0  68 

0  45 

0.06 

25  
26  

6.79* 



6  17 

T. 

0  52 

0.50 

1.23 

0.45 
T 

...... 



0.22 
0  60 

i.35 

27  
28  



1.40 
0  44 

0.60 

0.23 

0.35 

6.94' 

0.03 
0.04 

29  

0  87 

0  01 

30  

0.21 

T. 

0.73 

31  

0.24 

T 

T 

0.95 

Sums  — 

8.61 

2.01 

9.15 

4.68 

3.48 

4.01 

5.95 

5.05 

3.41 

3.19 

3.60 

4.21 
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COUSHATTA,  LA. 
1893. 


D»7 

month. 

1 

1 

February. 

,d 

1 

1 

i 

| 

i 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

2  

0  30 

0.10 

0  23 

3  20 

0  40 

0  20 

0  17 

0  fW 

0.13 

5 

2  80 

0.70 

6  

0.50 

0.18 

0.40 

1  00 

1  65 

0  50 

0-18 

1  96 

0.86 

9  

0  83 

0  33 

13  

6.21 

1.60 

0.20 

14  

0.57 

0  22 

1  85 

15  

0.85 

1.06 

16 

0  25 

0  15 

1  13 

17 

0  90 

0  25 

0.80 

0  04 

2  28 

0  34 

18  

0.75 

19  

0.15 

0.92 

0.13 

20  

0.10 

0.30 

21  

0.20 

0.20 

1  00 

23  

0  02 

1.65 

25  

6.50 

2.00 

26  

0.74 

0  41 

2.60 

27 

0  15 

0  27 

0  15 

28  

29  .  . 

0  44 

30  

0  63 

0  32 

81  ... 

Sums.... 

2.95 

1.55 

4.40 

1.41 

5.43 

9.33 

2.52 

2.54 

1.19 

0.87 

8.24 

'  4.70 

1894. 


0.42 

0.50 

0  60 

0  28 

0  10 

0  58 

1  02 

3  

0  75 

0  35 

0  78 

0  30 

0  81 

5  

0.40 

0.92 

0.23 

g 

2  76 

7  

0.85 

1.32 

0  14 

9  

0  67 

0.67 

1  30 

10  

0.32 

0  58 

11  
12  

0.39 

0.12 

1.40 

1.40 



0.16 

0.33 

....... 



13  

0.25 

0.74 



0.70 







0.60 





15  

1.25 

0.12 

1.50 

16  

0.26 

0  23 

17  

0  14 

0.72 

18  

0  11 

0  10 

0  32 

0.20 

2  55 

19  

0.10 

0  39 

0.16 

20  

21  

0.95 

0.05 

0  17 

22  

0.30 

1.35 

23  

0  26 

0  24 

0  42 

24       

1  65 

0  24 

0  92 

1  30 

1  10 

25  

0.36 

* 

....... 

" 

•»..... 

••••«.. 

26  

0.45 

0  40 

0  15 

27  

28  

29  

0.62 

0  45 

30  

0  35 

31  

0  65 

Sums.... 

6.41 

2.95 

10.68 

4.70 

3.50 

2.71 

2.98 

6.48 

1.51 

1.40 

2.12 

8.62 
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COUSHATTA,  LA.— Continued. 
1805. 


month. 

January. 

February. 

1 

1 

4 

53 

£ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.20 

0.26 

0  47 

0  "6 

0  38 

2.00 

0  70 

1  54 

020 

3 

0  30 

4      

0.22 

5 

0.05 

0  03 

6      

0.44 

0.95 

7  
8  
9          

"6'.7i' 

0.12 

6.30 
0.35 

0.75 

'  6.  12 
0.50 

'  '6.'  6s' 





1.08 

6  90 



o 

1  07 

1  23 

0.46 

1      

0.33 

0.21 

0.25 

0.03 

2 

0.02 

0  15 

3  

0.16 

4                .... 

0  10 

2-05 

0  24 

0  26 

5  

0  07 

0.26 

Q          

0  27 

7 

0  08 

0  57 

8  

9 

0.65 

>0  

0.70 

1.35 

0.07 

0.17 

1  32 

0  23 

0.08 

0.79 

1 

0  41 

1  40 

0  02 

53 

0  03 

0  25 

0  50 

1.50 

54  

0.12 

J5  
56 

0.67 

0.97 
0  10 

1.05 



0.46 

0.55 
0  37 







0.15 

0.40 

J8 

0-73 

1  00 

I 

0  52 

JO 

0.20 

1  83 

0.51 

Jl   

0  10 

2  90 

Sums  ... 

2.94 

1.39 

5.91 

3.05 

3.93 

5.06 

6.44 

2.45 

1.50 

5.81 

1.62 

2.67 

CUMBERLAND,  MD. 
1893. 


1  

2       .... 



0.26 
0  06 





0.07 

0.56 

0.42 









0  42 

3 

0.17 

1  46 

1  31 

0.46 

0.41 

0.82 

5  
6    

0.20 

6i23 





0.60 

0.35 





0.10 



7 

0  30 

s  

0.60 

0  08 

9 

o.ei 

0  85 

10 

0  35 

T 

0  09 

11  
12  

0.30 

0.23 

0.20 
0.12 





0.08 

0.18 
0.50 







13  
14  
15  

"o.'io" 

0.70 



6.33 

6  62 



0.10 
0.24 



0.43 

1.23 
0.11 

."!!.'..' 

'"o'.os 

16   .  . 

0.15 

0  05 

0  24 

17 

0.80 

0  32 

18  

19 

0.15 

^0 

0  74 

0  62 

0  65 

21 

0.50 

0  10 

0  24 

6  17 

0  38 

22 

0  04 

0.12 

0.14 

83  

0.08 

24 

25  
26    
07 



.".'."!.' 



6.15 
0.52 

"6!73' 
0.12 

0.22 
6.63 

"oios" 

"o.'so' 

0.22 

"6.'  52' 

6.23 

6.08 

28  

0.42 

2  60 

29 

0.18 

0.12 

30 

0  15 

0.07 

0  22 

31  

0  12 

0.34 

Sums  ... 

0.72 

3.58 

1.00 

3.96 

4.37 

2.12 

1.40 

3.74 

1.97 

4.37 

2.01 

0.80 
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CUMBERLAND,  MD. — Continued. 
1894. 


Day 
of 

month. 

January. 

February. 

March. 

<J 

i 

i 

^ 

I 

•-3 

4J 
< 

1 
I 

October. 

November. 

December. 

1 

0.02 

0  22 

0  16 

2 

0.09 

0.32 

3 

0  32 

0.05 

4 

0  03 

0.05 

0  70 

5 

0.33 

0.36 

6 

0  14 

0  09 

0  06 

0  04 

0.19 

7 



.  .  . 

* 

0  32 

0  27 

g 

0  63 

0  28 

9  
10 



0.03 



0.60 
0  64 





0.12 



1.00 



6  56 

11  

0.24 

0.32 

12 

0  43 

0  37 

0.12 

0  19 

0  10 

14  

0  50 

0.05 

0.10 

15 

0  09 

0  52 

0  04 

0  17 

16 

0  45 

0.05 

17... 

0  18 

18 

0  02 

0.72 

0.25 

0  73 

0.51 

20 

0  25 

0.29 

21  
22  

0.22 



0.46 
0  35 

0.07 

0.14 
1.48 

6  ie 

0.50 
0  62 











23 

0  43 

0.97 

34  

0.02 

0.34 

0.15 

0.12 

25 

0  90 

0  02 

26  

0  60 

0  06 

1.00 

27  

0  82 

28 

0.27 

0  26 

29  

0  75 

30  

0  28 

0.42 

0.98 

31  

0  12 

0  02 

Sums  .... 

1.22 

3.76 

1.33 

2.41 

6.13 

1.64 

3.23 

1.15 

1.74 

2.25 

0.63 

2.  (53 

1895. 


1  

0.10 

0.19 

3.!!!!!  ...... 

0.05 

0.30 

0.20 













4  

0  38 

0  13 

0  28 

5  

0  20 

0  05 

0.71 

0  03 

6  

0.24 

7  

0  16 

0  50 

0.07 

0  56 

g  

0  24 

0  19 

0  35 

0  65 

0  08 

9  

0.45 

10  

0.58 

0  15 

11  

0  34 

0.46 

0  15 

12  

0.40 

0  20 

0  19 

0.22 

0  30 

13  

0  16 

2  36 

14 

0  34 

0  02 

15  

0.43 

0.60 

0.05 

0.25 

0  15 

16  

17  

18  

0.10 

19  

20  

0.23 

21  

0  19 

0  05 

0  16 

1  00 

22  

0.13 

23  

0  08 

24  

0  05 

0  21 

0  08 

0  04 

25  

0  43 

0  09 

26  

"6.13 

"6*58* 

0.04 
0  30 

0.10 
0  76 

"6*67 

0.23 





0.07 

0.46 

28  

0.30 



29  

0  34 

0  10 

30  

0  19 

0  21 

0  56 

31  

0  Qg 

Sums  

3.53 

0.98 

2.45 

1.63 

1.52 

4.42 

2.49 

1.81 

0.15 

1.20 

0.34 

2.51 
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DANVILLE,  VA. 
1893. 


Day. 
of 
month. 

January. 

February. 

i 

i 

| 

<o 

I 

$3 

s 

I 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  08 

0  87 

1  

0.22 



0.58 







OOfi 

0  66 

2  

q 

0.45 





0.06 
0.94 

'6.'  29' 

0.21 

o  *>d 

4  
5  
6  

T. 
0.50 

0.33 
0.30 

0.26 

T. 
T 

2.26 
6*27 

6.56 

"T. 

0.90 

mil 

0.26 

T. 
T. 

0.02 

0.21 
0.09 

7  
8  
9  
0  
1  

T. 
T. 

0.94 
0.88 

6.'  18 

T. 

"T." 

0.15 
0.10 

"T." 

0.02 

T. 



0.02 
0.94 
0.04 

"'.".'. 

0.04 

0.02 
0.04 

12  
3  
4  
5  
6  
7  

0.35 

0.92 
0.61 

'6.'  15 
"6!  32 

0.22 
'  '6.'  29 

"'T.' 

T. 

0.24 
0.07 

"iils 

6.76 

'o.'oe 

T. 

'  'T'.' 
"T.' 

0.05 

0.84 
T. 

0.47 
1.13 

"T'.' 

0.51 

"olio 

T. 
0.54 

8  

T. 

0.09 

0.09 

6.04 

0.04 

0.12 

T. 

****** 

9  

'  '6.07 





0.81 

0-29 

:::::: 

0.96 

T. 

0.09 



32      

T. 

0.08 

6.06 



0.03 

T. 



0.83 

0.22 

23  
24  
25  
J6  
27  
28  
29  

"6124 

"616(5 

T. 
0.02 

"o.'os 

'  'o.'os 

0.21 
1.22 

'  'o.'os 

"i.*53 

0.42 
"6!  59 

'  'o.'os 
"olos 

0.92 
1.68 

'  '6.'  82 

"2!  48 

"'T.' 

'  '6.'  51 
1.32 
0.04 

0.50 
"6.37 

"6!  69 

'"6137 

30  
31  

0.08 

***'** 







0.30 



0.11 

Sums  .. 

2.29 

5.28 

2.12 

2.25 

6.86 

2.77 

1.41 

8.05 

6.80 

7.07 

1.57 

2.02 

1894. 


0.06 

* 

* 

* 

* 

1  

****** 



6!  21 

'6.05 









2  
.3  
4  
5  
6  
7  

"T." 

0.24 
0.31 

'6.'  12' 

0.47 
0.63 

'6.'64' 

'6.64 

'6120 

'6.'  26' 

0.79 

'olio' 

0.28 

0.12 

'6132' 
0.08 

'6149 

0.21 

mi" 



1111.. 

'//.'.  11 

8  

0.07 

'6.'  is' 







T. 





.... 

.... 



****** 

g  

0.38 

t 





...... 



.... 

****** 

***** 

10'.'.  

•l-l                 

6.25 
0.34 

'6.'  36* 
0.30 





"T." 

'o.'Jrc' 

..... 

'.Ill 





11  

12  

0.07 

'6.'  40* 

'6.'  62' 

T. 

0.02 









.... 

...... 

13  

0.48 

T. 













.  .  .  .    • 





0.46 
0.61 



linn 

'"T." 

'61  69' 



'.'.'.'. 



IB'.'.'...'.".'..... 

17  
18  

1O 

'o.'os' 
"T'.' 

T. 

"616e 

'o.'oe' 

0.10 
0.26 

"T." 

'o.'o1?' 

0.05 
'6.'  52 

.  .  .„.  . 

T. 

T. 

'  '61  89' 

'O.'TT' 

0.07 
T, 

mm. 



mil 



1*1  •  •  •  •   •••••••• 

20  

'  '6.'64 

"6.'05* 

1.28 







'6!  ie 

0.22 











* 

22  

"6.19 

'  '6.'  49 
T. 

0.32 

0.04 
0.04 

'  '6.37 

11111.1 

0.13 
0.16 



...... 





.mi.. 

24  
25  

T. 

0.09 

T. 

0.22 

T. 

0.24 
0.08 



0.25 
T. 



— 



1111111 

o'si 

0.03 







..... 

•  •  •  • 

..... 

* 

26  
27  

"6.09 

T. 



0.07 
T. 

0.17 

"olo9 
0.02 



*•  " 



****** 

28  
29  

6!  6i 

" 

T. 

"61  07 



T. 







31  1  1  

0.27 

:::: 

'  'o.'os 

0.16 

"6.49 

'  T. 

"6178 

****** 



1111 

mm 

;.:;;'.; 

Sums  .. 

2.61 

5.53 

1.29 

1.42 

4.38 

0.51 

2.95 

3.31 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  September  to  December,  inclusive. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PKECIPITATION. 


DANVILLE,  VA.— Continued. 
1895. 


Dof 
month. 

| 

1 

February. 

i 

1 

< 

£ 

• 
a 

t 

-4J 

5 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

t 

* 

0.04 

0.06 

* 

* 

* 

* 

2 

0  74 

0  03 

0  04 

0  99 

3 

*  *  

....... 

0.19 

0  31 

T 

.... 

T 

6  

0  83 

0  29 

0  09 

8 

0  44 

1  88 

T 

0  08 

0  10 

T. 

0  11 

10 

0  09 

0.03 

0  18 

12      .... 

0.39 

0  81 

0.32 

0.78 

13  

0  25 

T. 

0  06 

14      .... 

0  44 

0  14 

0  03 

0  04 

15  

0.06 

0.08 

16    

0  10 

0  09 

1  28 

17 

0  56 

T 

0  42 

18  

0  32 

0  92 

0  81 

19  

20  

0.68 

21 

0  08 

0.05 

0  81 

22  

as  







0.48 

0.06 

0.41 

0.37 







24 

0  14 

0  65 

25  

0.07 

0.47 

0.05 

1  21 

0  02 

27  

6  63 

0  03 

0.19 

28 

1  99 

0  16 

0  14 

29  

0  37 

30  

0.60 

31 

0  09 

Sums  — 

t 

* 

3.43 

6.95 

8.85 

2.02 

5.86 

2.23 

* 

* 

* 

» 

*  No  record  for  January,  February,  and  from  September  to  December,  inclusive. 

DARDANELLE,  ARK. 

1893. 


1      .... 

2.00 

1.25 

2 

0  41 

T 

T. 

T. 

1.20 

T 

0.70 

0  30 

0  80 

6  







T. 

0.50 

0.35 







1.40 





1  90 

1.30 

T. 

T 

T 

10   

0  20 

0  35 

0.01 

T. 

0  30 

12  

0.79 

1  10 

0.52 

14.  

0.03 

15  

1  06 

16  '.... 

T. 

0  f 

18  

0.30 

0  25 

19  

0  32 

0.60 

0  05 

20  

0.41 

0.90 

T 

21 

0.80 

T 

0  20 

1  00 

22  

0.40 

23  

0.52 

0.75 

0-70 



24  

0.80 

0-18 

3  80 

26  

1.00 

0  90 

1  01 

27  

0  50 

1  00 

28  

0  40 

0  30 

0  30 

0  25 

29  

0  36 

2  20 

0.51 

30  

0.70 

1  00 

31  

4  95 

T. 

Sums  — 

0.30 

2.34 

3.02 

4.33 

13.25 

3.27 

3.55 

2.15 

6.52 

2.30 

3.31 

o.e 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

i 

9 

a 

| 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.18 

346 

T. 

2.00 

1.30 

3  
4  

:::::: 

1.70 

T. 









1.10 
0.50 







::::: 

5  
6  



0.90 

1.44 

...... 

'.'.  '.'.'. 

0.50 

7  
8        
9  
10  
11  

0.30 

4.40 
1.50 

1.50 

"'MM 

o'.eo 

0.43 

0.09 

1.50 
0.75 

3.50 

0.80 
0.17 
1.70 
0.28 

0.55 



"2.60 

13  
14  
15  
L6  
17  
18  
19  
JO  
21  
22  
23  
24  

0.20 
0.10 

0.24 

1.10 

"i.'oo" 

1.45 
2.01 

0.12 

0.01 
1.85 

T. 

T. 

T. 

0.20 
0.08 
0.55 

'.'.'.'.'..'. 

T. 

1.35 

0.55 





26  
27  
28  
29  
30  
31  

Sums.. 

2.45 

10.33 

11.22 

5.27 

0.18 

0.19 
4.33 

0.63 

3.08 

0.15 
5.25 

4.85 

0.55 

2.00 

3.30 

1895. 




090 

0  75 

0.85 

1  
2  
3  

'6!  70* 

0.40 



'6.'  85 

'6!  65 

0.55 
0.20 







4  
5  
6  
7  
8  
9  



1.40 

6!  75* 

0.45 
0.35 

.'.'.'.'!! 

'6!  90* 
1.25 



!'.'.'.'.! 

'oiio' 

2.00 

§ 

10  
11  
12  
13  
14  



0.10 







1.10 
'i.45 

0.20 

0.20 
0.14 

0.50 









16  
17  
18  
19  
20  
21 

.'.'.'.'.'.! 

;'/.'.'... 

0.35 

1.10 

0.25 
0.40 









"'6.'  51 
1.20 

22  
23  
24  
25  
26  
27  





0.63 

0.50 

1.10 

i  60 



'  '6.'40' 

1.10 
0.20 



28  
29  
30  
31  

!  

0.40 



1.40 



"i!oo 



"6!  26 





Sums.. 

2.90 

0.10 

3.63 

2.35 

3.70 

4.30 

5.54 

2.00 

0.75 

1.00 

3.30 

1.71 
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DAILY   AND   MONTHLY    PRECIPITATION. 

DAVENPORT,  IOWA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

i 

9 
ft 

& 

3 

1-3 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1 

T 

0  15 

0  11 

0.32 

0.03 

0  30 

0  05 

0.44 

0.12 

0  46 

0  07 

1  05 

0.04 

4  
5 

0.14 

T 



T. 

0.04 
0  23 

0.17 
0.04 

0.07 
T 









g 

0  06 

0  4(j 

1  28 

0.17 

0.07 

7 

0  04 

T. 

8      

0.83 

0.03 

0.26 

0.02 

0  02 

0  08 

0  07 

0.04 

0  03 

0  72 

0.08 

0-01 

11  

19 

0.30 
0  02 

T. 

0.85 
1  36 

0.58 

....... 

0.70 

T 

0  01 

0-13 

0.02 

T 

0  51 

' 

14     

0.02 

0.25 
T 

0.04 



0.14 
T 

•••••• 

oioi' 

...^... 



T. 

0.03 
0  38 

T 

0  01 

* 

0-33 

0  11 

17 

T 

0.24 

0.02 

T 

0.02 

18         

T. 

T. 

0.15 

0.10 

0  14 

0  43 

T. 

T. 

20  

01 

0.07 
T 

"o'os* 

0.42 

0.86 
0  16 



0.15 
0-07 





0.17 
1.02 

'6  55 

22 

0  52 

0  02 

0  37 

0.30 

0  04 

T 

OQ 

0  01 

0  64 

T 

T 

0  02 

T 

T 

24 

6.08 

T 

0  09 

0.05 

0  03 

0  15 

0  02 

25 

0  02 

0  05 

T 

0  09 

T 

T 

0  82 

2fi 

0  22 

0  02 

0  11 

0  68 

T. 

27  

•8 

6.04 
0  10 

0.12 
0  02 



T. 
0  21 

0.08 



T. 
0  14 





oioi 

0  03 

0.78 

0.05 
0  09 

29 

0.08 

0  04 

T 

1  19 

0  05 

T 

0.15 

0.42 

0  67 

0.25 

T. 

31 

0  10 

0  36 

Sums.  •  .  . 

1.14 

1.69 

2.25 

4.50 

2.67 

8.82 

1.75 

1.12 

3.36 

0.80 

2.56 

1.67 

1894. 


0.27 

T 

T 

T 

0-08 

0-38 

1  10 

3      .... 

0  01 

T 

T 

0  03 

T 

T 

4 

T 

0.34 

0  01 

0-11 

5      .... 

0  64 

T. 

T. 

T 

6 

0  03 

0.20 

0  36 

T 

T 

7   

0  03 

0  17 

0  02 

0  02 

T 

T 

T 

9  

0.58 

T. 

0.55 

T. 

0  26 

0  04 

0.03 

T 

0  97 

T 

0  03 

0  06 

11  



T. 
0.70 

T. 

T. 





0.46 

6.08 

'"^ 

T. 
0.03 

0.03 

13  
14  



T. 
0.01 

T. 
T. 



...... 





T. 
0.66 

0.07 
0.38 

T. 



15      .... 

T. 

0  24 

o.oi 

0  01 

0.86 

T 

0  21 

T 

0  08 

T 

0  10 

17    

0.02 

0  06 

T 

1  15 

0.90 

T 

0.18 

T 

0  13 

T 

0  02 

T. 

T 

T 

20 

0.79 

0.14 

0  03 

0  01 

0  44 

0  02 

21 

T 

0  01 

T 

0  16 



0  44 

0  27 

. 

22 

T 

T 

0  32 

0-46 

....... 

*  

23  

0.30 

T. 

0  01 

0.22 

0.10 

T 

0.21 

25 

0  04 

0  07 

26  

0  02 

0  07 

27    

0  01 

T 

0.25 

28 

T 

0  24 

T 

T 

0  02 

29  
30  

0.05 



0.01 
0  72 



'o.09 



T. 

0  04 

0.15 

0.02 
T 

"T 

31  

T. 

T 

Sums.... 

1.33 

1.48 

1.88 

1.37 

1.93 

2.16 

0.44 

2.02 

3.02 

1.02 

1.26 

0.61 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

DAVENPORT,  IOWA—  Continued. 
1895. 


97 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

I 

jfl 

a 

1 

| 

•S 

September. 

October. 

November. 

C 

jp 

T 

T 

0  01 

T 

0  57 

0.19 

2  

0.01 

0.03 

3  
4  

0.04 
0  02 

0.02 
....... 

6.03 
0.21 
T 

'"fp" 

0.07 
0.79 
0  57 

0.28 



"T*. 

0.01 
1.06 

0.01 

""T." 

0.02 
0.04 

6  

0.02 

0.26 

0.03 

0.07 



Od'2 

T. 

0.24 
0  08 

0.49 
T 

0.81 
0.19 



8  

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

10  
11  

0.02 
0  04 

'"fp" 

"'fp' 

T. 
0  02 

T. 

T. 



T. 



6.02 
0.25 



0.05 
0.01 

T 

T 

T 

0  11 

0.03 

O  ()•' 

0  01 

0  50 

0.46 

0.04 

T. 

4  «... 



0  0^ 

014 

0  11 

0  43 

1  90 

T 

16  

T. 

T. 

T. 

0.08 
0  60 



0.13 

0.15 

"6.*08 

0  01 

0.12 

19  

2.04 

0.54 

1.05 

30  
21  
22  
23  

0.05 
0.20 

T. 

0.12 

0.01 
0.13 

3.38 

0.08 
0.10 

0.10 
0.03 
T. 
0.01 

0.17 
0.04 

54  
15  
26  
27  

0.64 
0.20 

T. 
0.06 

T. 

o.oi 

0.02 
0.07 

0.08 

0.01 
0.72 

0.98 
0.05 

"6*13 

....... 

0.23 
0.41 

0.10 

"*T'." 

29  

T. 

0.04 

0.38 

T. 

0.04 

JO  
31  

0.01 

0.23 
1.05 

0.64 

T. 

T. 

Sums  — 

1.27 

0.38 

1.57 

0.32 

2.28 

1.22 

5.16 

4.79 

4.30 

0.81 

2.50 

2.54 

DAVIS  ISLAND  DAM,  PA. 
1893. 


a.'........... 

0.48 
0.38 

0.20 
0.65 
0.40 

0.02 
0.01 

"o.'os" 

"6*23' 

0.78 
0.08 
T. 
T. 

0.02 
0.08 

"6*25' 

0.86 
"6.'25' 



0.05 
"6.'73 

T. 
0.22 

T. 
0.08 
0.93 
0.12 

5  

?!!".".  

8  

0.05 
0.20 

"o.'os" 

"6.'42* 
0.82 
T. 

T. 

"6.'  is' 

0.15 

T. 
0.50 

0.54 
0.35 
0.10 

T. 

'  'o.'oi' 

0.68 
0.05 

'.'.'.'.'.'.. 

"o.'oi' 

0.10 

'.'.'.'.'.'.'. 

9  
10  

0.20 
0.10 

1.43 

0.11 

0.37 



"6*02 

0.14 
T. 









'"o.'os 

12  
13  
14  

0.50 
0  07 

"o.'oi' 

0.05 
0  47 

0.40 

*"T." 

0-03 

0.44 
0.17 

0  38 

"6.*  12' 

0.09 
0.08 

"6.'45' 

T. 
0.09 

"6.*40' 

"i*58" 
0.13 

"*T." 

T. 

"*T." 
0.90 

16..,  
17  

T. 

T. 
0.02 

0.34 
1.05 

0.04 
0.44 

0.57 
0.03 

0.14 

0.01 

0.10 
0.04 

18  

0.06 
0  02 



0.02 

0.08 
T 

0-05 

0.10 

T. 

T. 

20  
21  
22  

0.02 

'  '6."  64' 

0.08 
0.03 
0.02 

0.14 
0.72 
0.09 

1.08 
0.01 

"o.'oi' 

0.42 
0  92 



0.24 
"6."  33* 

"o.'so' 

0.05 
0.08 
0.32 

T. 

""o.'os 

0.05 

24  
25    

6."  03 

0.08 
0.02 

"6*65' 

"o.'io 

0.25 





0.30 
0.35 

o.oi 



0.03 
0.02 

26  

0.10 

0.18 
0.41 

T. 
0.21 

0.18 
T. 

0.58 

0.01 

0.04 

0.11 

T. 

28  

0.20 



"o'fio 

0.03 

0  25 

0.08 
2  25 



0.19 
0  04 

6.35 
0.02 

6.07 
0.40 

29  
30  
31  

0.05 
0.05 





0.12 

"'T'." 



0.03 



0.06 

0.01 
T. 

Sums  ... 

2.56 

4.99 

0.98 

4.55 

4.70 

3.12 

2.34 

4.54 

1.66 

3.18 

1.21 

2.88 

DM! 
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Day 
of 
month. 

January. 

I 

1 

< 

! 

1 

t-3 

& 

3 

1-3 

4 

1 

8 

September. 

1 

O 

November. 

1 

§ 

1 

0  18 

0.10 

T 

0.03 

0.42 

0.64 

T 

T 

0.28 

T. 

0.28 

0.02 

0  05 

0  06 

0  14 

0  01 

0.04 

5 

0  25 

T 

0.02 

0.05 

0  15 

0.03 

T. 

0.48 

g 

T 

0.13 

0.05 

0.02 

0.12 

0.10 

0  02 

0  35 

0  03 

0  26 

0  02 

0.02 

g 

6.05 

0  32 

T 

0.50 

6.30 

0.40 

0.10 

0.44 

0.20 

10  

11 

"*rp  " 

0.02 



6.38 
0  70 

6.06 



0.04 
0  01 

0.14 
0  29 

"o.'oi 

0.09 
T. 

O.'SG 

0.01 

0.01 

0.19 

13  

0.70 

T. 

0.01 

0.14 

0.06 

0.12 

14  

15 



T. 
0  30 











0.16 
0  06 

0.15 
T. 

0.08 

16  
17  

0.49 
0.03 

0.01 
T. 

0.65 



0.14 
0.42 

"6."  07 



0.02 

0.07 
0.03 

0.06 

"o.'otf 

"6'6s 

18 

0  22 

0.77 

T 

19 

0  05 

0  06 

0  15 

0  50 

0  14 

0  03 

0.61 

20 

....... 

0.22 

lios 

0.46 

0.26 

1  45 

T. 

21 

0  28 

0  08 

0  27 

0.01 

0.01 

22 

******* 

0  01 

0  01 

0.42 

0  06 

T. 

23      

0.79 

0.01 

0.10 

0  01 

T. 

0.32 

24  

T. 

0.01 

0.14 

0.20 

0.10 

25 

0  30 

T 

0.13 

0  13 

T 

0.42 

26 

0  70 

0  35 

0.01 

0  15 

T. 

T. 

27 

0  08 

0  05 

0  12 

0  32 

1.20 

28 

T. 

0  14 

T. 

T. 

0.10 

29 

0  05 

0.77 

T 

T. 

30  

0.15 
T 



T. 

0.46 
0  18 



0.18 





1.62 

0.29 



Sums.... 

1.58 

2.63 

2.64 

3.94 

4.36 

0.96 

1.48 

0.68 

3.13 

2.06 

2.43 

3.80 

1895. 




'"fp" 

0.08 
0.08 

0.12 
0  07 





0.10 



0.12 

T. 


0.68 

0.02 
0.39 

3  

0.03 

T. 

0.05 

0.03 

0.09 

T 

T 

0  08 

T. 

5       .  .  . 

T. 

T 

0  11 

T 

0.05 

0  03 

0.68 

0  01 

g 

0  48 

0  02 

0  57 

0  65 

0  03 

0.01 

T 

7      .... 

0  59 

0.06 

0.08 

******* 

0  65 

T 

T 

8  

0.20 

0.03 

0.23 

0.20 

0.56 

0.17 

0.01 

0.06 

9  

10 

"6  58 

0.01 
T 

0.12 

0.30 
0  21 

0.01 



0.31 



0.15 
0.22 

T. 
T 

0  67 

0.40 



12  

6.10 

"6.02 

0.05 

6  60 

0.50 

'6.70 



0.68 

6*04* 

0.22 
0.01 



0.14 
T. 

14   

0.10 

0.14 

0  03 

0.37 

15 

T 

0  12 

0  01 

0  08 

T  ' 

T 

0  04 

16  

0.40 



0.13 



0.27 



0.03 

0.03 

0.03 
T 



18  

19 

'6  05* 

...... 

T. 









0.36 
0  31 

0.07 
T 



T. 



20 

T 

0.32 

0.18 

21      

0.06 

T 

T. 

0  33 

0.42 

0  02 

0  04 

22 

0  03 

0-02 

0  16 

0  04 

0.07 

0.74 

23  

0  05 

T. 

0  05 

0.37 

0  11 

0  50 

0.13 

25  

0.20 

0.62 

0.18 

6  40 

0.24 

T 

0  58 

T 

27 

0.01 

T 

0  45 

0.23 

T 

0  09 

T 

0.03 

0  93 

28  

0  32 

T 

T. 

0.42 

T 

0  13 

29 

0.10 

T 

30 

T 

0  04 

0  90 

T 

0  03 

31     .  . 

T 

T 

0.42 

Sums  — 

3.91 

0.46 

1.48 

1.80 

2.24 

2.19 

2.48 

3.73 

1.38 

0.45 

3.01 

2.9t 
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Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

t 

ft 

I 

g 

~ 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  
2 

0.86 
T 

0.36 
0  65 



0.20 

1.70 
1.25 

1.57 





0.42 





3 

0.04 

0  38 

0.09 

' 

4... 

0  15 

0.30 

0.90 

2  54 

1  29 

It::::::::::: 

G  

0.07 

0.10 
1.27 



T. 

0  04 

0.42 
0.14 



T. 



0.02 

T. 

7.  . 

0.30 

0  02 

8  

0.02 

0.44 

9 

0  05 

0-49 

0  15 

0  06 

0  09 

10  
11  

0.40 

0.17 

6.65' 

0.45 
0.30 

0.55 
0  76 

6.08 









0.17 

12 

T 

0.25 

0.86 

0.09 

13 

0  07 

0  44 

0.04 

0-96 

0  04 

14  

0  29 

0  76 

0  27 

0-72 

T 

15 

0.06 

T 

0  10 

0  03 

T 

0  16 

16  

17 



'o  42 

T. 

0.12 

0.84 

0.17 

0.08 
0  21 

6  22 

6.02 



T. 

T 

0.49 

18  

0  20 

0  05 

0.03 

0.02 

0.04 

0.06 

19.. 

T 

0.55 

20  

T 

0  30 

T. 

T. 

21 

0  10 

0  44 

0  20 

0  04 

T 

1  57 

0  01 

0  38 

22 

0  64 

0-10 

T 

0.29 

0  77 

0.02 

23 

0  03 

0  06 

T 

0.29 

0  05 

24 

0.20 

T 

0.07 

T 

0  01 

25  
26  

27 



....... 

0.56 
0.76 
T 

'  6.'  is' 

0  02 

0.66 

'"T." 

0  20 

T. 
0.09 
0.05 

0.30 

0.57 

.  .  .  „  .  . 

23. 

0  15 

T 

0.91 

29 

0  11 

1  18 

T 

6  03 

0.06 

T 

0.23 

30 

0  69 

0.23 

0  06 

T 

0.17 

31 

0.12 

0  21 

0  03 

Sums.  .  .  . 

2.77 

4.87 

1.98 

6.80 

6.81 

5.18 

2.20 

1.41 

1.64 

4.65 

2.04 

2.51 

1894. 


T 

0.02 

0.57 

2 

0  09 

0  11 

T 

0.92 

0  33 

3  
4  
5  
6  

"6."  68* 
0.09 

0.03 

"6!o6' 

'  '6.'  26" 

0  22 

"o.'ii" 

'6.'  04 

"6!  16* 
"o'eo' 

0  28 

"6."  09* 

"6."  62' 

T. 
T 

T. 

0.06 

0.34 

"'T'." 

0.03 

0.32 

"oiis* 

0.02 
0  10 

8 

0  07 

0  02 

0.44 

0-12 

g 

T 

0.11 

0.88 

10 

0  93 

0  45 

0.62 

11 

0.12 

0  05 

0.08 

0.50 

12 

T 

0.74 

0.16 

0.32 

13 

1  33 

0.23 

0.05 

14 

T 

T 

0.05 

0.09 

0.03 

0.02 

15 

T 

T 

0.02 

16 

0  59 

0  12 

0  26 

1  33 

0  70 

T. 

0  31 

0.01 

0.03 

18 

0  01 

1  03 

0  14 

T 

T 

19 

0-11 

0  69 

0  04 

0  12 

0.05 

20 

* 

0  06 

0  45 

0  42 

0  01 

21 

0  31 

T 

0  03 

0.35 

22 

0  04 

0.08 

T. 

0  98 

T 

0.08 

T. 

24 

0  33 

0  14 

0.12 

T 

T 

0  23 

0.31 

26  

27 

0.20 

0  04 

0  20 

0.75 
0-74 

T. 

0.72 

0.19 

0.03 
0.06 

28  
29  

0.05 

0.34 

0.16 

T. 
0.04 







T. 
"6.22" 

0.04 

0  19 

T. 

Sums  

2.33 

3.79 

2.57 

1.67 

3.90 

2.05 

0.42 

2.63 

1.53 

0.90 

1.81 

3.19 
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DAYTON,  OHIO— Continued. 
1895. 


Doa,y 

month. 

anuary. 

'ebruary. 

1 

t 

j 

<D 

a 

j*> 

E 

i 

0 

eptember. 

1 

November. 

1 

S 

t-5 

" 

0  46 

0  10 

0.29 

g 

T 

0  01 

0.18 

0  52 

0  08 

0  01 

0.10 

0.01 

0  01 

0  03 

0  09 

0.02 

g 

0  01 

1  30 

0.01 

T 

0  02 

17 

0.34 
1  35 

0.01 
0  05 

0.04 
0  09 

0.14 

0.01 
T 



6!o2 

6.16 



T. 

g 

0  08 

0  03 

0  12 

0.75 

0  01 

0.04 

0.44 

9  

0.11 

0.17 

T. 

2-01 

T. 

0  10 

H 

0  42 

0  39 

12 

0  06 

0  10 

0  11 

0.19 

0.58 

0.08 

10 

0  03 

0  09 

0  51 



.... 

14 

0  33 

T 

0.17 

0.18 

0  45 

T 

15 

0  01 

0.08 

0  01 

0.05 

0.08 

16 

0  44 

0-03 

0.01 

0.09 

17 

0  02 

T 

0.50 

0  04 

T 

0  01 

T 

0  02 

T. 

20 

T 

0  28 

0  04 

21 

0  04 

T 

T 

1  47 

T 

0.66 

22 

0  12 

T. 

0  07 

0  09 

0.03 

23  

T. 

0.03 

T. 

0.37 

24 

0  12 

0  28 

T 

1.01 

0  12 

25 

0.03 

0.10 

T 

0.08 

0  33 

0.03 

26 

0  21 

T 

T 

0.06 

1  37 

1.00 

27  
28  

0.39 

"6.63 



0.06 



"6.*  18 

0.06 

"6."  62' 

0-02 

0.34 

0.13 

30  

0.04 

T. 

1.26 

0.12 

0.16 

31 

0.25 

0.18 

Sums.... 

4.08 

0.18 

1.35 

1.80 

1.51 

3.43 

0.74 

2.25 

0.66 

0.80 

5.93 

3.16 

DECATUR,  ALA. 
1893. 


1  

0.68 

1.96 

0.04 

0.18 

0.01 

* 

1.81 

0.12 



4!!!!"'.""! 



0.30 
"6.03 

0.33 
0.50 

0.11 
0.35 

1.33 

0.06 
0.82 

0.34 

'  '6.'  52* 



0.31 





0.33 

1.91 

0.06 

0.22 

0.11 

0  02 

0.46 

0.80 

g 

0  05 

0  34 

0.49 

0-09 

0  73 

0  45 

0.50 

0.81 

1.02 

0.47 

0.38 

12  
13  

0.29 

'6*44* 

T. 

0.24 
3  74 







0.09 
0.15 

0.04 
1.11 

'6.'  74' 





1  33 

0.04 

0.26 

•IK 

0  59 

1  05 

0  08 

0.26 

16 

0.35 

0.24 

17  

0.98 

0.11 

0.13 

0.48 

T. 

0.34 

0.11 

0  59 

0.64 

0.15 

0.47 

0.01 

21 

0  31 

0  54 

0  42 

0.12 

23 

0  14 

0  32 

1.20 

OK 

0  20 

0.27 

0  94 

0  11 

0  10 

T 

27  
28  

29 



0.45 
0.11 



0.60 
0  05* 

0.90 
0.53 
2.00 

"o.'ii" 

T. 

0.58 
T. 



30 

1.85 

Sums  

2.49 

5.87 

3.26 

8.41 

8.16 

5.13 

3.68 

1.84 

4.61 

1.12 

1.39 

* 

*No  record  for  December. 
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DEOATUR,  All  A..— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

anuary. 

"ebruary. 

ten 

I 

£ 

o> 
a 

i 

eptember. 

1 
o 

1 

1 

1 

)ecember. 

>-i 

1 

* 

* 

* 

* 

0.42 

2          

0-04 

T 

0.10 

T 

0  38 

3 

0.18 

1.19 

0.40 

4  

0.01 

0.02 

5 

0-13 

6 

0  08 

1  18 

7               .... 

0  01 

T 

8 

0.58 

0.27 

9      

0.36 

0  30 

T 

10 

0  55 

T 

0  14 

1  54 

11     

0  24 

0  49 

12 

1.85 

0  06 

13  

1  09 

0.11 

14 

0.13 

T 

15 

* 

0  06 

0  27 

T 

16  
17  
18  



....... 



....... 

0.01 
0.26 

0.05 
0.12 
0  39 

0.06 
0.23 
0.16 

0.26 
0.04 

"6.'  55' 

T. 

19 

0  18 

0  06 

0  07 

20  

0.12 

21 

0.48 

0  68 

0  06 

0.19 

23 

0.51 

0  08 

24 

0  09 

0  28 

25     . 

0  04 

0  32 

0  07 

0.38 

26  

0  04 

0.02 

0.57 

27  

0.02 

T 

28  

0.22 

0.05 

T. 

29  

0  49 

0.45 

30 

0  22 

0  16 

0  18 

0.30 

31  

Sums.... 

* 

* 

* 

* 

1.74 

1.53 

4.13 

5.13 

2.08 

1.14 

0.70 

4.01 

*No  record  from  January  1  to  April  15,  inclusive. 
1895. 


2  

6*12 

6*40 

0.72 
0  68 

0.13 
T 





0.23 
0.85 



....... 



6.82 

3  

T 

0  01 

0.56 

0.25 

4  

0.02 

0.12 

5  

0  08 

0.15 

1  15 

0  29 

T 

6  
7  

0.12 
1  40 

0.40 
T 

6i54 

0  86° 

1.78 
0  44 

0.27 
2  29 

0.23 
0  10 





9.!!!!..!!!!! 

0.89 
0.38 

T. 

2.31 
0  11 

0.85 

0.37 
0.11 



0.21 



0.22 
0  27 

10  

0.09 

0.62 

0.70 

11  

12  

13 

'"T." 

0.45 
0.05 
T 

0.13 
0.51 

1  74 

"0*04 

0.13 
ip" 

6.'  15* 

6°28' 

0.02 

0.92 



"T." 

14  

0.26 

0.02 

0.03 

15  

0.49 

T 

0  35 

0  02 

16 

0  72 

0  10 

0  36 

0  29 

0  06 

0  69 

0  06 

0  04 

17  

0  09 

0.01 

0.02 

0  69 

2  46 

0.02 

18 

T 

0  10 

0.02 



19  

0.11 

0.53 

0.06 

20  

1.54 

1  62 

0  08 

T 

0  94 

0  07 

0  83 

21 

0  16 

0.13 

0  03 

0  33 

22  

T 

23  

24  

T. 

0  74 

0  16 

25  

0-83 

0  17 

0  16 

0  14 

0  13 

0  05 

0  22 

26  

0.36 

1  20 

0.08 

0.23 

0  50 

3  33 

27  

T 

0  14 

0-05 

28  

0.79 

T 

0.05 

29  

0  02 

30  
81  





6.'05' 

0.04 

0.26 

0.06 

0.54 



1.35' 



0.38 
0  15 

Sums  

7.61 

1.51 

7.66 

2.21 

7.58 

1.78 

6.99 

3.60 

3.94 

1.61 

1.81 

6.27 

.DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


DELHI,  LA. 
1893. 


Day 

of 
month. 

January. 

1 

,d 

p 

i 

1 

i 

"3 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

1  

1.65 



o.'io* 



1.25 
0.33 

0.10 

0.01 

0.16 



0.25 



6.45 

3 

6  15 

0  10 

0.95 

0.70 

T 

4      

0  05 

0.80 

0  05 

0.50 

0  90 

0.60 

0  01 

0  30 

0  15 

1.90 

0.50 

0.68 

0  10 

0  05 

6.70 

1.35 

T 

0.01 

6.20 

0.14 

T 

10 

0  01 

0  08 

0  01 

T 

0  10 

12 

T 

0  05 

0  15 

0  05 

0  45 

0.60 

14 

2  00 

T 

0  30 

15  

0.25 

0.25 

0  53 

0.50 

T 

0.60 

0  20 

0  30 

6  18 

17  

0.50 

0.75 

0  32 

0.55 

0  60 

0-38 

0  01 

T 

19  

0.90 

0  05 

0.60 

0.15 

90 

0  05 

0  g3 

0.02 

22    !"".'!*.*.*.* 



0.70 

0.35 



0.80 
0  19 

0.35 







1.30 



23  

24  

1.30 

25 

T 

0.90 

1  20 

26  

0  95 

0.70 

T. 

27      

0  05 

0.20 

0  05 

0.80 

1  60 

28  
29    

0.55 

0.01 

T. 
1  00 

0.90 
0  03 

'6*20 

0.30 
0.20 





6  12 

30 

0  45 

1  20 

Sums  — 

4.00 

2.76 

4.26 

3.43 

6.86 

4.65 

1.90 

3.99 

2.15 

1.55 

5.43 

4.07 

1894. 


2!!!!!!!!!!!! 

3  



0.06 
0.10 
0.08 

::::::: 

"6*26' 

"o.'eo' 

0.40 

0.11 

"6.*40' 

0.80 

"6*42 

"6*70' 
0  10 

'6*26 

0.15 

6  04 

2.00 

5  

0.70 

0.10 

6  

0  06 

1.60 

6  40 

0.50 

T 

7  

0.04 

0.09 

T. 

0.10 

T 

T 

1  70 

0.33 

9  
10  

0.53 
0.30 

0.30 

"6*25 

"i*30 



'6.30 

0.10 
0.20 

0.05 





"i.*87 

11  

0  10 

0-12 

0  05 

0  10 

0.05 

1-70 

0  67 

1° 

0.75 

0  85 

* 

.  .. 

0  04 

0  33 

13  
14  

6.70 

"6.62 



0.20 
T. 





0.30 

0.20 

0.08 



15  

2  10 

0  38 

2  05 

0.70 

16 

0  40 

T 

0  10 

0  80 

0.01 

17  

0  80 

T 

T 

0  18 

18  

0  25 

0  05 

1  00 

0.40 

0  64 

19  

0.03 

1.70 

0.15 

20  
21  
22  

T. 

0.70 

"6."  05 
0  03 

1.80 
'"ff" 



0.18 
0.07 

0.35 
0.70 

"i.'oo' 







..!!... 

23 

0.15 

1.85 

0  70 

0  10 

0  66 

24  
25  

1.25 

0.20 
0  18 

'o.'eo* 

1.60 
0.90 

0.90 
0  20 

0.04 
T 



0.20 
0  50 





26  

1  00 

0.45 

27  

0.10 

28 

0  12 

0  29 

29  

0.65 

0.05 

30  .. 

0.40 

0  42 

o.r-o 

31 

0  20 

Sums  — 

6.48 

2.92 

8.93 

9.55 

3.00 

1.72 

4-21 

5.08 

3.01 

0.91 

2.34 

6.42 
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DELHI,  LA.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

I 

<p 

a 

jA 

"3 
>-» 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.30 

0.18 

0.40 

0.50 

0  35 

0.60 

0.09 

* 

2 

0  34 

0.50 

2.06 

0  77 

3  

T. 

0.08 

0.26 

0.02 

1.50 

5        

0.04 

0  10 

T 

0  05 

6  

0.41 

0.70 

1.10 

0  40 

0  02 

1  05 

8  

0.18 

4.00 

0.52 

0  80 

6.12 

10  



0.10 
0.40 

"o.'go 



T. 

0.40 

6.70 







0.55 



0  05 

0.30 

13 

0  05 

0  10 

T 

0.65 

0  40 

15 

1  07 

0.40 

0.05 

0.07 

T 

0  20 

T 

17 

0.10 

1  00 

1  32 

18  

0  03 

0.89 

0.11 

19        

0  10 

T 

20  

1.00 

0.78 

1.00 

0.41 

21     

0  30 

0  02 

0  55 

0  93 

2.04 

°2 

0.15 

0  91 

T 

24 

0-40 

0  10 

0  02 

T 

0  24 

0  19 

25  

0.80 

0.05 

0  29 

1.96 

26  

T. 

0.05 

0.24 

27  

28 

0.02 
0  40 





0.40 



0.75 





0.58 





29  

0  05 

0  14 

30     

0  90 

0  12 

0  18 

1  00 

31  

0.10 

0.50 

Sums.  .  .  • 

4.06 

1.70 

4.93 

2.00 

3.95 

11.07 

5.78 

6.72 

0.09 

3.13 

3.22 

* 

.*No  record  for  December. 

DEMOPOLIS,  ALA. 

1893. 


1  

0.10 

2  

2.05 

0.10 

3  
4  





T. 

1.40 



2.95 

"6*15 

0.30 





0.50 



0.45 

5    

0  70 

0  30 

6 

0.20 

0  45 

1  27 

0.20 

0.40 

8  

T. 

1.04 

0.60 

1  47 

1.60 

6.50 

0.21 

0  80 

2.70 

1  00 

14  
15  
16  
17               .... 

il 

"6."  95' 

2.50 
0.25 

"O.'GO" 

0.10 

"o.tt 
0.40 

0.55 

"o.'si* 

0.36 
0.35 
0.14 



0.25 

"*6."56 

18  t  

0.20 

0.15 

0.15 

T 

0  15 

0.32 

20 

0.90 

21  





0.17 



0.85 

0.13 







0.30 



1  60 

1.50 

2  50 

0  33 

Sums.  ..  . 

1.00 

7.05 

4.37 

1.20 

9.71 

3.05 

2.73 

4.46 

3.84 

0.50 

3.00 

3.85 
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DEMOPOLIS,  ALA.— Continued. 
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Day 
of 
month. 

£ 

a 

m 
*-a 

ft 
fi 

j 

i 

£ 

•> 
a 

5 

tit 

g 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

2  

0.90 

1.07 

3  

0  25 

0  05 

4  

2.35 

0.12 

0  36 

5  

0  35 

0  05 

6  

0.10 

7  

1.10 

0  50 

8  

9  

10  

0.50 

0.55 

1.28 

0.25 

0.25 

1  90 

11  

0.45 

1.50 

0  13 

12  

1.00 

0  10 

0  98 

13... 

0  15 

2  00 

0  15 

14  

0  15 

15... 

0.60 

16  

0.82 

17... 

0  10 

0  11 

18  

19  

0.36 

20... 

0.40 

0  95 

21  

0.70 

1.25 

0.15 

T 

22... 

23  
24... 



0.32 
0.90 

0.70 







1.35 

1.05 





0.06 
0  40 



25  

0.80 

0.65 

26... 

0  65 

27  

28... 

0  20 

0.55 

29  

30... 

31  

0  90 

Sums  — 

8.80 

7.72 

4.28 

3.30 

1.30 

* 

2.75 

4.22 

1.05 

0.25 

1.01 

5.18 

*  No  record  for  June. 


1895. 


1  

0.89 

2  

0.90 

1.95 

0  66 

0.06 

0.06 

0  35 

3  

0.47 

4  

0.02 

0.29 

5  

0.20 

0.12 

0.39 

6  

0.12 

0.12 

1  65 

7  
8  

0.20 
3.27 

0.20 



1.50 

0.42 
0.55 



i*66 





9   

0  28 

0  28 

0.17 

10  

0.17 

0.10 

11   

0.67 

0.75 

0.24 

12  

0.17 

1.45 

0.10 

13   

0.40 

14  

1.68 

0.12 

0.70 

0  72 

16  

0.98 

0.32 

0  51 

1.28 

0  28 

18  

0.07 

0.22 

0.04 

19  

0.02 

0.30 

0  62 

21  

1.09 

0.45 

22 

0  22 

0  73 

0-52 

23  

olo6 

0.77 

24  

0.92 

25  

0.01 

26  

1  21 

0  25 

0.55 

0  40 

2.00 

27  

0.53 

0.05 

1.35 

28  

0  47 

29  

0.52 

30  

0.80 

31  

0  45 

0.68 

Sums  — 

7.34 

2.19 

6.17 

3.52 

3.53 

5.87 

4.17 

4.30 

0.39 

1.78 

0.68 

3.32 
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DBS  MOINES,  IOWA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

t 

i 

1 

3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

T 

T. 

0.04 

0.02 

T 

2   

0.12 

T 

T 

0  64 

3  

0.09 

T 

6  06 

4  
5  



T. 

...... 

0.15 
0  20 

0.40 

0.78 
T 









T. 

G....  ........ 

T 

0.16 

1.15 

0  12 

0  06 

7  

0.01 

T 

T. 

T 

0  02 

T. 

T. 

0.49 

0.23 

0.21 

T. 

9  
10  

T. 
0.01 

0.06 
0-02 

0.05 
T 



T. 
T 

0.03 
0  92 

"6.62 







0.05 
0  06 

11   

0  03 

T 

T 

0  31 

0-96 

1.81 

0  01 

T 

T 

12  
13  

T. 

T. 

"*T 

T. 

*"rp* 

0.09 
0  02 



0.04 

0.18 

'"rp" 

14  

0  17 

0.21 

0.01 

T 

0.14 

0  03 

0  03 

T 

0.01 

15  

0  14 

0.04 

0.19 

0  13 

16  
17  

T. 

66^ 

0.15 
T 

0.02 
0.04 



0.28 

0.64 

0.49 







0.07 
T 

18 

T 

T 

0  18 

0  01 

T 

19  

T 

0.56 

T 

T 

T 

20  

T. 

0.14 

1.41 

0  19 

21  

T 

0.01 

T 

0  01 

0  08 

0  15 

T 

0  38 

22  

0  15 

T 

0  25 

0.20 

0  01 

23 

0  16 

0  01 

0  58 

0  11 

T 

T 

24  

T 

T 

T 

0.38 

0.02 

T 

T 

0  18 

25  

T. 

T. 

T. 

0.04 

0  01 

0.01 

0  02 

26  
27  

T. 
0.08 

0.09 
0.49 

0.31 

0.20 
T. 



...... 





0.03 
0  02 

0.15 
T 

6.  05 

28  

0  08 

0.10 

0  40 

0.30 

0.58 

T 

0  01 

29  
30  

0.06 
0.02 



0.08 
1.91 

"6*01 

T. 

0.14 

...... 



1.11 
0  02 



T. 

0  80 

T. 
T 

31  

0.01 

0.31 

Sums.... 

0.56 

1.28 

1.15 

5.61 

2.84 

4.69 

3.55 

1.60 

1.33 

0.22 

1.51 

1.30 

1894. 


1  

0.17 

T 

0.23 

0-10 

0  21 

2  

T. 

0  48 

0  22 

3  

0  01 

0.02 

0.04 

0  01 

0  53 

T 

4 

T 

0  38 

0  02 

T 

T 

5  

0  16 

T 

0.21 

T 

6 

0  06 

0.03 

6  36 

T 

T 

7  

T. 

0  06 

0  49 

0  04 

0.06 

T 

8      .... 

0  01 

T 

0.01 

9  

T. 

0.37 

T. 

0.57 

0.01 

0.01 

10      

T 

T 

T 

0  56 

T 

T 

0.01 

T 

T 

11 

T 

0.07 

T 

T 

0  65 

0  °9 

12  

0.70 

T 

T 

T 

13 

T 

0.01 

T 

0  56 

0  07 

14  

T. 

0.01 

0.34 

0.02 

T. 

0  26 

0.13 

15    .... 

T. 

T. 

0.01 

T 

0  30 

T 

0.18 

0  36 

16 

0  01 

0  01 

T 

0  23 

17  





0.25 

0.08 
0.13 

6*12 

0.09 



T. 

T. 

*6*6i 

T. 

19  

0.01 

T. 

T. 

0.06 

0  05 

0.15 

T 

0  31 

T 

20  

21 

0.45 

0.24 

0.22 
0  11 

0.02 
T 



T. 
0.21 

0.09 

0.42 

1.89 
0.71 

0.30 
0  20 



22  

23 

T. 

0  52 

T. 

T. 
T 

0.21 
T 

0  6l 

...^... 



0.08 





0  01 

0.74 

T 

T 

25 

T 

0.07 

0.06 

0  02 

27  

0  04 

T. 

T 

0  04 

T 

0.31 

0.02 

T 

0  14 

29.... 
30 

T. 



0.74 
0-02 

"*T*' 

"6*16* 

T. 



0.06 

0.04 
3  31 

0.49 
0.04 

"rp  " 

81  

T. 

6  04 

T. 

Sums  — 

1.09 

1.39 

1.78 

1.70 

1.41 

1.67 

0.29 

1.89 

4.46 

2.24 

0.99 

1.15 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

3 

£ 

1 

'| 

5 

September. 

October. 

1 

December. 

T 

T 

0  32 

0  12 

0  03 

0.02 

0  42 

0.40 

0.01 

T 

0  09 

0.01 

0.02 

0.08 

0.01 



0.01 

0.04 

0.03 

0.46 

0.01 

0.02 

T. 

0.02 

T 

0  02 

T 

T 

0  01 

0  16 

0  85 

0  02 

0  69 

0  11 

0  09 

T 

•  ...... 

0  01 

0.03 

0  29 

0  46 

T 

0  01 

0.01 

T 

0  01 

2  11 

T. 

T 

T 

0  02 

T 

0  08 

0.45 

0  07 

0  01 

T. 

T. 

0.09 

0.02 

0.17 

T. 

T 

T 

T. 

0.06 

T. 

Ill 

0.01 

0  02 

0.02 

0.18 

0.22 

0.11 

14  

0.04 

T. 

0  07 

"i'is" 

T. 

0  04 

0.33 

0.19 
0  32 

0.08 

i  52 

0.01 

0.03 



T 

0.01 

T. 

0.32 

0.01 

17 

T 

0.01 

T 

0.57 

T 

0  44 

IS 

0  04 

0.04 

0.01 

T 

0.01 

0.02 

T 

T 

0  02 

T 

0.01 

0  08 

21 

0  12 

T 

0  02 

0.01 

0  44 

T 

0  38 

2.19 

T. 

T 

T 

T 

0  96 

OK 

0  92 

0-50 

0.02 

0  11 

0  32 

26 

0  08 

0  10 

0.03 

0  23 

0.03 

0.12 

0.20 

0  08 

0  10 

1.11 

90 

T 

0.72 

1  93 

T 

T 

30 

T 

0.26 

1.12 

T 

qi 

T 

0  04 

0-37 

0  04 

T 

Sums.... 

1.30 

0.60 

0.50 

3.41 

2.86 

5.26 

3.10 

3.57 

3.20 

0.29 

0.85 

1.86 

DODGE  CITY,  KANS. 
1893. 


0.02 

T. 

2  
3  



0.01 





T. 
0.04 

T. 

6  6i 

0.13 
0.01 

0.15 
0.04 



0.25 



T. 

0.04 

T. 

T 

0.02 

0.09 

7  

T. 

T. 

0.08 

0.10 

T. 

T. 

T 

g 

T 

0  01 

T 

0.15 

T. 

0.01 

11  
12  





T. 

T. 

0.04 

6!6i 



T. 

0.04 



0  06 

T 

0  05 

14  

0.84 

6.09 

0  04 

0  59 

T 

16 

T 

0.05 

T 

17  

T 

T. 

0  01 

0  18 

T 

18 

0  02 

0  01 

19  

T. 

0.86 

20      .... 

T 

0  31 

21 

2  05 

T 

0  03 

2-3  
23  





0.15 



0.01 
T. 

"6  02 



0.04 



24  

0  45 

T 

0.04 

25      .... 

T 

T 

0.12 

26  

0-02 

0  01 

0  04 

0  44 

0.21 

0.01 

T 

27  ..    .... 

T 

T 

0  12 

0.02 

0  02 

0  07 

T 

0  06 

28 

0  02 

1-34 

29  
30  







0.03 
T. 

0.01 

'"T." 

0.07 

0.36 





31  

T 

Sums  — 

0.02 

0.34 

T. 

0.04 

1.31 

0.76 

3.32 

1.82 

1.74 

0.25 

0.42 

0.10 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

t 

1 

§ 

3 

i 

August. 

September. 

1' 

November. 

December. 

1  

T 

0.02 

T 

0.22 

0  02 

3  

T. 

0.32 

0  15 

T 

0.24 

0  01 

0  02 

T 

5  

0.12 

0.82 

0.28 

6  

T. 

0-14 

0  12 

0.01 

T 

0.09 

8  

0.04 

0  03 

9  

0.01 

T. 

1.09 

10 

0  03 

0  26 

0-06 

0  09 

0  24 

0.56 

0  08 

12.  

0.05 

T. 

13  

1  65 

14  



0.19 

0.01 

15  

T 

T 

T 

0  08 

16  

T 

T 

0  01 

0  01 

T 

18  

T 

19 

T 

T 

T 

0.98 

20  

0.04 

0.02 

0  08 

T 

0  06 

21.....  

0.02 

0.93 

22  

0.02 

T. 

1  57 

23  

T 

T 

0.01 

T 

24  



T 

T. 

T 

0.05 

25  

T. 

0.04 

0  21 

26 

0.10 

T 

0  01 

27  

. 

28  

'.'.'.'.'.'.. 

0.05 

0.12 

T 

29  

T 

0  32 

0.02 

30  

T 

0  02 

T 

T 

T 

31  

T 

0  04 

0  80 

Sums  — 

0.04 

1.03 

0.40 

1.88 

0.95 

2.80 

2.05 

0.15 

2.03 

0.62 

0.03 

0.62 

1895. 


2 

0.04 

0.01 



0.03 

0.18 

2.48 

T. 
T 

0.16 
0.04 







"6.  09 

3 

0.01 

T 

0  02 

0.46 

0.46 

T 

0.01 

0  02 

0.80 

0.28 

5  

T 

0.02 

T 

T 

0  06 

(| 

T 

0  70 

0  19 

T 

T 

0  06 

T 

T 

8 

T 

9  

0.05 

0.01 

10  

0  04 

T. 

0.02 

0.41 

0.45 

11 

0  02 

' 

0  44 

12  
13  

T. 

T. 
T. 
0.02 

"o.'i^' 

0.03 



!!!!!!! 

0.79 
0.02 
T. 

*"T." 







0.13 
0.13 

...'.... 

0  30 

T 

T 

T 

16  

T 

T 

T 

19  

1.14 

T. 

0.13 

0  01 

0  15 

21  
22  

0.03 





T. 

T. 

0.10 

0.65 
1.20 



T. 
0.06 

"*T." 

6.02 

6.  6i 

23 

0.01 

0.10 

1  33 

T 

0.02 

24  

0.50 

0.05 

0.04 

0  02 

25  

26 

0.08 
T 

0.04 
2  08 





0.06 

0.04 

T. 





T. 

0.08 

°7 

T 

6.02 

28 

0  78 

T 

29 

0-01 

0.05 

T 

30 

0  01 

0  12 

0  70 

T 

T 

0.52 

31 

0.01 

0  92 

0.04 

Sums  

0.58 

2.26 

1.31 

0.91 

0.97 

5.32 

4.84 

2.42 

0.06 

1.09 

0.34 

0.21 
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DUBLIN,   O-A. 
1894. 


month. 

. 
January. 

February. 

1 

i 

i 

9 

1 

jaj 
•-3 

1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.23 

0.78 

T 

2 

0  01 

0  15 

0  72 

1.60 

0.16 

0.11 

1.70 

5 

0  41 

T. 

0.93 

0.62 

0.12 

T. 

7 

0.20 

8  
9  

0.18 

"6*13" 

0.80 
0.16 



0.31 



"2.  GO' 

1  77 

T. 



3.15 
0.16 



'6'  30 

0  47 

T 

1  85 

0.45 

0.13 

0  69 

15 

1  76 

0.16 

1.71 

16 

0  04 

0.23 

17  

0.12 

0.40 

T. 

0.35 

18  

0.12 

0.18 

0.14 

6.70 

1.64 

0.26 

19 

0  31 

1  18 

T 

20  .. 

0.51 

21 

22  

0.30 

0.18 

0.64 

6.45 

23  
24  



6*66 





0.10 



0.30 
0.22 

0.14 
0.57 





0.16 



25  .. 

0.65 

6  55 

0  12 

1.52 

0  74 

26  

0.08 

0.82 

0.29 

0.12 

0.11 

. 

27 

0.32 

T. 

1.20 

28 

T 

T 

29  

0  38 

0-76 

0.27 

T 

0  39 

0.60 

0  73 

0.20 

31  

T. 

Sums.... 

0.78 

7.84 

3.91 

1.69 

1.45 

2.15 

10.13 

7.74 

2.66 

4.24 

2.40 

2.49 

1895. 


1  

2   

"6*48 

0.78 

0.44 
0  14 

0.32 
0.46 





"6*65 



0.35 
T 



* 

* 

3  

2.26 

T 

0  26 

5  

0.11 

6  

7 



0.20 

0.41 
1  05 

"6*81 

•••»•' 

0.30 

"  1*68 

0.31 









9  "*  ".  ... 

0.64 
2  60 



*"ip" 



0.85 



0.15 





10  

0.26 

0  45 

11   

0.93 

1  30 

T 

T 

12 

1  35 

0  44 

T 

13   

0  25 

6  20 

0  93 

14 

0.11 

1  91 

1  74 

0  10 

0  35 

0  40 

T 

16 

0  16 

T 

1.41 

T 

0.19 

0.13 

0  70 

17  

0.30 

0  18 

0  30 

0  45 

18 

0  51 

T 

19  

0.35 

0.32 

0  63 

T 

T 

21  

T. 

0.94 

T 

.22   

T 

T 

T 

24  

0  10 

25 

2  85 

T 

0.64 

2  30 

0.36 

26  

0  41 

0  68 

0  10 

27  ... 

T 

28  

0.82 

T. 

T. 

29  

1  18 

30 

0.52 

0.67 

Sums.... 

9.60 

3.54 

7.48 

3.71 

1.75 

3.87 

7.13 

5.42 

0.97 

0.42 

* 

* 

*  No  record  for  November  and  December. 
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Day 

of 
month. 

January. 

tit 

b 

fi 
I 

March. 

I 

I 

d 

0 

£, 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.54 

0.18 

0  50 

0.09 

0.03 

2  

0.40 

0.45 

0  21 

0  02 

3  
4  
5  

0.35 
0.08 

0.70 
0.03 

0.28 
"6*04 

"6.'23' 

0.09 
0.34 
0.04 

"6*28 

0.05 

'.'.'.'.'.'.'. 



"6."  66 

0.11 
0.14 

0.80 

6  

0  56 

0-09 

0  35 

0  69 

0  65 

0  60 

0.22 

1  18 

0.45 

0  24 

0  34 

0.39 

0  03 

8  

0.12 

'6*19 

****** 

9  

0.04 

0  22 

0  36 

10  

0.19 

1  62 

0.05 

0  24 

11 

0  14 

12  

0.07 

0  48 

6.30 

13  

0.21 

0.05 

0.03 

0.12 

0  39 

0.04 

14  

0.09 

0.58 

0  20 

0  96 

0  69 

0  18 

0.38 

15  

0.05 

0  42 

0.15 

0-03 

0  24 

0  38 

1  10 

16  

0.06 

0  54 

0.57 

0.04 
1.09 



0.26 
0  66 

"6*63 

0.09 



0.12 
0  21 

18  
19  

0.04 

6  10 





0.09 



0.11 

0.08 
0.18 

*6*08 



0.15 
0  04 

0.03 
0  15 

20 

0  10 

0  09 

0  07 

0  50 

0  46 

0  08 

21  

22 

"6  21 

0.32 
0  06 

0.78 
0  14 

0.21 

0.11 
1  46 









0.09 

23  
24  



"6."  17 

0.68 

0.09 
0.03 

"6.34 

0.36 

0.13 

6.32 

"6*53 

6  03 



'6*18 

25  

0  05 

0.05 

0  09 

0  18 

0.16 

0-75 

0.13 

26  

0  35 

0  06 

0.02 

0  79 

0  15 

0.52 

27  

0.33 

0.25 

0  11 

0  10 

0  11 

28  
29  



0.15 



0.13 

"6*46 

0.04 
1  65 



0.24 
0-05 

1.18 
0-04 

0.09 
0  42 

30  

0.60 

0  12 

0  44 

0.08 

31 

0  13 

0  14 

Sums  

3.17 

7.50 

2.70 

4.34 

4.66 

4.10 

3.90 

3.73 

2.61 

2.33 

2.60 

8.47 

1894. 


1  

0.19 

0.10 

2 

0  03 

0  10 

0.91 

0  15 

0  03 

0  22 

0.51 

0  69 

4  
5  

7.  """''!'! 

9....!..!'..! 
10  

11 

0.05 
0.44 
0.05 

0.09 

"6*69' 
0.62 

"6*19' 

0.06 
0.27 
0.11 
0.12 
0.57 

"O.M 
0  72 

"o.'gi' 
"o.'si 

0.15 

"o.'io' 

0.12 

"o.'ii 

"6.'62' 

"6*67 
'6.'  07 

1.15 
1.27 
0.05 
0.70 

0.20 
0.07 
0.10 

"6.*  02 
0.14 
0.18 

"6'22' 
0.57 

"6*31  ' 
0.06 

'"6.*  19 
0.12 

6  18 

12 

0  17 

0  06 

0.02 

0.24 

0.06 

0  12 

13  

0  82 

0.03 

0.28 

0.04 

0  38 

14 

0  05 

0  04 

0  33 

0  14 

15  

16 

6  21 

0.26 
0  09 

0.52 



0.05 





0.60 
0.18 

0.11 
0.01 



17  

18 





0.44 
0  09 

1.95 





0.01 
0  03 

0.11 

0.12 

1.17 

20  

0.92 

2.78 

0  09 

0.10 

2.16 

21 

0  58 

0.56 

0  72 

0  23 

0.07 

22  
23  
24  
25  
26  
27 

"6.'  98* 

....... 

"6."  23' 

0.19 
0.77 

'"rp  ' 

0.18 

0.05 
0.07 

"o.'is' 

0.23 
0  29 

0.01 

"o.'is 

0.24 
0  13 

0.03 
0.05 
0.47 
0.36 

"o.'os 

....... 
T. 

"o.'si 

0.05 

"o.'is" 

0.04 

"6."  14 
0.04 
0  76 

28 

0  08 

0  02 

0.08 

29 

0  29 

0  13 

0  09 

30 

0  90 

0.21 

31 

0  14 

0  48 

0  77 

Sums  — 

3.52 

2.47 

1.96 

3.79 

7.98 

3.41 

2.15 

0.74 

7.72 

2-74 

2.27 

3.22 
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DAILY   AND   MONTHLY    PRECIPITATION. 


DUBOIS,  P 'A.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

j 

| 

j*. 

3 

»-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  12 

0  09 

T 

0  22 

0  06 

0.75 

0  08 

0  30 

T 

0  58 

3 

6  05 

0  10 

0.15 

0  07 

0  12 

4   

0.07 

0  38 

0  01 

5  

T. 

0.12 

0.62 

6 

1  18 

0  10 

0.09 

0.09 

7 

0  72 

0  07 

0  21 

8  

0.18 

0.27 

0.18 

0  45 

0.66 

0  70 

0  11 

9  
10  

6.38 

0.17 

0.21 

1.70 
0.28 

0.46 







0.08 
0.32 

6.  6i 

0  02 

12 

0.32 

0  16 

0  21 

0  19 

T 

0.22 

0.06 

13 

0  15 

0.19 

0  95 

1  12 

0  03 

0.35 

0  34 

15  

0.05 

0.06 

0  14 

0.02 

0.04 

16   

0  17 

0.21 

0.05 

T 

0  07 

0.11 

6.04 

0  03 

0.57 

0.46 

0.06 

19 

0  16 

0  07 

0.18 

20  

0  22 

6.38 

21 

0  21 

T 

1.07 

0.02 

0  06 

22  

0.26 

0.10 

0.07 

0  47 

0  19 

0.07 

0.93 

23  

0.14 

0.06 

0  02 

0  29 

24  

0.21 

0  06 

0.87 

0.15 

25   

0.06 

0  83 

0.65 

0  17 

0  01 

26  

0.93 

0.82 

27  

0  05 

0.21 

1  66 

0  02 

6  27 

0  18 

1-14 

28     .  ... 

0  30 

0.02 

0  92 

0  10 

0  22 

29... 

0.09 

T. 

30      .  . 

0  03 

0.19 

31  

0.08 



0.02 







0.13 

0.08 





0-61 

Sums.... 

4.83 

1.58 

1.95 

4.41 

2.24 

5.24 

2.29 

2.54 

1.60 

0.76 

3.37 

3.73 

DUBUQUB,  IOWA. 
1893. 


1 

0  27 

0  37 

0.02 

0.01 

2  

0.20 

T 

0  14 

0.29 

0  01 

0.13 

4.'.'.'.'...'.'.'... 

0.01 
0.05 

T. 



0.02 
0.06 
0.40 

1.16 

"o.'oi 

..*."..'!! 

!.!!!.! 

...... 

6  

0.12 

0.23 

0.63 

6.56 

0.02 

0.08 

0  06 

0.12 

8 

1  04 

0.06 

0.70 

T 

10**"  ..  .. 

0.06 

0.18 
0  02 

0.05 



0.03 

2.84 

'6.19 

"6'io 







0.02 

0.28 

T. 

0.34 

0  52 

0.02 

0  02 

0.21 

12  
13  



0.86 

0.10 







0.12 

0.05 

0.06 

0  12 

0  10 

0  04 

0  04 

0.01 

•0.95 

T 

T 

0.57 

16  

0.02 

0  46 

0.07 

0.01 

18  

T. 

0  08 

0  10 

0  04 

0  21 

T 

20  
21  

0.16 

....... 

0.32 
6*83' 

1.56 
0.18 

0.96 
0.12 





0.06 
0.84 



'  "6."  30* 

23 

0-03 

0  14 

T 

0  05 

24  
25  

0.44 



0.08 
T. 

0.04 
0.04 









0.12 
T. 

26 

0  40 

0  26 

T 

0  48 

0.26 

27  

T 

0.41 

0  02 

0  04 

0.01 

0.12 

0  46 

28  

0.08 

0.20 

0.06 

0.88 

.... 

0.04 

29  

0.24 

0  02 

1.18 

0  46 

30  

0.22 

1.13 

0.48 

0.01 

81  

0.08 

0  52 



Sums  .... 

1.60 

1.30 

2.52 

4.32 

3.06 

5.49 

3.57 

0.58 

3.31 

1.66 

2.03 

1.33 
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DUBUQUE,  lOW A.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

1 

h* 

M 
1 

March. 

9 

ft* 

6 

•-3 

3 

1-3 

! 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  50 

2  

3   

0  05 

0.08 

4  

T. 

0.60 

0.05 

0.02 

0.80 

0  18 

6  
7  

0.05 



T. 



0.24 







0.30 



8  

T 

T 

9  

0  29 

0.01 

0.76 

0  45 

0  05 

10      .... 

0  02 

0  48 

0  15 

0  30 

0  02 

..  . 

T 

T 

11  

T 

******* 

T 

....... 

0.02 

12  

6.86 

0.02 

6.03 

13  

T. 

0.01 

T 

0  13 

14  
15  

0.01 

6.46 

0.01 



'6*09 



0.68 

0.36 
0.58 





*6*06 

16  

0.42 

0  26 

17 

0  01 

0  19 

T 

0  72 

6  34 

18  

0  46 

0  02 

19  

0  01 

0  03 

20  
21  
22  

0.62 

0.05 

0.20 
0.04 
0  01 

0.05 

"6.'  is" 

0.04 

"6*32' 

0.02 



6  06 

0.03 
0.41 





23  

0.28 

T 

0.26 

0.07 

24 

0.03 

0  01 

0  01 

25  

T 

0  02 

0.20 

0.13 

26  

T. 

0.03 

0.20 

27  

28  
29  

0.06 
0  07 



0.47 

0.02 
0.23 









T. 
0-12 

...£.. 



30  

0  84 

0  02 

T 

T 

31  

0  01 

0  00 

Sums.... 

1.11 

1.22 

3.06 

2.27 

1.75 

2.25 

0.02 

1.32 

2.96 

1.51 

1.53 

0.35 

1895. 


1  

0  20 

0.16 

0.30 

2  

T 

T 

3 

0  Ori 

0  14 

T 

T 

0  0° 

0  50 

0  14 

0  01 

6  

0.58 

T 

T 

0*08 

0.49 

0.61 

0.30 

8^'.!!! 



T. 
T 

0.22 
0.06 

0.01 





T. 

0.04 

0.40 



9  

T. 

11  

0  12 

T 

12  . 

T 

T 

0  11 

13 

0  24 

0.14 

0.02 

14.. 

0  01 

T 

0.85 

0.05 

15 

T 

0  06 

0  22 

0.17 

0  04 

16  

....... 





0.22 

0.10 

0.15 

17.. 

T 

T 

0  08 

T 

0.07 

0.52 

18  

0.02 

0.14 

T. 

19  

0.08 

0.87 
T 

0.30 
0.42 

21  

0.30 

0.01 

0.02 

0.10 

0.20 

22. 



0  30 

23 

T 

0  74 

0.01 

24... 

0.24 

T 

0.07 

1  01 

25 

0  70 

0  20 

0  20 

26  

0  40 

1.84 

0.10 

27.. 

0  06 

T 

0.48 

0  64 

28  

T 

0.10 

29  

0.06 

0.33 

30. 

0  62 

3i  

0  02 

Sums  .... 

1.43 

0.66 

0.99 

0.49 

2.63 

1.05 

3.00 

1.75 

2.06 

0.80 

2.12 

2.75 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


EAGLE  PASS,  TEX. 
1893. 


Dof 

month. 

January. 

February. 

March. 

I 

1 

0) 

| 

>. 

1 

ti 

S 

5 

September. 

iZ 
• 

.0 

November. 

December. 

6  24 

g 

0.03 

1  85 

0  45 

13 

0  24 

0  14 

15 

0.02 

0.10 

0.06 

0  01 

23 

24  

0.40 

0.01 

26      

1.80 

27    . 

0  01 

28 

29... 

30 

0  20 

31  

Sums.... 

0.97 

0.17 

0.24 

0.10 

1.49 

0.00 

0.20 

1.35 

1.41 

0.00 

0.06 

0.16 

1894. 


* 

0  30 

2  

0.03 

0  67 

0.27 

0.10 

0  20 

0  35 

9  

0.32 

3.45 

0.16 

0.04 

0  70 

14  

0.03 

1.78 

0.37 

0.05 

22  

23  

0  15 

25  

0.19 

1  10 

26  

27  

28  

29  

0  06 

30  

31  

0  21 

Sums  

0.40 

0.05 

* 

0.93 

5.96 

0.35 

0.15 

5.97 

6.14 

0.06 

0.00 

0.00 

'No  record  for  March. 
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EAGLE  PASS,  TEX..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

i 

£ 

I 

"3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  





2.00 



0.35 







'6*05* 





2  

q 









******* 

."...'. 

'.*.".. 









4.'!'.  

!"  



















'6'  17* 

!""* 

5  









"oils' 

.  .  .  .  .  '.  . 

.  .  !  .  .  . 

'o.'is' 









7"""  

I'.!..' 

"if." 









0.95 
0.30 







...... 

8  
9  

"".'.' 









'6*25' 

""'.. 





'i.'so' 



10  









....... 

****** 

, 



11  















".  "  '.!'.. 

'6.20 



12  

£".'..  



"0.40 













'."."."". 



14  











...... 





15  











****** 



"6"  05 

'..'.'.'.. 





16  
17  

...... 





'  

2.  95* 

"6*85 

"*."'. 

0.20 

"6*20 



;;;;;; 

'".'.''."' 

18  









••***** 





19  
20  







....... 

"..'..".. 

"i.*95 





".*.... 







21.  
22  



:::::: 



"6.'20' 

"i.'65* 



"..... 

:::::: 

"6*35 

'.*'.*'.. 

"6'28 

••••••• 

23  















****** 

... 

..'.'.'.. 





24  













...... 







25  













...... 

****** 

... 

'.'.'.'.'.'. 





26  
27  

'  '6.'20 

"i*75 

...... 





'""'. 

"3.65 







28  
29  
30  
31  

".'."' 

..!... 

"6."  15 

"6."  20 

'  '6.'  05 

'.'.'.'.'.'. 

"i.'si 

0.18 

"2.35 

'  '6.'  16 

::!::' 



Sums... 

0.20 

1.75 

2.55 

0.40 

4.80 

3.40 

0.00 

3.32 

5.95 

0.21 

2.15 

0.00 

EDDYVELLE,  KY. 
1893. 


OOQ 

1  

1.80 

T. 



T. 

2.24 

0.75 

.&> 

T. 

T. 

2  
3  

T. 
T. 

T. 
0.20 

"6*36' 

0.08 



'6!4i' 

"""'. 

::::: 

'.'.'.'.'.'. 

's.'oo' 

'6*23' 

1.10 

4  
5  
g  

0.05 
T. 
....... 

.".".". 

"6*66* 

'"if." 

0.36 

"6."  66* 

"6."  46' 

0.05 

'.'.!'.'.. 







0.02 



7  

*'6'i4' 

















****** 

****** 

8  
9  

"6*63' 
T. 

"6!  08* 

T. 

""if." 

0.55 



"o.'os' 

'."'." 

"6*48' 

OQQ 



"T." 

'  '6*37 
T. 

10  
11  
12  
13  

"6*14* 

0.62 
0.27 

"6*24 

0.24 

0.45 

"6'io' 

0.45 

"o'ss" 

0.36 

"6.'  15' 



0'.45 

.  OO 

0.94 
0.12 
0.12 

"o.'se" 

1.08 

:6:^: 

"o.'oa 

14  
15  
16  
17  
18  

1Q  

"'T.' 
"'i1'." 

0.20 

"6."  80* 
0.09 
1.95 
T. 

"6.*  08 
0.03 

1.48 
0.37 

"6*67* 

"6'46' 
0.04 

"6*21' 

0.10 

"i'os* 

0.16 

'"if." 

"T" 

'.'.'.!'.'.'. 

T. 

'"i.'os 

T. 

21*.'.'.'........ 



"6*46' 

"6"  12* 

0.30 
0.04 





"6'20 

"'''". 



''"'.''. 

"i.'si 

T. 

'.'.'.'.'.'.'. 

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

["o.'os 

T. 

"6!  26 
0.17 

T. 

"6."  6s' 

0.28 
!  0.26 
0.05 

"6'38 

"6."  is' 

"6."  81 
0.85 
0.44 

"6.*  03 
0.28 
|  0.08 

•"'.'.. 

o!io 

0.37 

"o.'es' 

0.04 
0.30 

"i.*64 

"I.'TO 
!"!!' 

"i.'oo" 

0.17 

"'6.'  64 

0.23 

30  
31  

.   T. 
.!  o.io 

:::::: 



T. 

"6!  18 



"6.*  45 

!'".*' 

'.".!'.'.'. 



""if." 

Sums... 

J  2.35 

5.04 

I  2.82 

5.32 

7.09 

2.46 

2.15 

1.36 

4.55 

5.34 

2.98 

2.90 

DM! 
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DAILY   AND    MONTHLY   PRECIPITATION. 


EDDYVTLLE,  KY.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

f 

I 

® 

1-3 

^ 

3 
*-» 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  24 

, 

0.52 

0  42 

0  28 

0.05 

3  



0.42 



6.75 

0.69 
0.30 







6.60 

0.40 

0.01 

5  

0.42 

T. 

T. 

T. 

0.98 

6  

1.80 

0.07 

0.40 

7 

0  03 

0  14 

T 

T 

0  04 

8... 

0  83 

T. 

0  21 

9 

10  





0.45 

0.11 
0.26 





T. 

T. 

0  30 





0.76 
T 

12  

T. 

13  

0  60 

0  35 

14  

0  48 

0.63 

T. 

15      

0.11 

0.02 

16  

0.67 

1.08 

0.81 

17     

0.26 

T 

0  04 

18 

0  23 

0  37 

0.11 

0  16 

0.02 

0  20 

19  .. 

0  10 

1.27 

0.78 

2  05 

0.06 

0.48 

20 

0.95 

0  39 

0.21 

0.45 

21... 

T. 

0  91 

T 

0.08 

0  28 

0  19 

0  04 

T. 

22 

T. 

0.40 

T 

0  31 

00 

OKA 

0  05 

0  49 

24    . 

0  40 

T. 

0  45 

25  

0.03 



0  04 

0.34 

26... 

0.40 

T 

0  21 

0  07 

0.05 

27 

0.04 

0  26 

T 

1  00 

28  

T 

29 

0  40 

0  58 

T 

T 

0.20 

30... 

T. 

31  

Sums.... 

2.88 

6.2-1 

4.71 

4.66 

2.21 

1.79 

2.98 

2.64 

2.56 

1.00 

0.54 

2.78 

1895. 


1  

0  58 

0  18 

* 

* 

* 

* 

* 

2  

0.03 

0.01 

0.08 

0.16 

3  

0  03 

4  

T. 

5  

0  14 

6  

0.48 

0.01 

7  

1.00 

0  15 

0.34 

0.80 

8  

0  13 

9  

T 

T. 

10  
11  

0.02 
0.40 

0.05 

0.10 
T 

T. 
0.28 













12  
13  
14  

0.40 
T. 

0.10 
T. 

'  *6.'27' 

0.  .73 

0.07 
6.'  08* 

.!.".!!! 







.'.'.'.'.'.. 



15  

0.10 

0.85 

T 

0.95 



16  

1  83 

0  13 

0.07 

17  

T. 

0  11 

18  

0.05 

T 

19 

20  

T. 

1  32 

0  80 

21  . 

0  47 

0.06 

0  09 

0  89 

22  

6  08 

28  

24  

T. 

0.02 

25  

0  52 

T 

26... 

0.16 

27  

0.38 

28  

29  

0  30 

30  

31  

0.25 

Sums.... 

5.17 

0.36 

3.80 

2.41 

2.02 

2.28 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  July  to  December,  inclusive. 
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EDISTO,  S.  C. 
1894. 


Day 
of 
month. 

cA 

a 

o3 
I-D 

February. 

,d 

o 

1 

2 

a 
3 

! 

i 

>> 

3 

ft 

3 

September. 

October. 

November. 

1 

P 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

0.16 

'o.'oi' 

'6.'34' 
T. 

0.59 

'o.'oh' 

'6*26' 
T. 

'6.'76' 

"T." 

"Q'M 

T. 
0.22 

'6*65' 

0.75 

0.20 

'o.'si' 

2.04 
2.20 
0.03 

"T." 
'o.'ei' 

!!!'.!'. 

* 

* 

8  
9  
10  
11  

0.05 
0.51 
0.29 
0.07 

'6'05' 
'6.'32' 

'.'".!. 

'6.'32 

'6.'  12' 

0.88 
0.85 

'."'.!. 

'o.'n* 

1.66 

'6'26' 

'.'.'.'.'.'. 

'i.'eo' 

1.05 





12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
1Q 

T. 

'6.'i4 

0.30 
0.42 

'i.'50 

"oiis 

0.11 

6.23 
0.01 

'  '6.'  38 

"6!64 

"o.'oi 

0.05 

'6  38 

"T'.' 

"6.'27 
0.87 

0.10 
"6*19 

"o.'oi 

0.86 

0.18 

"6."  08 
0.81 
0.92 

'.!!!!. 

...... 

1 

20  
21  

:::::: 



6.76 
0.30 



T. 
T. 

0.05 
0.03 

T. 

22  
23  
24  

'.!"." 

0.29 
"6*88 

"'T.' 

0  60 





"6."  13 
0.14 

0.01 
0.55 
1.01 

"i.'ii 





...... 

::::::: 

25  
26  
27  
28  
29  

'  '6'  25 

0.22 

0.68 

••"••*• 

'.'.'.'.'.I 

0.94 
0.22 
0.09 

0.27 
0.27 

"6*02 

0.32 
T. 
0.54 
1.25 

2.50 

1.87 
T. 

1.10 



30  
31  

;;;;;; 

0.39 



0.86 





0.72 





Sums... 

1.48 

5.23 

2.49 

2.09 

2.67 

2.64 

8-04 

9.70 

7.01 

4.47 

# 

* 

1895. 


1  

0.10 

0  03 

0.06 





0.47 
0  03 

0.10 
0.15 



• 

*"T." 

si"!'.'.'.'!'''. 

'6.'62' 

1  60 



"6.'  57* 

..?'.t°. 

..... 

0.12 

T. 
1.00 





0.03 

4  





0  02 

....... 

...... 



T. 









5  

....... 

•  .  •  ... 

0.22 

0.61 

0.01 











8  ".'.'.".".'.'.  
9  
10...  
11  

"2.'  05 
1.10 
0.05 

6.32 
0.05 

"o.'io* 

1.10 

T. 
0.74 
0.16 
0.05 
1.12 


6.30 
1.69 
T. 

0.19 

"6.'29' 
0-87 

"6."  53 

0.21 

1.68 
0.04 

0.21 

'  'o.'os* 
"o.'io" 

0.10 
0.30 
0.25 

'o'.io' 

6.05 
0.05 

'o.is 
"T." 

;".;;; 

"*6!97 
0.01 

13  



0.08 



2.05 





14  
15  
16  
17  
18  
19  

'.'.'.'.'. 

'"T." 

0.84 
T. 

'"T." 

0.60 
0.02 

"i.'35* 

0.24 
0.07 

"6.'  92* 

0.49 
1.00 
0.45 
0.46 

...... 

;'.'.'.'.'. 

:::::: 

!!!!!!. 

'"o.'oi 

0.12 

. 

0.78 
0.20 




"6."  is' 

20  
21  





6.42 
0.48 

" 





0.14 

"i'75 





::::::: 

0.84 

22  





j  [i*!!!!! 

0.08 



0.35 









•  •••••• 

..... 

; 

0.10 

0.12 

1.32 









. 

•*""**" 

... 

0  22 

,........*••• 

...... 

....'• 

«•..«• 

25  
26              .... 

"i.*96 



0  10 

0.08 
0.03 
0  28 

1.22 

;   i.os 

0.07 
0.22 
0.20 

0.42 











27  



0.65 









28  
29  
30  
31  

0'.90 
0.95 

'."" 

•  ••  •• 

0.02 
T. 


::;'.'.'. 

0.12 

0.53 
0.04 

'.".'.'.' 



"6'48 

"'.".'.' 

0.03 
0.68 

Sums... 

9.13 

4.04 

4.80 

4.11 

5.71  I    3.46 

^4.76 

8.54 

1.00 

0.76 

* 

2.69 

«  No  record  for  November. 

116 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
EFFINGHAM,   S.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

I 

i 

£ 

& 

i 

^ 

to 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T 

0.55 

0.30 

0.31 

0.33 

0.37 

6.01 

0  06 

0  87 

0.13 

2.22 

0.71 

0.02 

0.21 

0.10 

0.90 

0.81 

0  18 

0  75 

T. 

0.52 

0.83 

0  03 

0.02 

0  36 

0  30 

T 

0-97 

1.67 

0.07 

T. 

8  

0.03 

0.05 

0  

T. 

0  87 

0.28 

0.46 
0  15 

0.07 
0.41 

T. 

0.16 

T. 

1.15 

0.23 

18 

0  17 

0.60 

0  04 

0  2.~i 

0.06 

0.01 

()  r> 

0.01 

T 

T 

2  00 

T. 

T. 

T. 

0.52 

1.13 

0.08 

15 

0  03 

1.43 

0  31 

1ft 

0  82 

0  11 

4  30 

T 

0.09 

17 

0  24 

0  04 

T 

0  15 

T 

0.78 

T 

T 

O  flA 

0  01 

0  23 

90 

T 

....... 

0  48 

*****      * 

0  45 

T 

0.05 

.  .. 

T 

T 

0  01 

0  16 

T 

98 

T 

0  01 

0  09 

0  75 

0  34 

0  58 

. 

83 

T 

T. 

T 

0.27 

0.21 

94 

0  10 

0.27 

T 

25    

T 

0.68 

98 

T 

T 

T 

T 

0.01 

87 

0  83 

0  80 

0  72 

T 

T 

98 

0  s-> 

0  07 

0.03 

1  90 

.'  .  «C. 

0.14 

0.34 

0.76 

T 

,'    •*' 

T 

0  05 

1  20 

0  05 

0  'O 

0.6] 

81 

0.35 

0.07 



0  04 

Sams.... 

8.77 

4.28 

2.60 

0.61 

5.07 

7.71 

1.74 

15.44 

3.02 

4.93 

2.14 

3.50 

1894. 


1 

0.96 

0  35 

0  10 

0  02 

0.10 

******* 

' 

... 

0  13 

0  60 

0  05 

0  18 

0  35 

0  38 

5 

0  04 

0  19 

0  15 

0  29 

0.57 

6  

0  07 

T 

0  97 

0  •> 

3  i>-> 

7 

0  08 

T 

0  10 

0  05 

0  52 

g 

0.04 

T 

0  03 

0  07 

0  11 

g  

0  (VJ 

0.04 

0  08 

T 

0  i>> 

T 

,,  •->> 

10 

0  40 

0.26 

0  08 

0  90 

-1  --, 

0  10 

11... 

0  91 

(i  if 

0  60 

0  01 

19  

is  

043 
0  15 

T. 
0  81 

0  1' 

0.10 
0  29 

1.15 



0.03 

T 

14  

0  13 

0  03 

,1  ••"-. 

15 

T 

1  34 

0  16 

18  

0  40 

T 

T 

0  11 

1  16 

T 

17  

T. 

18....  

19  

0.10 
0  05 

T. 

6.95 

0.30 
1  83 

0  29 

1.84 
0>96 

80  

0.30 

T 

0  06 

T 

0  00 

0    'Vi 

0  01 

T 

6-93 

BlC 

0  08 

0.15 

T 

1*36 

83  

T 

0  85 

T 

T 

84  

0  03 

0  •>' 

0.10 

0  10 

85  

0.14 

0   .Vi 

1.08 

o  e- 

T 

T 

86  

T. 

0  45 

0.75 

0  62 

0  73 

,1  4-, 

T 

T 

87  

0  15 

0  $4 

0  16 

0  %v 

••>  .v. 

1  36 

0  5rt 

0  08 

0  11 

0  01 

0  03 

•.! 

0  60 

0.03 

0  05 

1  40 

0  12 

80...'  

0.12 

|"6'cr' 
l- 

,,  -••• 

31  

0  <" 

0  40 

-- 



Sams  — 

3.81 

3.46 

MM 

1.34 

M, 

5 

Ml 

11.14 

8.19 

-    4, 

1.85 

8-05 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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EPFINGHAM,  S.  O.— Continued. 


1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

& 

E 
I 

1 

1 

I 

I 

§ 

•8 
| 

1 
£ 

October.  • 

November. 

December. 

1  

T. 

0.04 
1.50 

'  '6*65* 

0.01 

0.04 
T. 



1.63 
0.09 



1.24 



0.12 
0.73 
0  01 

"T." 

0  04 

3  

0.31 

0.05 

0.53 

0.21 

0.52 

..       . 



4  

"*•**"* 

"6*06 





0.01 









•••••• 

T. 

0.43 







...... 





6  
7  
8  
9  

'6*68 

0.54 
0.05 

.  .  8  .  .  . 

0.05 
0.91 
0.08 

"2"  TO* 
0.05 
n  9A 

1.24 
0.36 

0.03 

*6  79' 

0  07 

0.22 
"6.'33* 

'o.'ie' 

"6*15 

*i  io* 

0  27 

T. 
0.02 

"6*77 

10  
11  
12  
13  
14  
15 

1.86 
0.13 

"T." 

'6'99' 

T. 

'o.'ss' 

0.05 
0.50 
0.45 

"6."03' 

T. 

0.20 

'6*19* 

'.'.  '.'.. 

*6.'95* 
0.01 

0.07 
0.08 

"6.*  16* 

*6  19' 

006 

0.41 
0.03 
T. 

0.08 

16  
17  
18  

T. 
T. 

0.50 

0.80 
0.05 

"i.'95' 
0.09 

"o.'ii' 

0.20 

6.59 
0.01 

6.88 
T. 

T. 
1.84 
0.19 



.'.'.  ... 





19  
20  
21  .... 

"'T.' 

"6*49' 

'  '6.*24* 
0.72 

"*!''.' 



'.'.'.'.'.'.'. 



"o.'oi' 







*"i.*30 

0.71 

9      . 

•      •  •  •  •  • 

1.02 

.  .... 

.  .     ... 

•  .  *  *  • 

....... 

.  .  •  •  • 

' 

0.41 

.  ••  • 

0.54 





.  .... 



******* 

0.45 

T. 



.  .... 





....... 

25  
26  
°7  .... 

"2.'  62' 





"6*32 

0.08 
0.57 

0.12 
"6.'65 

"6*77 

*"T.' 

"  '.'.'.'. 

::::: 

0.03 
0.05 
0.06 

"""*'" 

oo 

1    0.22 

•••»•• 

...... 

...... 

m       •  •  •  • 

.  .  ... 

...... 

....... 

29  

1.06 

0.24 



1.33 

0.19 









••  

30  

0.39 





0.02 



T. 







"6*28 

...... 

0.43 

31  

0.82 













...... 

•       •  •  •  • 

Sums  — 

7.27 

4.16 

5.02 

6.08 

3.51 

3.63 

4.45 

5.67 

1.86 

1.90 

1.46 

2.62 

ELBERTON,  GA. 
1893. 


1   

0.19 

0.13 

0.25 

0.11 



0.95 

T. 
T 





3    

T. 

0.06 
0.54 

"T." 

0.99 
0.54 

0.67 
0.50 

0.99 

T. 

"."*! 

0.83 



0.52 

4  
5  

7.  '.'.'.'.'.'.  '.'.... 

.'.'.'.!'.! 

0.09 
0.11 
0.12 
T. 

'o'ai' 

*"T." 

1.40 

0.54 

'6*25 

'o.'ss' 

o.o4  : 

0.54  ! 
0.64 

'6*44 

'o.'os* 

T. 

0.50 
0.24 

"T." 

0.12 
0.66 
0.80 

'.'.'.'.'.'. 

T. 
0.31 
T. 

"T." 

T. 
T. 

10  
11.  ...J».  
12  
13  
14  
15  
16  

"o.'io" 

T. 
"6.'24' 

0.65 
0.70 
1.80 

"T." 

1.90 
0.18 

"6*12* 

"6'os 

"T. 

T. 
T. 

T. 

'o.'so* 

"T." 

0.83 
T. 
0.11 
0.35 

"6"45' 

T. 

0.26 

*6  72' 

0  66 

0.56 
T. 
0.15 

'683* 
0  18 

'66s' 

"T." 

0.35 
0.17 

17  

0.34 

0.10 





'6*13* 

T. 

1.70 

*  *   *  *  * 

"".! 







18  
19  
20  
21  

"6*15* 

"*T." 

'i.45 
0.10 



0.73 
0.21 
1.30 
0.99 

T. 
0.57 
0.20 

""  ".. 

'".'.'.'.. 

"6  20 

*"T." 

"676 

:  ::::: 

*>•> 





0.50 





....... 







.  ..... 

•2i  





0.60 









"T. 



...•»»• 

'.'.'.  .. 



M'.!'".'""" 

27  

'.'.":; 

l!45 

'"T." 

0.18 

"6!  76 



T. 

0.55 
0.95 
0.14 

0.42 

T. 
0.34 

"6  50 

"f\'oQ 

29  
30  
31  

0.42 
0.03 





:*.*.'.'.'. 

0.09 

0.52 

"6*85 
i  0.05 

"6'26 
0.95 





'.'.'.  .. 

Sums  .  . 

1.80 

7.94 

2.85 

2.27 

3.88 

7.81 

5.36 

5.28 

3.66 

2.38 

1.59 

1.93 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

ELBERTON,  GA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

I 

February. 

1 

I 

! 

i 
1 

j>> 

"3 

t-s 

.»-> 

i 

S3 
< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

2  

0  07 

0.50 

0  03 

3 

0.28 

0-31 

T 

0  26 

0  21 

4  

T 

0.46 

0.06 

T 

0  XiO 

5  

0  16 

6  io 

0  03 

0  63 

T 

6  

0.50 

T. 

0  70 

7  

0  24 

0  46 

0  90 

6  10 

T 

8 

0  22 

0-24 

0  21 

4  06 

T 

9  

0  70 

0.18 

0  88 

0.99 

0  31 

10  

1  29 

0  31 

0  23 

0  54 

11 

0  88 

6  73 

T 

0-36 

0  10 

1  70 

12  

0  35 

T 

T 

T 

13 

0  34 

0  32 

6.43 

14  

T 

0  70 

0.17 

T. 

0  99 

T 

16  

0.50 

0.13 

17  

18 



0.40 
0  05 

•  0.30 



"6°90 

0.10 

1.17 
0  23 



1.20 





19... 

0.50 

6  03 

0  30 

20  

0.54 

0.10 

0.31 

0.20 

T. 

21  

6  65 

1  07 

T 

22   

T 

28  

0.18 

0  05 

T 

0.32 

24   

0.20 

0.70 

0.69 

T 

0  25 

25  
26  

0.50 

0.10 





0.31 

6  53 

0.07 

"6*82 

6.12 



0.84 
0.92 

27  

0  10 

0  10 

0.61 

28  

0.17 

0  05 

29 

0.25 

0  10 

0  23 

30  

T 

1.73 

0  80 

0  40 

31  

T 

Sums.... 

5.27 

5.38 

2.64 

1.86 

2.08 

1.92 

6.23 

2.28 

2.73 

6.33 

1.25 

5.28 

1895. 


1  

0.48 

0.99 

0.68 

2  
3  

T 

0.10 

0.87 

0.06 

0.02 



0.16 

0.13 
0  27 







0.16 

T. 

5  

0  18 

0  20 

6  99 

6  30 

0.05 

0.05 

"6  75 

0.36 
0-99 

0.16 

*2  50 

0.60 
0  20 



6.31 

0.98 



0.98 

T 

0.33 

6.40 

0.50 

0  98 

T 

0  72 

0.80 

10 

0  89 

6.16 

T 

0  13 

0  37 

T 

0  25 

11  

0.60 

0.25 

******* 

0  16 

0  07 

12  



0.65 

0.10 

6.20 



0.60 
0  22 







1  18 



0  26 

15  
16  

0.05 
0.18 

0.40 

1.26 

0.27 
0  99 







1.86 
0.85 









17  
18  

0.05 





0.30 

0.58 



""T." 

0.53 

0.99 







0  58 

T. 

0.08 

20  

0  33 

0  15 

6.13 

0  54 

21  

0  08 

******* 

6.21 

2  50 

22  



0.65 

T 

0.50 

25  

1  70 

0  50 

0  43 

0.20 

0  10 

0.20 

26  

0  98 

0  36 

0  25 

0  27 

27  . 

6  05 

T 

0.08 

1  30 

0-25 

1  50 

0  99 

30  

0.10 





0.40 



T. 

o.ii 

0  19 



0.35. 

Sums  .... 

7.09 

1.73 

7.53 

4.82 

3.57 

3.50 

3.72 

9.56 

1.36 

0.68 

2.98 

3.94 
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.  • 

Day 
of 
month. 

January. 

February. 

c? 

"  1  — 

7f 

i 

i    * 
" 

\ 

September. 

1 

November. 

December. 

1  
2  
3     

!!... 

0.10 

'.'.... 



0*12 

0.07    
0.03       0.05 
0.03       1.42 

rf         

..... 

....... 

'o.'oi' 

0.10 
'6.36' 

0.39 
0.51 

4  
5  
6  

0.46 

0.01 

0.02 
0.03 
0.01 

0.01 
0.20 
0.06 

0.04    
T.     
0.05 

•  •  •  •  • 

T. 

'  'o.'of 

0.21 
0.22 

6*22 

7  
8  
9  
10  



0.05 
0.51 
0.04 

0.22 

0.19 
0-52 

0.06 
0.04 

j  '6*20 

.T:.. 

1.11 
0.50 

"6!6V 

0.13 
0.04 
0.03 

0.01 

0.22 
0.15 

12  

0.01 

0.02 

.  •  •  •  •  • 

T. 

0.04 

0.22 

0.05 
n  na 

0.16 

13  
14  
15  .•.• 
16  
17             •  •  • 

0.50 
0-01 

0.75 

0.20 
0.01 

0.40 



"olii' 

0.10 

::  6.09 

"6'.39T.  '.'.'.' 

'.'.I'.'.'.'. 

"6!o6* 

0.10 

0.16 
0.11 
0.08 

"6!  16 



'"oioi 

18  
19  
20  

0.06 

0.37 

0.1 

"  6.08 
0.94 
0.06 

0.25 
0.06 
0.48 
0.02 

'  6!  64'  u  '.'... 

0.0 

0.22 
0.13 

0.40 
2.32 
0.10 







21  
22  
23  
24  

0-03 



0.04 
0.7 

0.03 
0.01 
T. 

0.37 
0.15 
0.04 

'..'.I'.'.     °'° 

T.        0.6 
0  22 

T. 



0-24 
0.21 

"6!o2 

T. 

'"6!  5i 

0  03 

25  
26  
27  
28  

0.43 

"o.'i 

"6!i 

0.06 

*A    A\ 

0.03 
.  0.02 
.  0.11 

6.28    
0.25    .... 
.     0.16    .... 

0.04 





'.  '  o.'oi 

012 

0.50 
.       0.01 

29  
30  

"6.5 

'.'.'.'.' 

0.0 

.  0.27 
.  0.22 

0.80 

!  

;  '.'.'..'.. 

'.  "oiss 



Sums. 

2.24 

2.14 

1. 

2.60 

2.72 

1.51  j    3. 

0.3? 

4.8S 

1.9S 

1.8£ 

2.75 

1895. 


—  .  

r- 

p 

7ZL 

T 

0.59 

0.05 

0.15 

0.02   . 



• 





0.52 

1  

2  

T." 

"T." 

0.13 

0.08    . 





'.'.'.'.'.'•  • 

'/..... 







0.15 

g  

T.     « 

•«•••• 

•  • 

•'•*** 

***** 

'6.11 

..... 

•  •  •  .  • 

A  * 

*..  

5  

0  80 

T. 
T. 

oloe' 

'o.'oi'  ! 

'.'.'.'." 

6!  26*  ' 

0.21 

'6.42' 

'i.*29 

0.70 
0.06 

T." 

.'.'.'.'.'.'. 

;£ 

7..'  

[).65 
0  12 

T. 

T. 

0.06 
0.06 

'6.'  09 

'6i38 

"  *  *  * 

0.38 

!!'... 

0;^ 

'  '6.24 

:'.'.'.'. 

Q                    •  •  •  • 

0.01 

0.03 

'6.'  is* 



0-22 

*  * 

T. 

0.45 



10'.'.'.''..  
n  

j2  

0.33 
0.91 
0.21 

T. 
T. 

T* 

'o.'io 

0.33 

"o.  67* 

'••'•; 



"6."  97' 

6.25 

6'37 
0.04 

::::::: 

'o.'oi 

0.11 

13.'.  

6!  03 

. 

T. 

o'.os 

o'.07 

0.16 

0.89 

A    A*7 





***** 

'o.oi 

'  'o.'oe' 



15  •  

T. 
0.02 

T. 

0.02 
0.05 



0.07 

0.07 

0.96 



'6'ii' 

.?.'.. 





16  

!  *  '.  *.  !  *. 

0.04 









*"T 

T. 

^  !'.'«.'• 





17  
18  

"!'.!!! 



0.02 



...... 



....   .  . 

0.06 







19  

"6'.i9 

T. 





"6."  24 



'.'..I... 



'  'T.'  ' 

0.02 

"'6io9 

20  
21  

0.50 

T. 



0  04 



0«97 
0.04 

"i.70 





0.41 

0.62 

22  
23  

0.09 
T. 

0.1 

::::::'. 

0'.02 

'"T." 

:::". 

*"T.' 

!..... 

0'.55 
0.2? 

0.09 

24  



0'.02 





0.67 

0.07 

T. 

****** 

0.56 

"6!30 

25  
26  
27  

"6."  40 
T. 

"6!35 

T. 
T. 
T. 

'"T." 

"6.23 

T. 
0.05 

"6".  29' 

0.31 

'.'.'.'.. 



"6.24 

...?.' 

1.05 

28  
29  
30  

Q-l 

"'T.' 

T. 

T. 
T. 
T. 

'.'.'.'.'.'. 

"'T.' 

"'T.' 

'  0^5 
.     0.32 

"6."  07 

'..  '.'.'.'. 

li.-.v.v 

'"6!  45 

ol  •••••••••• 

Sums. 

4.25 

0.47 



0.99 

1.66 

1.7 

—   .  . 

2.60 

•  -  .      — 

4.28 

8.34 

1.1 

0.68 

3.22 

3.33 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

ETJFAULA,  ALA. 

1893. 


Day 
of 
month. 

1 

1 

March. 

i 

* 

0 

a 

a 

"3 

I 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  

* 

fl  35 

0.10 

0.20 

T. 

T. 

3  
4  

0.10 

0.40 

0.86 

0.05 



.'.'.'.'." 

2.94 

0.48 

g 

•*•»•• 

...... 



w  9 

0.15 

6.23 

*  * 

**•••* 

7  

9.'.'.* 



:::::' 

'  '6.'  36 

...... 

1.54 

"i.'se 

1.69 
0.46 
0.12 

;;i.» 

0.12 
"*T.* 

'6*68 
2.73 

0.03 

6*56 

"6.'  34 

10.. 

****** 











6.08 

0.07 

11  

...... 









0.41 

0.30 

0.27 

12  







0.24 
0  31 

0.73 



14  
15.. 





o.'os 



0.10 

0.48 

3.91 
0.30 





...'.'.'. 



16  
17  
18  

.  .  .  ." 



0.87 



0.63 

0.26 

"o.'ig 

"6*83* 

0.03 
"6*26 





0.03 

"6.'34 

19  





T. 

0.08 





20  
21  





T. 

0.03 

...... 











0.30 
0.23 



22  















0.43 

23  







...... 

'o.'is' 













25 





3.05 



0.11 

...... 







26 









T. 



...... 





27  
28  
29... 



.'.*.'.'.'.' 

:::::: 

'6*65' 
T. 

'6'28' 

'o.'os* 

0.05 

*'.''.*' 

"T." 



0.57 
0.20 



30  
31  



:::::: 







:.*:::.' 

T. 
T. 

0.5l' 







0.25 



****** 









2.28 

0.44 









Sums.... 

* 

* 

4.81 

1.87 

4.92 

4.41 

7.39 

6.86 

4.41 

2.97 

2.32 

1.41 

*  No  record  for  January  and  February. 

1894. 


1  
2  

0.68 

0.20 

0.53 

0.06 

...... 

'  '6*85 









"o.'os 

1.30 





'  '6*30 

!..'.'.' 

4  
5  
6  
7  
8  
9  

"i'so 

0.35 

"o.'io 

0.16 

'  '6.'34 

'  '6*45' 
0.61 

"6*58  ' 

:::::: 

'.''.'.'' 

'  '6'28 
"6.'i4 

"o.'io 

0.11 
1.20 

"6.*23 
0.47 
0.38 
0.23 

'  '6'90 
3.15 

..'.".'.' 

"6*12 
0.50 

10  

0.18 

o.'eg 

"".'""! 



6.  26 



2.01 







i.70 

11  
12  

;;;;;; 

4.64 





"'.'.*' 

'  '  'T.' 

'.'.'.'.'.'.'. 







o!o7 

0.43 

13  

6.  73 

******* 

****** 

•*"••* 

•••••• 

••••••• 

...... 

...... 

14  
15  
16  

"o.'oe 

0.28 

0.93 

"6"  if 

"o.'is' 

"o.'es 

.'.'."." 

".'.".' 

::::::: 

..'.'.'.' 



'6'28 



17  
18  
19  



"o.'io 

::::::: 

*  *  *  "  *  *  * 

"o.'so" 

***** 

"6."  40 
0.04 

o.'io' 

*0.*98 
0.66 







20  "".' 
21  
22  

'6*33' 

0  24 

'6'04 
0.10 

:::::: 

1.40 

::::::.: 

'o.'io 

0.07 
0.26 

'o.'os' 

1.42 

0.03 
0.07  ( 



6.'i2' 





23  
24  
25  
26  
27  

o!« 

6  85' 
1  10 

6  63' 

0  03 

'o.'ii' 

1.21 
0.37 

"o.'io' 

"o.'ii' 

0.04 

'i.'so' 

0.20 

0.04 

'o.'i-i' 
'o.'os' 

0.07 

1 

'o.'is' 

.'.'.'.'" 

0.60 

28  

*6*35* 









'6.'45' 

.*"'""' 



29  

" 

•  .   ... 

....... 

...... 

»•••*. 

...... 

0.26 

( 

...... 

...... 

30  

****** 









0.50 

"o's?" 

...... 



si  .'.*;; 

.'.'.'.'.'.' 

...... 





0.62 
T. 

'6.'26'  .' 



..:... 

.'.'.'.'.'.' 

'  '6*47 

Sums.... 

•••ii                ,_ 

4.25 

0.61 

3.12 

2.74 

1.89 

2.43 

7.21 

3.88  j 

1 

2.95 

5.04 

0.76 

3.89 

DAILY   AND    MONTHLY   PRECIPITATION. 
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EUFAULA,  ALA.— Continued. 


1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

t 

1 

6 
a 

f 

•3 

1 
1 

1 

November. 

December. 

0.66 

0.87 

0.18 

0  55 

0  12 

3  

6.54 

0.12 
0.10 

0.05 



0.08 
0  10 

'  4-66' 

0.05 



0.09 

4 

0.10 

5  

0.67 

0.25 

0.10 

6        

0.13 

0.75 

0.22 

7 

2  52 

0  34 

0  26 

T 

0  48 

8  

0.84 

0  06 

0  08 

9  

0.60 

0.36 

10  

0.35 

1.93 

1.05 

11       

0.55 

1.28 

0  05 

0.05 

0  43 

12  

2.00 

0.32 

0  12 

13  

1.73 

0  18 

0  15 

14 

0-35 

0.57 

0  96 

0  08 

1  58 

15  

1  23 

0.55 

0.35 

0  14 

0.25 

******* 

" 

16  
17  

0.63 



0.10 

'6*38* 

0.24 

0.30 
0  15 









18  

0.10 

19  

0.30 

0  83 

20    

0  38 

21  

0.26 

0.34 

1.06 

0.20 

0.91 

22  

0  17 

23  

0.28 

0  05 

24  

0.18 

T 

0  30 

25  

1.88 

0.20 

0.72 

0.28 

26  

0.38 

0.21 

0.36 

27  

28  

0.24 

29  

0  68 

6  08 

30  
31  

0.18 









0.18 

0.40 

"6*98* 

'6*08 



0.67 

Sums  — 

7.08 

2.59 

11.20 

2.29 

2-76 

3.01 

3.94 

8.08 

0.25 

0.99 

1.46 

2.77 

EUFAULA,  IND.  T. 
1893. 


0.97 

T 

6  70 

0  26 

T 

fl 

0.20 

0  95 

0  30 

4  

****** 

******* 

*"**"*" 

0.60 

T 

6  

0  30 

0  78 

0  07 

8  

0  05 

T. 

9  

o.io 

0  21 

10  

T 

0.30 

T. 

6.13 

12  

0.90 

0.40 

0.19 

15 

0  45 

0.70 

0.80 

16  .... 

T 

0  50 

17 

0.84 

18  

0.85 

19 

T 

0  30 

0  30 

20  

0.80 

21 

22  

0  30 

0.02 

23  

0.95 

2.50 

T. 

24  
25  

0.25 

1.50 

T. 

1.00 

26  

0  80 

'  "T 

28  

0  40 

T. 

29  

0.30 

30... 

31  

Sums  — 

0.84 

2.17 

1.57 

6.48 

4.53 

2.02 

3.37 

2.45 

4.00 

T. 

3.36 

1.20 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
EUPAULiA,  IND.  T.— Continued. 
1894. 


Day 
of 

month. 

January. 

I 

March. 

d 

3 

£ 

M 

"-a 

>> 
HB 

-(-> 

3 

| 

i 

November. 

December. 

1  00 

2  

0.50 

1.00 

0.50 

1.20 

T. 

0.35 

T 

g 

0.30 

0  80 

9  

0.35 

0  40 

T. 

0.50 

T 

T. 

11 

0  55 

T 

T 

14 

0  75 

T 

T 

16  

0.80 

1.00 

0  25 

18 

0  67 

3  90 

19  ".     .  . 

8.00 

0.77 

0.20 

20 

0  26 

0.50 

0.60 

0  90 

0.46 

23  

0  30 

0  65 

25  

T. 

27  

28 

T 

0  20 

T 

29  

30      

3  65 

31  

T. 

1.40 

Sums.... 

8.97 

2.61 

6.23 

7.92 

0.90 

0.65 

3.30 

2.15 

0.60 

1.66 

0.50 

2.70 

1895. 


1  

T. 

0  80 

0  10 

0  10 

2  20 

T 

T 

6  

0  80 

0  80 

8  

6.46 

T. 

0  20 

1  20 

1  00 

10  

T. 

0  60 

0.65 

6.20 

2.60 

12  

1.30 

0  60 

T 

T 

T 

1.00 

0.90 

T 

T 

T 

17  

1.10 

0  20 

19  

T. 

2  00 

T 

0  20 

21  

T. 

0  20 

23  

T. 

0.30 

1.25 

2.90 

T 

0  40 

1  90 

25  
26  



T. 

.!!.'!!! 

0.60 
0.30 

'  'o.'io' 

T. 



'"T." 



0.45 
T. 

28  

1  10 

T. 

0  90 

29  

1.90 

T 

30  

4.50 

T. 

0.90 

31  

6.30 

T. 

T. 

T. 

Sums.... 

1.20 

T. 

0.95 

0.90 

8.40 

3.20 

6.70 

5.70 

1.00 

0.80 

3.75 

5.75 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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EUGENE,  OBEG-. 
1893. 


month. 

January. 

February. 

March. 

B 

i 

0 
d 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.51 

0.21 

0.26 

0  08 

0  31 

0.07 

0.02 

3  
4  
5   



0.83 
0.42 
0.65 



0.46 
1.00 
0  40 

0.12 
0.16 
T 









0.60 
0.06 
0  37 

0.25 
0.18 

0.22 

6  



0.02 
0  06 

0.13 
0  23 

'  '6*4°* 

0.01 





0.67 
0  25 

0.15 
2  00 

0.44 

0.15 

8  

10  

0.15 

0.08 
0.08 
0  59 

0.01 
0.05 
0.46 

0.14 
0.13 
0  03 

0  06 





0.24 
0.28 
0  30 

1.51 
0.44 

0.06 
0.08 
0  06 

0  30 

11  

0.01 

0.78 

0.11 

0.27 

0  31 

0.33 

0-09 

0.17 

12  

0  10 

T 

0  14 

0.16 

0.44 

13 

0.09 

0  10 

0  01 

T 

o.oi 



....... 

14  
15  

ig 

0.75 
0.21 

'  '6.'  67' 

0  18 

0.01 

'o.'is' 

"6!  71* 

0  40 

0.02 





0.49 
0.08 



""o.'io 

0  51 

0  50 

T 

0.13 

18 

0  18 

0  20 

0  05 

T 

0  27 

19  

20 



'6.26' 

0.11 
0.13 

0.18 
T 

0.29 
0  13 





0.73 
0.44 



"6*19* 



21 

0  16 

0  14 

0  10 

.  .  .  . 

0  qo 

00  .. 

0  07 

0  08 

0  02 

T 

0  25 

0  53 

0  86 

23 

0  01 

0  02 

0  23 

T 

24  

0  03 

0  01 

T 

T 

0  86 

0  24 

25 

0.20 

0-27 

26  

0  74 

0.16 

0.14 

27 

0  49 

T 

0  05 

0  64 

28  

0.08 

T 

2.28 

29 

0  08 

0.04 

0.61 

0  29 

30  

31 

0.04 



0.06 

T. 

...... 







0.14 

0.12 
0.10 

0.90 



' 

Sums  

2.47 

5.48 

2.57 

4.49 

3.07 

1.12 

0.33 

0.00 

4.33 

6.64 

7.59 

3.93 

1894. 


J 

0.20 

0.35 

* 

# 

# 

§ 

0.23 

T. 

3  

4  

0  18 

0.40 

T 

0  05 

1  03 

0  07 

0  42 

040 

0  52 

8  

0.34 

0  40 

0  65 

9     .  ... 

0.35 

0  70 

0.35 



0  22 

10  

0.47 

0  34 

11  

0  65 

0.70 

0  34 

12  

1  00 

13  

2  48 

0.65 

0  09 

0  41 

0  40 

0  21 

16 

0  24 

0.20 

0  71 

17 

0  05 

0  45 

0  60 

0-30 

0  25 

0.06 

0  25 



0  21 

0.03 

0  87 

'.'.'. 

0  55 

0.26 

22  

0  28 

0.59 

T. 

T 

0.09 

0  38 

25  

0  17 

0  26 

0.57 

0.45 

20  
27  

0.27 
0.12 

0.66 

0.15 











0.49 
0.03 

0.30 
0.11 



28 

0  15 

0.88 

0.23 

0.06 

0.43 

0.10 

30  

0.54 

0.44 

31.... 

0.22 

Sums.... 

7.53 

4.00 

9.45 

1.94 

1.51 

# 

* 

# 

* 

4.36 

1.77 

6.42 

*No  record  from  June  to  September,  inclusive. 
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EUGENE,  OREG.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

£ 

1 

f 

| 

8 

1 

3 

•3 

September. 

1 

November. 

December. 

1  06 

0  01 

0  28 

0.09 

0.03 

T 

0.59 

0.13 

2 

1  14 

T 

0  03 

0.04 

T 

0  75 

3       

0.17 

T 

0.38 

0  54 

T 

4 

0-61 

0-01 

0  10 

6  25 

T 

0  10 

5        

0.56 

T. 

0.37 

0.05 

(l  33 

T 

T 

0  51 

7  

0.14 

T. 

0.18 

0  53 

8        

0  12 

T 

T 

0  14 

T 

T 

0  14 

0.31 

0.  7f, 

0  53 

T. 

0  01 

0.05 

11  
12  

0.26 
1.43 

0.77 
0.46 

0.03 
T. 

6.61 









1.15 
0.22 



0.24 
0.04 

0.05 
0  32 

13  

14 

0.01 

0.06 
0  01 

T. 
0.01 



T. 
0  19 





0.15 



0.88 

0.01 

11.  (Mi 

0  09 

15 

0.03 

0.02 

1  40 

0-07 

0  11 

1-54 

16 

0  17 

0  12 

0  18 

T 

T 

T 

0.30 

0.03 

0.08 

T. 

0  07 

0.01 

T 

T 

0.02 

T 

0  01 

19  

0.49 

T. 

0.06 

T 

0  58 

20            

0  10 

0  20 

0.27 

0  05 

T 

0.19 

T 

1  86 

21 

0-40 

T 

1  15 

0  07 

0  27 

22      

0.34 

0.86 

0.49 

23  

6.02 

0.05 

1.24 

i 

0.11 

24  

T. 

6.24 

T 

1.30 

26  

0.18 

0.22 

0  48 

0  72 

T 

0.46 

0.14 

0.09 

0  09 

0  GO 

28  



0.18 

0.04 
T 

••'T" 

T. 

T. 
T 





0.29 
0.62 

0.10 

30 

6  45 

0  01 

T 

0  26 

0.10 

31           

0  24 

T 

1  17 

Sums.... 

6.88 

2.11 

4.82 

3.25 

3.98 

0.29 

0.30 

T. 

1.90 

T. 

3.56 

10.88 

E  V  ANS  VILLiE , 
1893. 


IND. 


1    

1  65 

0.10 

2.35 

0  08 

2  

0.12 

0.08 

6.18 

0.24 

1.40 

0.90 

0.18 

0  20 

1  10 

4 

0  10 

0  50 

6  52 

0  27 

0  68 

6  

0.20 

0.10 

0.80 

0  05 

8 

0  15 

0.30 

0.70 

10".'  .'.'.".'".'.'! 

1.20 

"6.'02' 

6.05 
1.00 





"6*60 

0.32 
0.87 
0  32 





0.25 
T. 

12 

0.15 

0.53 

0.45 

0.42 

13  

0.46 

0.90 

1  18 

15         » 

0.02 

0.35 

0.98 

6.70 

1.00 

0.20 

0  12 

0  15 

18  

0.14 

T 

2  18 

20 

0.20 

0  20 

0  55 

6  41 

21  

°2 



1.00 

0.04 



0.01 
T 



', 

1.40 



0  22 

0  25 

24 

1  20 

0  45 

25  

26  .. 





6.25 
0.47 

1  40 

2.40 



0.20 

....... 

0.70 
0  72 

6^6 



27  

0.60 

0.98 

28  

0  10 

0.41 

29 

0.50 

".'.". 

30 

0  15 

0  40 

0  43 

0.58 

31  

0.10 





0.98 



0.80 









Sums.... 

2.52 

5.02 

2.21 

7.14 

7.29 

4.38 

3.07 

0.80 

3.21 

4.38 

3.35 

2.54 

DAILY    AND   MONTHLY    PRECIPITATION. 
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EVANSVILLE,   IND.— Continued. 
1894. 


Day 

of 
month. 

I 

i-s 

February. 

a 
o 

1 

i 

<< 

i 

• 

a 
p 

>-s 

>> 

9 

i-s 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 
i 
i 

1  

0  18 

0  05 

0  03 

0  98 

2  

0.07 

oio6 

1  15 

3  

0.56 

0.23 

0.23 

T. 

1.43 

0.12 

4  

1.90 

T. 

5  

0  20 

0.05 

6  

0  47 

1  04 

1  32 

0  20 

0.18 

0  32 

0.60 

0  02 

8  

2.05 

0  30 

0  33 

9  

1.40 

0.01 

10  

0  56 

1  04 

0  90 

11  

o  01 

0  07 

T 

0.10 

12  

0.60 

6  28 

0.16 

0.06 

13  

0  28 

14  

0.24 

T 

0.02 

15  

0  82 

0  04 

T 

16  

0.48 

T 

0.06 

17  

0.90 

0-46 

0  16 

0  05 

18  

6.29 

0  40 

0  02 

19  

1.33 

0.06 

0  98 

0.32 

20  
21  

0.80 





0.08 

0.30 
0  12 

6  20 

T. 
0.60 

0.10 







22  

0  86 

0  05 

T 

23...  

T. 

0  05 

24  

0  38 

0.13 

0  90 

0.03 

25   .... 

0  27 

1  17 

0  03 

0  80 

26  

0.07 

0  17 

27  

0  08 

0  20 

1  05 

0.11 

0  75 

28  

0  19 

0  05 

T 

29  

0.07 

T 

30  

T 

0  20 

0.05 

31  

0.08 

T 

0.07 

Sums.... 

4.66 

4.80 

3.39 

4.10 

3.38 

1.92 

1.80 

2.73 

1.89 

2.68 

0.27 

5.13 

1895. 


1  

0  21   0  22 

0  22 

I 

0.02 

T 

2  

0  01 

0.  02  

0  86 

3  

0.03 

T 

4  

T 

0.  02 

1.13  

0.01 

T    

0.56 

T 

0  33    T 

0  04 

6  

0  08 

T 

0.02 

0.06 

1  44 

Oil 

0  13   0  45 

3  18 

T    0  22 

8  

0.05   0  18 

T 

0.18 

0  92 

.  ...... 

10.  .  .  .  '.'.'.'.'.'.'.'. 

0  20 



0.10   0.11 



0.06 

"6*56" 



2.63 
0  03 



11 

0  40 

T 

0.26 

T 

0.03 

1° 

0  19 

0.04  

0-02 

0.12 

0  05 

13  

T 

0  10 

0  93   0.  15 

0  08 

T 

14  

T 

T 

0.08  

0.10 

T. 

0  03 

15  
16  
17  

'  "6."  53* 

0.42  
0.42 
T.    T. 

0.70 
0.92 

"o.'oe' 

"o.'io" 



"o.'io  ..'..... 

0.22 

'  'o.'os' 

'  '6.'02' 

0  06 

20  

21 

'6*25 

0.05 

0.79  i  
0  12 

0.06 
0.02 

1.20 
1  04 

...... 

0.20 
0  03 



T. 
0  04 

0.26 
0  12 

22 

0  01 



1 

23 

0  50 

0  20  |   T 

0  96 

24  
2r>  



0.08  .. 
0.08  ! 



0.09 

0.20 
0.68 

'6"69* 

0.15  
0.  03 

1.84 
1.11 

0.59 
0  02 

2fi  

0  26 

0  06 

0  04 

T 

1  61 

0  84 

27  

T 

i  o  64 

0.60 

0.64 

0.50   0.04 

T 

0  21 

28 

0  03 

0  21 

...   0  02 

0  08 

0  01 

29  

0.52 

0.03 

30 

0  95 

0  42 

0  02 

0  73 

31...  . 



0.17 

0.34 

0  11 

Sums  

3.95 

0.48 

3.31   2.25 

2.85 

3.03 

6.24 

1.79 

2.41   0.76 

9.54 

3.91 
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FAIRBLUFF,  N.  C. 
1894. 


month. 

January. 

February. 

1 

I 

5? 

6 

13 

3 

September. 

1 

November. 

P 

1  

0.29 



0.30 
0  03 







0.14 
0.02 

0.10 

6  43 

T. 





3  

0  69 

0.03 

0-47 

0.06 

0.34 

1  42 

0  06 

0  04 

5  

0.04 

0.58 

0.33 

2.78 

0.72 

0.34 

0.45 

6  

0  54 

0.37 

2.82 

7 

0  03 

T 

0-43 

8  

0  09 

0  01 

9 

0.50 

0  01 

0.01 

0  03 

0  45 

10  

0  83 

0.08 

0  18 

0.01 

0  18 

4.73 

0.04 

11   

1  03 

0  44 

0.43 

0  35 

T 

0  43 

0.17 

13  

0  22 

0  07 

0.11 

14 

6  07 

0  12 

15 

1  58 

0  08 

16 

2.45 

0  64 

17  

6.20 

18  
19  



0.17 
0.03 

0.03 



1.73 



0.93 
0.10 

T. 
0.14 

0.04 
0.62 



0.03 



20  

0.16 

0  09 

T 

0-02 

21  

0.14 

T 

T. 

0.77 

22  ».. 

6.09 

0  01 

0.05 

0  76 

23 

0  03 

0.12 

0.45 

0  06 

24  

0.78 

6.03 

25  

26 

0.17 
0  01 

0.93 
0.50 

1.15 
0  75 



"6*76* 

0.04 
0  06 

"6*06 







27 

0  06 



0  06 

0  30 

T 

3°  A(} 

8  22 

0  45 

28 

....... 

....... 



0  06 

T 

1.20 

0.06 

29  

30 

0.59 
0  18 



0.17 

'6.28 

0.29 

6*66 

0.07 

0.08 
0.03 









0.67 

1.50 



0.42 



0.35 

Sums.... 

3.75 

4.17 

2.77 

1.69 

4.92 

1.95 

8.80 

7.82 

7.18 

9.28 

1.50 

1.56 

1895. 


0.05 

0.16 

T. 

0.15 

1.06 

0.30 

0  08 

2    

1  31 

0  09 

T 

0  04 

0  82 

1.03 

T 

3  

0.22 

0.07 

0.61 

0.24 

0.23 

T 

0  05 

T. 

T 

0.75 

0.06 

0.30 

T. 

0  83 

0  02 

7 

0  40 

0.07 

0.36 

0.06 

0  15 

0.01 

g  

0.06 

0  83 

1.96 

0  23 

0.30 

1  87 

1.04 

0.03 

9      .  .. 

0  75 

0.13 

0.12 

0.15 

0.92 

10  

3.34 

0  12 

0.02 

T. 

0.46 

1  40 

0  11 

0.02 

0.25 

0.03 

0.98 

0  05 

12 

0  62 

0  79 

1  08 

0  04 

0.57 

0  35 

0  32 

0  05 

0.11 

0  10 

0  13 

T. 

T 

0  16 

0  08 

14  



0.45 
0  46 

0.44 



T. 

1.07 
0.40 



T. 



16  
17  

0.30 
T. 

0.82 
T. 

0.48 
0.02 

'2*86' 

"6."  25' 

0.12 

6.26 
0.10 

6.58 
0.27 

"3.'40' 





....... 



19  

20  

0  68 

6  18 

T 

T 

21 

T 

0  79 

6.62 

0  26 

22  

0.74 

0.23 

T 

28 

0  02 

0  55 

24  

0.02 

0.05 

0.02 

0  61 

2  43 

27  





0.53 
0-38 

0.05 

0.26 

1.06 





0.02 

29  

0.98 

1  67 

0.01 

T. 

30  

0.44 

0.08 

31  

0.94 









0.22 

0.44 

0.33 

Sums  — 

9.56 

3.73 

5.06 

8-72 

4.67 

3.18 

4.66 

11.42 

2.58 

1.96 

2.61 

2.09 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March.  . 

"4 

I 

6 

a 

"3 

August. 

September. 

October. 

November 

December. 

1     

0  47 

0.11 

0  04 

0.23 

0  09 

0.26 

0.29 

0.16 

0.02 

0.28 

...... 

0  11 

T 

0-10 

0  02 

0.05 

0.09 

0  09 

0  30 

4  
5  

T. 
0.20 

T. 

0.28 
0  04 

0.12 

0.30 

0.05 

0.06 



0.79 
0.04 

0.86 
0  45 

0.13 

6  

0.13 

0.35 

T. 

0.01 

0-74 

0.72 

7  

T. 

0.76 

0.15 

0  04 

0.03 

8   

0  05 

T 

T 

T 

0  01 

9  
10   

T. 

0.40 

i.'os' 

0.08 

0.48 





0.32 







0  04 

T. 

12  

0.27 

0.29 

0.22 

0.03 

T. 

13  
14  

0.03 
T. 

0.22 
0-32 

0.02 

0.08 

0.05 
0  18 



T. 
0  33 

0.44 

0.01 
0.47 

"6*87* 

...... 



15  
16  

0.40 
T. 

0.22 
T. 

0.01 
0.04 

0.41 
T 

"6.43 

'6'os 

"*T"' 



6*64 

0.27 

0.10 

0.12 
0  04 

17      .... 

T 

T 

0.11 

0.36 

0  11 

0  31 

18  

1.04 

0.10 



0  21 

0.03 

0  22 

T 

6  02 

T 

19  

20 

T. 

0.07 
0  08 

0.05 
T 

0.06 
T 

T. 



0.01 

T. 

0.02 

1.95 

0  58 

6  38 

22  
23  



0.09 
T. 

0.05 
T. 

0.09 
0.25 

0.30 

0.42 
0.92 



'"T." 

'  '6.*  32* 

"'T.' 

0.28 

T. 

24 

0.03 

T 

0  11 

T 

T 

T 

25  

0-04 

0.11 

0.01 

0.04 

0  28 

T 

26 

0.02 

0  34 

0  03 

0  48 

0  03 

27  

T. 

0.35 

0.10 

0.23 

0.09 

T 

28  
29  

'6.33' 

0.36 



'o.'si 

0.46 

0.08 
1.24 

0.03 
1.84 



0.60 
0  02 

0.39 
0.01 

0.11 
0  55 

30  
31  

0.02 
0.16 





0.42 

T. 
T. 

0.60 
T. 

0.05 



0.26 

0.02 
0  06 

Sums.... 

2.76 

5.25 

1.05 

6.21 

3.64 

3.97 

2.42 

2.79 

2.20 

3.34 

2.48 

1.82 

1394. 


2   



0.02 
T 



0.05 



0.07 
0.08 

0.68 





T. 

0.04 

0.24 
0.72 

3  

0.15 

0.65 

0.34 

0.30 

0  07 

4  

0.  33 

0.13 

0.19 

0  38 

T 

5 

0  14 

0.  13 

0  02 

0  01 

0-77 

6.39 

0  25 

7 

T. 

0  02 

....... 

0  23 

0.09 
0  03 

0.12 
0  40 

0.25 
0  01 

"*rp  " 





0.05 

0.26 
0  22 



9  !!!! 

T. 

0  34 

T. 

0.50 



0.15 

'"T" 

0.18 

0.30 
0  28 

10  

11 

'6'6-i' 

T. 



6.43 
0  44 

"°»p  " 





T. 
0  02 

0.03 
0  75 

0.17 
T 

0.05 
0  18 

0  15 

12 

0  03 

0.  15 

T 

0.  14 

0.03 

0  04 

0  17 

13  

14 

0.34 
T 

T 



"6*67' 

T. 

0.16 
T 

0.28 
0.03 

'"T"' 

0.60 

15  

0.02 

0  29 

T 

0.04 

16  

is!!!!!!!!!!!! 

19 

0.29 
T. 

6'ii' 

0.07 

"o.'as" 

0.39 
0*12* 

"6'os 

6.03 
0.31 
T. 

0  77 

!!!!!!! 

6.04 

6*43 

0.08 
0.08 
0.02 
0  63 

!!!!!!! 

'o.'si* 

0.12 

"6."  19 

20  

0  19 

0.07 

0.71 

0  48 

T. 

0.04 

0.29 

21 

0  13 

0  06 

0  08 

T 

0.07 

22 

T 

0  05 

0  17 

T 

T 

0  22 

23  

24 

0.69 
T 

0.07 

0.12 
0.02 

1.42 

0-09 





0.67 
0-01 

0.05 
0  12 



25 

0  48 

•  . 



0  12 

0  12 

0  14 

T 

0  28 

26 

1  05 

0.05 

0  08 

0  71 

0.60 

T 

27 

0  05 

0.14 

T 



0  63 

0.10 

1  59 

T 

29 

T 

0  64 

0  03 

0.13 

T 

30 

0  72 

0  03 

0  36 

0  10 

31  

T. 





0.22 



0.25 





0.81 

T. 

Sums  — 

2.03 

3.53 

1.81 

3.51 

3.45 

4.23 

2.96 

1.57 

2.19 

2.40 

2.38 

4.59 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

! 

I 

i 

1 

£* 

t-s 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

T 

T 

0  21 

0.05 

0.70 

2 

0  12 

0  48 

0.20 

0  04 

0.38 

3  

0.15 

'"%" 

0.10 

0.36 













0.08 
T 

5  

0.06 

0.07 

0  15 

0  02 

0.01 

T. 

0 

0.72 

T 

0  35 

0.15 

6.46 

T 

0.02 

8  

9 

0.33 
0-17 

0.21 
T 

0.11 
0.22 

0.55 
0  21 

0.04 
0  04 



0.11 
0.59 



0.13 

T. 

T 

T. 
T 

10  

0  87 

0.12 

0.66 

11 

0  37 

T 

0.11 

6.34 

12 

T 

0  31 

0  35 

0  91 

0  25 

0  19 

13      .... 

0.34 

0  20 

T 

0.87 

0  02 

...... 



0-05 

0.24 

0.11 

14 

0  08 

T 

0  25 

0  16 

0  34 

0  02 

T 

15  

T 

T 

0  44 

0  07 

0  16 

0  08 

0  10 

T 

0.10 

16  
17  

0.31 
0.14 

0.58 
0.12 

T. 

T. 
0.01 

0.41 



"*T. 

0.02 

0.04 



0.10 

T 

19  

T. 

T. 

20      

0.03 

0  52 

21 

0  09 

0.10 

0.46 

0  16 

T 

0  10 

0  03 

0.08 

22  

0  32 

T 

0.01 

0.66 

0  01 

0.32 

23 

T 

T 

0.19 

0  48 

0.05 

24  

T. 

0.09 

T 

.... 

0.51 

T. 

25  
26  

'6*64 



0.17 





1.27 

0.03 

0.28 

'6*12 

0.02 

0.14 
0.12 

27     .  ... 

T 

T 

6  6i 

0.80 

0  62 

0  02 

0.08 

T 

0.65 

28  
29  

6'26 

0.18 

0.65 

0.02 

0.93 

0.21 

"6*69* 

0.13 

30 

T 

T 

0  60 

6.05 

31  

0  23 

0.21 

0.03 

0  52 

Sums  — 

5.81 

1.08 

4.15 

2.76 

1.58 

4.08 

2.69 

3.28 

1.10 

0.84 

2.92 

2.33 

FALMOUTH,  KY. 
1893. 


1  

0.90 

0.12 

0.90 

0.38 

0.20 

0  02 

1.26 

2  

0  19 

0-28 

0  09 

0  31 

0.09 

0.25 

3 

0.15 

6  02 

T 

0-10 

0  06 

0  90 

4  

0  11 

0  24 

0  27 

0  33 

0  01 

2  30 

0  50 

0.06 

5   

0.22 

0.90 

0.40 

6  

0.25 

T 

0.57 

7  

0.02 

0.28 

0.03 



0.08 

0.01 

0  22 

9  

0.02 

0.48 

0  57 

0.90 

0  41 

10 

0.07 

1  17 

0  03 

0  63 

0.02 

T 

0.10 

0  36 

0  03 

12  

0.19 

0.18 

1.11 

0.59 

0.23 

T. 

13  

6  07 

0.62 

0.04 

0  68 

0  07 

14  

0  03 

T 

0.55 



0  07 

1  28 

15  
16  

0.30 

1.22 
0.01 

0.01 
0  02 

0.47 

"6*23 

0.15 
0  40 



0.22 



0.01 
0  37 

17 

0  24 

0.02 

0  10 

0  03 

18  

0.20 

0.20 

0  06 

0.02 

19  

0.02 

20  

0.03 

0.89 

21  

0  03 

0  12 

0  07 

0  63 

0  38 

0  21 

0  50 

22  

0  49 

0^02 

...... 

1  58 

....... 

...... 

0.14 

23  

0  02 

T 

0.09 

0  33 

0  07 

0  02 

24 

0.46 

0  13 

25  
26  



0.04 

0.06 

0.38 
0.13 

'6.20 



6.6i 

6  43 

0.21 







27  

< 

0  20 

0  45 

0  45 

28  

0.11 



0.73 

0.17 

29  

0.18 

0.36 

6.  io 

0  31 

30  

0  50 

0.09 

0  03 

31  

0.20 



0.67 

Sums  — 

2.57 

4.65 

2.26 

8.01 

3.50 

5.36 

2.34 

1.17 

1.06 

5.67 

2.87 

1.99 
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FALMOUTH,  KY.—  Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

£ 

I 

March. 

I 

1 

•-3 

j>, 

3 
>-* 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

0  15 

0  35 

2 

0.09 

0  07 

0.86 

3 

0.11 

0.22 

0  05 

4  
5 

0.74 
O.Q5 

0.35 



0.23 

0.07 
0  04 

0  40 

T 

0.32 



6  

0  45 

0  12 

0  08 

7 

0.02 

0-40 

0  36 

8  
9 

0.32 
0.32 

0.02 

0.12 









0.08 

0.48 
0  03 

10 

1.08 

0  07 

0  02 

11  
12 

0.04 

0.62 



0.12 
0  01 

0.11 



0.76 

0.25 

0.08 
0  02 

0.32 
0  25 

18  

0.32 

0  07 

0.05 

0.30 

0  05 

14 

T 

0  07 

0  04 

T 

15 

0  32 

0  13 

0  20 

0  32 

16.  ..  . 

0  50 

T 

0  18 

0  06 

0  48 

17  

0.28 

0.10 

18  

0  50 

0  15 

0.02 

0  03 

19 

0  11 

0  55 

0  36 

0  10 

0-05 

0  19 

0.37 

20  

0  34 

0-75 

0.06 

21 

0  37 

0  27 

0  03 

0  20 

0.01 

0  05 

22 

T 

0  02 

0  07 

0  07 

0  10 

0  33 

23.  . 

•  .  •  .  .  . 

0.71 

0.20 

T 

0.02 

24 

0  34 

0  24 

0  46 

0.02 

25  ... 

0  22 

0.20 

0  58 

26  

27 

0.40 





'  6  08 

0.57 
0  09 



0.23 
0  13 



0.18 



T. 
0  55 

28 



....... 

....... 

0  19 

0  01 

0.18 

29  

0.05 

0.15 

0.49 

T 

30 

0  18 

0.26 

31  

. 

0  35 

Sums 

2.92 

3.09 

2.50 

3.20 

3.03 

1.62 

0.74 

1.88 

1.46 

1.47 

0.72 

3.67 

1895. 


1  

T 

0  11 

0  35 

0.10 

2     

T 

0  16 

0  75 

0.02 

0  51 

3 

0  10 

0  47 

0  01 

4    

T 

0  08 

T 

5  

T 

0.63 

0.10 

T 

6  

0  10 

0  14 

T 

7 

3  00 

0  30 

T 

T 

T 

0  07 

T 

8  

10!!  !!!!!!!!!! 

0.03 
6.30 

0.06 

0.07 
0.17 

0.17 
0.32 

0.05 



0.51 
T. 



'  '6.'  75' 

0.23 

T. 

11  

12  
13  
14  
15  

0.42 
0.20 
0.05 
0.02 

"o.'oi 

0.20 

0.15 
0.05 
0.10 
0.18 
0  67 

'  '6.'32' 
0.15 
0.07 

0.05 
0.06 

"6."  32' 

'.'.'.'.'.'.' 

'.'.'.'.'..' 

0.11 

"'T'." 

'  6.30 

'  T. 

'"T." 

T. 

16  

0.64 

0  01 

0  17 

0.67 

17  

0.01 

0  01 

0  03 

0  20 

0.02 

18  

T 

19  .  . 

0  01 

20  
21  

'  6  02 

0.06 
0  10 

0.11 
0.41 

0.10 
1.73 

1  94 

T. 
0.10 

T. 

T 

6.56 

22  
23...  

0.15 

0.16 

0.21 





6.58 

6  6i 

24  

T 

0  05 

0.90 

T 

25  
26  

'  6.37 



T. 

6  26 



0.21 
0  10 

0.17 



T. 

0.11 
0  56 

0.42 
1  80 

27  

0  48 

0.28 

0.65 

0  01 

0-78 

28  

0  14 

29  

0  21 

30  

0  08 

0  36 

31  

0  14 

0  40 

0  26 

Sums  ... 

5.62 

0.58 

1.73 

2.70 

2.18 

2.46 

4.06 

1.13 

0.49 

0.84 

3.34 

4.71 

DM] 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


FAYETTEVILLB,  N.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

a 

o 

t 
«J 

$ 

3 

<D 

| 

K 

i 

•< 

September. 

1 

November. 

December. 

1 

1  16 

T 

1  63 

1.78 

0  03 

2 

0  35 

0  08 

1  00 

0  33 

3  
4  

6  02 

6.02 

T. 

1  08 

T. 

3.08 
0.92 

0.20 
0.01 

6  50 

0.15 
0.12 

0.01 

0.08* 



'"6!  46 

5 

0  02 

0  12 

T 

0  61 

0  17 

6  

0  04 

0.07 

T. 

0.05 

7  

g 

0.38 
T 



0.14 

0.60 
0  02 

'"T" 

0.20 





0.13 

'  '(K86 

g 

0  15 

0  36 

T 

0  02 

T 

0.03 

10 

0  90 

0  51 

0  05 

0  18 

0  44 

12   

0.05 

0  24 

0  05 

T 

T 

13 

0  05 

0  69 

T 

0  27 

T 

0  65 

0  50 

0.72 

T 

14 

0  og 

0  56 

0  70 

1  54 

0  77 

15 

0.06 

0  02 

0.70 

0  05 

T 

16 

0  68 

0  21 

2  20 

0  24 

0  150 

17 

0  01 

0  10 

0.24 

0  17 

1  40 

0.03 

18 

0  51 

0  20 

0  21 

0.08 

0  04 

19  

1  33 

0  02 

0  62 

0  33 

20 

0  20 

0.37 

T 

0.88 

T 

0.36 

T 

1.15 

0.01 

22  
23 



0.13 

'  6'o2* 



0.06 



'  *6  85 

T. 

0  20 

0.19 

24 

0.01 

T 

25  

0.03 

26... 

0  09 

T 

T 

27 

0  09 

0  08 

0.11 

0.06 

28  

0.88 

0.12 

1  11 

0.89 

0  50 

0.85 

0.51 

0.82 

29 

T 

0.36 

1  26 

30 

0.22 

0  54 

T 

0  89 

0.40 

31  

0.52 

0.05 

0-09 

Sums  — 

8.15 

4.60 

2.08 

1.63 

7.67 

6.77 

3.39 

7-36 

5.10 

4.73 

2.39 

3.44 

1894. 


1     

0.29 

0.01 

0.17 

0.45 

0.20 

0.40 

8 

T. 

0.12 

T 

4       .» 

0  40 

0.40 

0.01 

3  65 

0  02 

5  
6      ..•• 



0.08 



6.21 



6  17 

4.60 
2.00 



0.15 



0.49 

7  
8 

0.75 
0  20 



T. 

6.17 

0.33 

0.85 









0  05 

T 

0.03 

0.24 

0  25 

0  04 

10      

0  67 

0.17 

0.04 

T. 

4  85 

0  30 

0  31 

0  18 

0  10 

13  

0.04 

14      .... 

0.09 

0  66 

0.08 

0  54 

15  '  

T 

1.85 

0.06 

16  
17 

1.10 

0.04 

6.08 



6  49 



0.50 

0.03 









18  

0.35 

0  03 

0-35 

T. 

0.25 

T 

19 

0-05 

1.71 

0  35 

0.35 

0.69 

20 

0  27 

0  40 

T 

0.17 

21  
22 

6  03 



T. 

0  34 

0.56 
0.04 

0  26 





0.55 
0.05 



23   

T 

T 

0.44 

0  80 

24 

T 

0  03 

25 

0  83 

0  43 

0  52 

0  02 

0  10 

26 

0  06 

0  32 

0.95 

0.39 

0  18 

0  58 

0.06 

27  
28  
29 

0.09 
6  60 

0.15 



0.34 
"6'64 

0-35 

'  'o.'oe' 

0.80 
0.60 

3.50 
1.90 
0  08 

0.73 
2.76 



0.34 

o.oi 

30  

0  41 

0.03 

0  03 

6.34 

31 

0.06 

1  14 

0  40 

Sums.... 

4.58 

3.47 

2.10 

1.30 

5.31 

2.12 

4.26 

13.45 

6.68 

9.16 

1.51 

1.84 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

,d 

o 

a 

! 

j 

i 

H» 

i 

t-3 

1 

•5 

k 

October. 

November. 

1 

fi 

1  
2  
3  

0.10 

0.07 
0.82 
0.11 

"T." 

0.87 

T. 
0.94 
0.06 

T. 
0.26 
T. 

1.76 
0.50 
0.20 

0.45 

0.23 



0.18 
0.90 
0.03 

'6!64 

4  
5  
6  

'6.'  62' 

T. 

'o.'oa' 

'6!  98* 

0.56 
0.10 

0.15 
0.40 

T. 

0  54 

T. 

0  03 

8  
9  

0.94 

0.18 

1.17 
0.16 

1.59 
0.20 

0.23 

0.11 

0.20 

0.02 
0.32 

0.01 

1.22 

10  
11  

2.43 

1.17 

0.45 

0.75 

0.28 
0.24 

T. 

0.21 

0.02 
0.33 

1.88 

"6.45* 
0  12 

0.85 
0.08 

0.16 
0.03 

T. 

0.20 

0.16 

6.24 

0.54 

0  02 

14  
15  

0.28 

0.61 
0.32 
0-30 

"T.' 

****** 

0.04 

0.45 

T. 

0.17 

6.64 

0.20 

17  
18  
19  
20  

T. 

0.10 

"6!  18 

'  6-'  64 
1   04 

1.86 
1.00 

0.38 
0.50 

T. 

"6!io 

"T.' 



;  



21  
22  
23  

T. 

"6!  03 

0.26 

"6!  41 

T. 
0.17 

0.52 
0.04 

:::::• 

I  

00* 

24  
25  
26  
27  

"l!32 



0.03 

"6!58 
0.11 

0.49 
0.50 

T. 
T. 
0.02 
0.01 

0.95 
0.44 

"6.'  84 



T. 

66 

o  or 



29 

0.75 

... 



1.35 



T. 

.   ... 

0  04 

30  
31  

0.55 
0.41 



1.19 



.".... 

.   ... 

0.03 



.     1.34 

0.64 

Sums.. 

7.67 

2.41 

6.07 

9.21 

4.1 

1.8 

5.6 

6.5 

2.47 

2.50 

2.2 

2.30 

FEBGTJS  FALLS,  MINN. 
1893. 


1  

0.12 

0.01 
001 

0.05 



0.09 

0.01 



0.11 

0.60 
0.32 

6.'  62' 

"6!  64 

2...  

4!!!"..  '.•••• 
5  
6  

0.03 
0.07 

0.01 

0.15 

•  *  •  •  • 

0.01 

0.06 
T. 
T. 
T. 

6.'37 

200 

T. 

T. 

T. 
0.17 

0.02 



"o.'os 

0.02 
0.01 

7  
8  
9  
10  

0.17 
T. 

6'os' 

0.16 

0.06 
0.18 

0.19 
0.05 

0.30 
0.73 

T. 
0.04 

0.22 

'o.'gi' 

0.05 

2.42 

0.07 
0.17 
0.04 

T. 
T. 

"T 

0.02 
0.02 
0.01 
0.06 
0  10 

11  
12  
13  

T. 

0.02 
0.01 

1.22 
0.03 

0.13 

T. 

0.02 

0.63 

"6."  62 

14  
15  
16  
17  
18  
19  

"ii." 

0.02 

"T* 

0.14 

'6^62 

0.01 

0.02 

"T." 

0.07 

0.01 
0.03 

'o.'os 

0.91 

'6!  03* 

0.51 
0.18 

0.02 
0.10 
T. 

T. 
T. 

'6.'02 

'6.02 

"T. 

T. 
T. 

"T'.' 

0.17 
0.02 
0.02 
T. 
0.04 

21  
22  

0.11 
0.03 

"  'o  23 

0.12 

"6.14 

0.39 
0.07 

T. 

0.07 

23  
24  
25  
26  

0.30 
0.04 
T. 
0.02 

0.02 

0.36 
0.03 

0.07 
0-50 
0-18 
0.20 

T. 

0.02 

"6."  20 

"o.'os 

0.01 

0.98 
T. 

"6!  04 

0.11 

'  '  'T.'  ' 

28  
29  
30  

0.02 
0.07 
0.08 
0  07 

***** 

...T: 

".... 

0.02 
"6'.07 

0-06 
T. 

"6!  16 



'  '6!  37 

•'•••• 

T. 
T. 

T. 

'"o.io 

Sums.. 

0.96 

0.9 

1.00 

3.5 

1.65 

1.49 

4.76 

4.00 

1.46 

1.41 

0.20 

0.71 
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DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


FERGUS  FALLS,  MINN.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

m 

• 

•< 

£ 

& 

i 

£. 

*3 

»-s 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

T 

T 

0  17 

0  01 

T 

....... 

1  43 

0.03 

T 

3        

0  11 

0  01 

0  05 

0.06 

0-15 

0.02 

4 

T 

0  44 

0  05 

5  

0  02 

0  02 

T. 

T 

0.02 

6 

T 

0  02 

T 

0  03 

T 

0.04 

T. 

7  

0.13 

0.05 

0.24 

0.01 

8. 

0  02 

T. 

0.36 

0.02 

T. 

g 

T 

0  95 

0.04 

0.10 

T 

10   

0  10 

0.01 

0.87 

0  27 

T. 

T. 

11  
12  

T. 

0.02 
T 

0.24 

T. 



T.  * 

0.38 



0.01 
T. 

"o.'os 

...-....; 

18..  . 

T 

0  20 

T 

T 

T. 

14 

0  02 

T 

T 

T 

0.15 

T 

15  

T 

0.05 

0.50 

0.06 

0  23 

T. 

16 

T 

0.33 

0  34 

0  03 

0.51 

T 

17 

T 

0  78 

T 

T 

T 

T 

19  

0  02 

6-71 

0.06 

20 

0.08 

T 

T 

0.03 

T 

T. 

0.15 

21 

0  17 

T 

0.47 

T 

T 

0  05 

0  02 

0  13 

22    .  . 

0.01 

0  03 

0  38 

T 

T 

0  04 

0.07 

T. 

23  
24 

"6'6i° 

T. 

0.14 
0  11 

0.05 

T. 
0.15 

"'ff 

T. 

0.18 

0.19 

0.03 

'"T" 

T 

T 

6.05 

T 

26 

T 

0  09 

0  03 

0.05 

T 

0  02 

0.03 

27 

0  13 

0.20 

0.01 

28  
29 

0.09 
0  04 



0.05 
T 

0.02 

1.42 
0  04 

0.01 



0  60 

T. 
0  11 



T 

30 

T 

0.05 

0  08 

T 

0.02 

31 

T 

0  07 

0.02 

T 

Sums  .... 

0.56 

0.20 

1.70 

4.13 

1.37 

2.12 

0.85 

1.09 

0.97 

2.65 

0.46 

0.18 

1895. 


1  

T 

T 

1.23 

T 

2  

0  06 

T 

0  02 

0  09 

T 

3 

0  02 

0  22 

0.21 

T 

4  

0  45 

1.51 

0.08 

0  05 

5 

0.03 

0.07 

0.26 

2  02 

0  10 

0  07 

T 

6  

T 

0  28 

0  04 

0  29 

0  52 

0  02 

T. 

7 

T 

0.04 

0  02 

0  81 

0.50 

T 

T 

T 

g 

T 

0  01 

0  09 

0  25 

0  01 

T 

9      .... 

T 

0.10 

0.32 

0  01 

T 

10  

T 

0.01 

0.21 

0.16 

T 

T. 

T. 

11  

0  01 

0  05 

T 

T 

0  01 

12 

T 

0  02 

T 

13  

T 

T 

0.70 

0.03 

14  
15  

16 

"o.'ii" 

T. 

!!!!.*.'.* 

"  T." 

'"T." 

6  04 

0.14 
0.44 

0.10 

'"T." 

'  'o.'os' 

0.34 
...... 

T. 

17  
18  

6  05 

6!  05 





0.01 

0.64 
0.02 

6  41 

T. 
T 

0.15 



T. 

19 

T 

T 

0  03 

T 

0.07 

20  

0.53 

T 

0  44 

0  08 

0.08 

21  

0  06 

T 

T 

0  98 

0.27 

0  09 

0.04 

22 

T 

T 

0  13 

0  08 

0  45 

0  49 

T 

0  01 

23  

0  07 

0.56 

0.27 

0  03 

24  

T 

0.10 

25  

0  01 

T 

0  83 

0.45 

T 

26 

T 

0  10 

0  13 

T 

0.01 

T 

T 

27  
28  
29.... 

T. 
0.03 



'.'.'..... 

0.18 
T. 
0  83 

6  05 

T. 
T. 

0.12 
0.27 

'oioi' 

0  01 

T. 

0.02 
0  05 

T. 
'  "ij."  ' 

6  06 

30  

0  34 

0.28 

0.03 

31  

0.02 



T. 

0.06 



0.05 









Sums  .... 

0.40 

0.39 

0.03 

2.19 

3.10 

6.32 

4.93 

2.32 

1.15 

0.10 

0.74 

0.14 

DAILY    AND   MONTHLY   PBECIPITATION, 

FLOBENCB,  ALA. 
1893. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

i 

1 

! 

•s 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.66 



0.34 

1.20 

3.60 
0.14 

:::::: 



...  . 



0  01 
1  20 

3  
4  



0.20 

'6!47* 

0.10 
0.02 

0.12 

0.26 
0.52 
1.22 

6.70 

0.14 
0.29 

'.'.'.'.'. 

T. 

0.46 

5  



0.14 

. 













7  
8  
9  

'.'.'.'.'.'. 

0.25 

oiso' 

'6.'29' 

0.67 
0.03 
0.12 

:'.;*.'.'. 

0  43 



0.30 
0.67 
0.75 



!!'.!.' 

"6  io 

10  
11  



0.28 

0.76 







0.93 
0.33 



12  
13  
14  
15  
16 

0.19 

Ol55 

'o.'io' 

1.33 
2.03 
0.08 

'6!  52' 

0.40 

'.!.... 

'.'.'.'.'.'.'. 

"6!  51 

0.04 

1 

'o.'ss' 

0  13 
003 

"i  67 

17  

1.73 

0.13 









.... 

..... 

18  

6  75 







1.45 



19  

20 

0  25 





"6!  is 





0.27 







""62 



21  

0  37 

0.20 

0.15 

.   ... 









...... 

* 

22  

0  45 











.  i  .... 



23  









«..... 



0.76 





24  

.   .  .. 

.   .  .. 

1.02 



•  •  •  • 

...... 

0.23 





0.23 

25  
26  
27  
28  
29  

'  6  35 
0  20 



0.74 
"0.  13 

"i!70 
0.91 
2.10 

'.!!!'. 

0.08 

•  

'.'.?'* 

"oiso 

T. 

0'.17 

30  
31  



:*:  :: 



0.27 



'.  







Sums.. 

1.85 

6.08 

2.97 

7.23 

7.77 

5.74 

2.85 

1.72 

3.78 

0.39 

2.31 

3.33 

1894. 


1  
2  
3  



iiio' 



0.32 
0.20 



'.'.!"! 

0.45 
1.48 
1.35 



'o.'oi' 

-••••• 

0.30 
0.18 
0.02 

4  

0.71 

1.90 



6.45 





••••:• 

*  



5  
6  

'6.'  26' 



'o'.70 

•  ••••• 



042 

1.25 











7  
8  

0.30 

'6!  78* 

0.10 

....      • 

1.36 

0  02 

0.10 
O'oo 



0.13 





0.50 
0.05 

9  
10  
11  

0.60 
0.67 
0.41 

0.67 

"T.' 

'.'.'.'.!! 

'o.'se' 

o!40 

0.08 



0.39 
1.15 





0.46 
0.38 

12  

0.67 

0.28 





..  .. 



..... 

0.12 





13  

















14  
15  

'iiso' 

'6.'  18* 



0.21 

0.15 







0.  34 

16  
17  

0.54 



0.09 

'6.'  67' 
0.02 

0.17 
0.10 

2.10 

0.17 
0.55 



0.58 

0.01 

18  
19  
20  



0.62 
0.42 

"6!  54 

::::. 

0.07 

0.25 





6.05 



21  

1.00 











0.74 



22  

.  «  •  • 

0.16 

.   .... 

•••••• 

*  •  .  • 

•  .  •  .  -  . 

»••••• 

23  
24  
25  

"6."  33 
0.03 

0.66 
"6.14 

:'::::: 

.".'.  ! 

'  '6.'  27 
0.13 

I!!!'.'. 

1.02 
0.93 

0.14 



0.20 

'"b'.M 
0.66 

26  

6.70 



...  . 



****** 

0.19 

r. 



0.05 

27  





...  • 

0.14 



0.39 





28  
29  

'  '6.05 

..... 

0.24 







0.06 



"6!  18 





30  
31  









0.56 

0.16 







0.13 

Sums.  . 

6.10 

6.76 

4.54 

2.58 

2.91 

1.60 

2.88 

10.36 

2.65 

0.61 

0.83 

3.42 
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DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


FLORENCE,  ALA.— Continued. 
1895. 


Do7 

month. 

January. 

February. 

1 

i 

1 

B 

3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

T 

T 

T. 

2  

0  17 

0  17 

1.14 

0.06 

0.25 

1  30 

3  

0  04 

0  72 

4  

1  75 

5  
6  

6  13 

0.02 
0.02 







0.28 

0.43 



0.25 







7  

0.90 

0  63 

0  03 

1.08 

0  07 

1  63 

8 

3  13 

T 

0  73 

0  03 

0  26 

0  07 

0  26 

0  21 

9  

0  18 

0  07 

10  

0  22 

0  22 

0.28 

0.94 

0  02 

0  32 

0  17 

0  42 

0  57 

12      ... 

T 

0.04 

0  04 

0  96 

T 

13  

0  04 

1  10 

0  05 

14  

0.07 

15  

0  15 

0.46 

0  25 

16  

1  08 

0  11 

0.49 

0.10 

17 

0  68 

0  48 

2  70 

18  

....... 





19     

0  49 

20  

1  87 

2.02 

0.50 

21  

0.09 

0  61 

1  40 

22 

0  05 

0  40 

0  60 

23  

0.16 

24  

25  
26  
27  

6.70 



0.25 
0.05 

0.10 
0.64 
0.30 

0.22 
0.68 
0.28 

"6."  75* 
0  15 

0.60 

0.87 



!'.'..... 

T. 
0.69 

0.67 
2.30 
0.04 

28  

0.60 

0.02 

0.30 

29  

0  19 

30  

0.07 

0.08 

0  30 

0  37 

31  

0  14 

1  30 

T 

Sums  ... 

9.  as 

1.81 

6.78 

3.16 

2.19 

3.17 

6.95 

4.15 

3.23 

1.86 

1.63 

5.  46 

POLSOM  CITY,  CAL. 
1893. 


1 

2  

0  09 

3  

0.06 

0.06 

4 

0  23 

5    

0.51 

0.18 

6  

1  32 

T 

0  18 

7  

T 

0.26 

8  
9  

10    



0.61 
0.93 
0-32 

0.51 

0.03 
0.05 
0  23 

0.34 







'"T." 

"6."  19' 
0.04 

T 



11  

1.07 

0  43 

12  

0.18 

0  29 

0.03 

13  

0.08 

14  

0.03 

0  39 

15  

0.13 

0.28 

0.19 

16  

0  57 

0  36 

T 

17 

0  14 

18  

0  09 

0  18 

19      .... 

1  37 

T 

20 

2  19 

T 

21  

0*50 

T 

T 

0  43 

22  

T 

0  34 

0.38 

•23  

T 

0.09 

0  03 

24 

0  05 

0.32 

0  71 

25  

0.88 

0  33 

26  

0  31 

0.46 

27  

1  42 

0.97 

0.04 

28  

0  43 

T 

0.17 

T 

29 

30  

0  71 

6.61 

31  

0  74 

0  04 

Sums  ... 

4.42 

2.93 

6.93 

2.00 

0.72 

0.00 

T. 

0.00 

0.43 

0.23 

3.94 

2.50 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

FOLSOM  CITY,  OAL.— Continued. 

1894. 
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Day 
of 
month. 

M 

a 

c3 
i-s 

1 

March. 

! 

£ 

a 

dj 

•-» 

^ 

"3 

HS 

August. 

I  September. 

October. 

November. 

1 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7..  
8  
9  

10  

0.04 
T. 

0.63 
0.22 

0.08 
0.45 

0.39 
0.08 
0.07 
0.02 

T. 

0.15 

"6."  63 
1-06 
0.34 
1.67 
0.46 
0.29 

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

0.03 
2.29 
0.77 

0.35 

T. 
0.04 

0.44 
0.63 

0.43 
T 

0.01 
T. 

0.20 
0.20 

0.14 
0.13 
0.09 
1.18 

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  

T. 
0.43 
1.30 
0.33 
0.04 

0.94 
2.91 
0.10 

0.06 

0.27 

'  '6.'  24' 

0.11 

1 

1.15 
0.60 
0.80 

0.71 

0.79 
1.10 
0.08 
1.72 
0.06 

27  
28  
29  
30  
31  

Sums  — 

5.89 

0.01 
6.40 

T. 
1.13 

0.51 

0.97 
0.29 

0.13 

2.81 

0.99 

0.01 

0.03 
0.03 

0.56 
0.56 

2.76 

0.89 
0.89 

0.28 
0.45 
0.48 
0-07 

11.74 

1895. 


1  

0  77 

3  
4  
5  
6  
7  

2.24 
1.17 
0.04 

'.'.'.'.'.'. 

;.'.'".: 



0.11 
0.07 



"T." 

.'.'.'!.'.'! 

'.'.'.'.'.'. 

0.81 
0.16 
0.21 

'  6.'35 
0.04 

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  

0.65 

'6.56 

1.42 
1.35 

0.16 
0.03 
0.81 

T. 

0.16 
1.80 
0.13 

0.29 

0.03 

0.67 
0.12 
0.53 

'"'6'67' 

*.'.'.'.'.; 

•••••• 

".'/.;;! 

."/.'.'.;! 

0.12 
0.44 
0.72 
0.15 

"T." 

T. 
T. 

0.03 
0.06 

'  '6.  '62 

'"6!64 

"'6.'  52 
0.04 

0.15 
0.08 
0.51 

24  
25  
26  
27...  
28  
29  
30  
31  

Sums  .  . 

11.24 

2.59 

0.20 
0.87 

2.53 

0.72 
0.66 

2.05 

0.04 
0.36 
0.08 
T. 

1.43 

0.00 

T. 

T. 
T. 

1  

T. 

1.43 

0.09 

0.24 
0.09 
0.53 

2.06 

1.73 
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DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


FORT  BIPLEY,  MINN. 
1893. 


D»Y 

month. 

January. 

£ 

| 

s 

I 
•«i 

! 

1 

jj 

"0 
»-» 

5 

September. 

1 

i 

£ 

£ 

December. 

1 

0  20 

0  05 

0  12 

2 

0  08 

0  42 

T 

3  

0.09 

0.72 

0.17 

4  

0  16 

5  

0.08 

6  

7  

0.56 

1.57 

8  

g 

0  39 

10  

0.17 

2  65 

11      .... 

0.13 

1  71 

12  

0  09 

0  20 

0  19 

0.15 

0.17 

13  

0  31 

14 

0  18 

1  03 

15  .. 

0  20 

0  07 

0  07 

16 

0.81 

17  

18 

19  

20  
21  
22  

0.10 

"6."  6s' 

0.07 

1.80 
0.60 

"6  95 

"6.'40' 
0  21 



0.34 

'  'o.'os' 

6.66 



28 

0  07 

0  62 

0  67 

24  

0.17 

0  17 

0  23 

0.35 

0.33 

25  .  . 

0.07 

0  25 

0  17 

0  20 

0  50 

26  

0  08 

0.81 

27  

0.37 

0  46 

28  

0  30 

29  

0.07 

30  

1.16 

0.03 

31  

0  07 

Sums.... 

0.92 

0.97 

0.42 

4.40 

2.42 

3.89 

3.63 

4.54 

1.21 

0.75 

0.66 

1.06 

1894. 


1       .  . 

0  50 

0  14 

1  12 

* 

8  

0.08 

0.07 

0  07 

0  41 

0  13 

0.08 

5 

0  09 

0.71 

0  04 

6  

0  08 

7     

0  09 

0  19 

0  55 

0.51 

0  11 

8  

0.65 

0  39 

0  62 

10  

T. 

0.36 

0  15 

0.40 

11  
12  



0.08 

0.45 



0.78 



'  6.03 





13  

14  

0  59 

0.15 

0  12 

0  98 

0  62 

16  

0.97 

0  93 

0.12 

17  

0  43 

0  57 

19  

1.40 

0.05 

0  08 

20  

0.20 

0  12 

0  60 

21  

0.09 

0  87 

0  22 

22  

0  25 

0  21 

23  

0  18 

0  19 

0.10 

24  

T. 

•  •••••• 

0  72 

25  

26 

0  20 

0  10 

27  

0  63 

28  

6.06 

0.48 

29  

0  08 

0.21 

30  

1  60 

0  17 

31  

0  12 

Sums.... 

0.84 

0.08 

2.77 

5.44 

5.36 

2.95 

0.05 

0.93 

2.13 

3.16 

0.32 

0.21 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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PORT  RIPLEY,  MINN.— Continued. 
m  1895. 


Day 
of 

month. 

>> 

a 

«S 
»-3 

February. 

March. 

3 

i 

d 

^ 

§ 

August. 

1 
I 

October. 

November. 

December. 

1 

OAK 

010 

2  

0  23 

3  

0  30 

4.  

0.78 

0.90 

5  

T. 

0.03 

0  42 

6    

0  20 

0  17 

7         ... 

o.io 

0  10 

0  25 

g  

0  25 

9 

2  73 

10  

0  90 

11  

T 

0  17 

12  

13  

0  19 

14  

15  

0  29 

0.16 

16  

1-7  

0.23 

18  

19  

20  

21 

0  80 

22  

0  10 

0  23 

23  

24  

0.12 

6  30 

25  

0-87 

26  

0  26 

0.39 

27  

28  

0  38 

29  

0.22 

0  42 

30  

0.27 

0  05 

31  

Sums  ... 

0.69 

0.10 

0.12 

1.13 

3.74 

7.28 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

*No  record  from  July  to  December,  inclusive. 
-      FORT  SMITH,  ARK. 
1893. 


1 

0  24 

0  01 

0.78 

0  22 

2  

0.24 

0  20 

0  70 

0.60 

4  





0.02 



6.44 

1.25 
0.01 



0.08 

6.51 

0.03 

5 

0.20 

0.31 

0  01 

8  

0.02 

0  96 

0.14 

0.01 

0.19 

g 

0  71 

0  26 

0.22 

10 

01Q 

0  04 

11 

0  86 

2  40 

T 

12. 

0  27 

T. 

T. 

13 

0  60 

14 

0  76 

0  14 

0  27 

0  34 

....... 

••*•••• 

0  67 

16  

0.43 





0.05 
0  01 

0.12 
0  11 

T 





'  'o'o5 

18  
19 

0.51 



0.02 
0  29 



0  03 

0.11 
0  14 

0.08 
T 







20 

n  07 

0  01 

0.01 

0  70 

21  
22  
23. 



0.36 

0.02 

'  'o'ss 

"6."  16' 

*  '6.70 

.  .  ....  . 
0  07 

6.56 

'.'.'.'.'.'.'. 

0.04 

"T'.' 

24 

2.40 

0.10 

25.. 

0  28 

0.02 

0.70 

0.10 

T. 

26 

0  94 

0  26 

1  90 

27  
28  

0.01 

0.78 

0.06 
0.18 

1.76 
0.90 

0.89 
0.78 



0.03 

0.01 

0.22 

0.06 

29  

30 

2.26 
3  76 

0  34 

0  13 

0.14 
1.17 

Sums  ... 

1.09 

3.11 

2.28 

7.89 

7.61 

4.62 

2.68 

3.87 

5.28 

1.57 

3.61 

1.09 
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DAILY    AND    MONTHLY    PKECIPITATION. 

FORT  SMITH,  ARK.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

| 

1 

I 

t 

o> 
a 
s 

>-5 

>t 

"3 

*7 

« 

1 
<j 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

T 

0.01 

0  94 

0  72 

0.01 

2  

0.12 

0  53 

0  27 

1.73 

l!ll 

1.09 

3  
4       .  . 

0.49 
T 

0.03 

T. 

0.90 





0.01 
T 

0.02 
0  56 

0.01 

5  

2  46 

0  64 

T 

6  

0.45 

0  18 

0  04 

8  

2.63 

0  02 

1  18 

0  83 

9  

1  24 

0.02 

T 

0.78 

10  

0.22 

0.10 

0  08 

T 

11 

1  32 

0  02 

1  41 

0  14 

12  

0  04 

0  86 

0  19 

13 

0  08 

14  

0  18 

T 

0  40 

0.23 

T 

15  

0  36 

0  02 

0  76 

0-52 

16  

T 

0.28 

0.02 

17  

0.06 

0  02 

0  98 

0  03 

0  05 

0  12 

18  

6.12 

2.92 

0  50 

T 

0  23 

19  

0  02 

0  13 

T 



0  01 

0  04 

20  
21  

0.84 

0.74 

0.01 

0  22 

T. 

"  'i  42 

T 

6.50 





22  

T. 

0.01 

23  

0.02 

0  27 

T 

24  

0  46 

0  20 

0  71 

0  22 

0  21 

0  05 

25  

0  22 

0  04 

26  

T 

0  01 

27  

28  
29  . 



0.03 

0.02 

'6'os' 

0.10 
T 



'  °6  24 

"6'oi* 

0.08 

0.47 
T 



30  

2^52 



••••••• 

31  

0  03 

0  02 

. 

Sums  ... 

1.94 

5.56 

6.82 

6.56 

2.53 

1.20 

1.59 

3.74 

3.96 

2.50 

2.30 

2.51 

1895. 


1  .. 

0  36 

T 

0  02 

0  12 

1f»q 

n  04 

0  '{•' 

2  

0.14 

T. 

0  03 

0.35 

T 



3  

2  22 

1  13 

4  

0  23 

0  02 

T 

0  04 

5  
6  

T. 

...^... 

0  04 

0.08 
0  28 

0.05 
T 



0.91 

6  06° 



6  84 

0.12 
0  12 



7  . 

0  13 

T 

0  32 

0  08 

' 

0  44 

21fi 

0  02 

0  18 

*  * 

8  

0.06 

0  09 

0  14 

0  74 

0  16 

1  11 

*  ' 

9  

0.66 

0  08 

0  32 

10  

0  50 

0.71 

0  59 

0  44 

11  

0  67 

T 

0  11 

T 

0  34 

1  04 

12  

T. 

0-10 

0.06 

0.09 

1.14 

0.02 

13  
14  

0.20 
0.22 

...... 



0.06 
0  57 

1.07 
0.01 





0.08 



15  

0.28 

T. 

0-02 

T 

0  26 

0.21 

0  31 

16  .. 

T. 

0  08 

0  48 

0.08 

17  

0  05 

18  

1  38 

0  29 

19  

T. 

T 

0  22 

T 

3  48 

20  

0.01 

0  04 

0.09 

0.09 

21  

0  01 

T 

0  °1 

0  01 

0  01 

22  

* 

0  04 

0  29 

T 

23  

T 

0.05 

0  02 

0  19 

0  43 

24 

0  02 

0  34 

T 

2  40 

. 

017 

1  fTC 

25  

0.58 

T 

0  36 

0  39 



0  18 

0  02 



0  96 

26  
27  

T. 

T. 

0.02 

0.04 

1.68 

T. 

0.12 

T. 
0-30 

28  

0.74 

0  20 

0.03 

0  38 

29  
30  

6  6i° 

0.58 
0  79 

0.70 
0  08 

6.06 
T 



0  02 

T 

T. 

31  



0.44 

0.57 

3.90 

0.24 

0.04 

Sums  .  .  . 

2.24 

0.20 

2.78 

1.41 

3.74 

6.64 

14.99 

4-98 

2.36 

1.28 

1.28 

6.00 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

1 

I 

| 

A 

a 

1 

to 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0      

0.30 
0  40 

0.25 
0  88 

0.06 
T 

6  12 

0.67 
0  15 





0.02 



0.11 

0.05 

3  
4   

0.02 
0  01 

0.54 

0.12 
0  07 

6  23 

"OQS 

0.11 

0.16 

"6*65' 



'  6.80 

0.03 
0.19 

1.06 
0.05 

0  10 

T 

6  08 

0.06 

0  20 

6  

0.10 

0.70 
0  90 



6  15 

0.69 

0.87 
0  12 

'"rji" 

0.24 

0.50 

"i'is* 



g 

0  05 

T 

0.18 

*  

9  

10 

0.15 
0  21 

0  74 

0.12 

0.02 
0.33 



0.18 









*  6  06 

11  

0.22 

0  04 

12  

13 

0.80 
0  14 

0  10 

0.30 
0.03 

0.50 
0  22 

T 





0.01 
0  05 







14  
15 

0  10 

0.49 
0.45 

0.03 
0  07 

6  56 

0.21 
0  04 



0.77 
0  02 



0.55 

1.02 
0.07 



1.48 

16 

0  02 

0  16 

T 

0  21 

0  03 

0.05 

17 

0  01 

1  25 

0  02 

0.05 

0.07 

0.19 

18 

0  75 

T 

0-02 

0  15 

0.44 

0  04 

19 

0  05 

T 

0  09 

T 

0  01 

20 

0.20 

0  10 

0.26 

21 

0  10 

1  45 

0  68 

0  28 

22 

0  33 

T 

0  21 

0  02 

1  31 

0.52 

0.08 

23 

T 

0  45 

0  13 

0.82 

0.13 

0.10 

24 

0  05 

0  08 

0  39 

0  52 

T 

25 

0  12 

0  03 

....... 

0  12 

0.57 

0  08 

26 

0  06 

0.15 

0  11 

0  09 

0.04 

27 

0  02 



0  46 

0  23 

0.03 

0.65 

0.22 

28  
29!!!!!  
30  
31     

T. 

0.42 
0.10 
0.22 

0.22 



O.'ll 

T. 

0.40 

'  'o.'io' 

0.11 
2.53 
0.03 



0.17 
0.05 

0.55 
T. 
0.09 

0.12 
0.25 

6.05 

Sums  .  .  . 

3.32 

(5.77 

1.47 

5.65 

4.72 

3.91 

2.88 

3.23 

2.37 

3.99 

1.58 

3.67 

1894. 


1  

0  27' 

0.15 

0.27 

0  38 

2  

T 

0.08 

0  70 

3  

4   .    ... 

0.02 
0  10 

T 

'6  02 

0.04 

0.32 





*  o.io 

0.46 
0.05 

0.10 

5  

6 

0.48 

0.06 

O.OG 

0  14 

0.28 
0  02 

T. 
0  02 







0.03 
0.08 

0.24 
0.05 



0  20 

0  04 

0  (it 

0  03 

0  03 

Q 

Oil 

0  38 

0  02 

* 

0  41 

0  51 

0  18 

9 



0  5° 

0  28 

0  38 

0  02 

10  

0  OS 

0  91 

0.07 

0.12 

11    

0  02 

0  06 

0  45 

0  05 

0  10 

0.42 

12  

0.10 

T 

T. 

0.12 

0  20 

13  

1  02 

0  17 

0.18 

6  19 

0  10 

0  23 

14 

0  03 

0.15 

0.15 

0  13 

0.12 

15 

0  33 

T 

T 

0.27 

0  03 

10  

0  45 

0  06 

0  63 

0  04 

0  07 

6.09 

17 

T 

0  67 

0  03 

0.07 

0  11 

18  
19  
20  
81 

"6."  17 
'  6  48 

0.27 

"6."  63' 

0.23 
0  03 

'  6.'23 

0.82 
0  09 

0.81 
0.87 
0.88 
0  08 

"6."  26' 

n 

••:•:•• 

0.48 
0.28 
0.92 
0  17 

;.'.'.'.'.". 

'  '6'02' 

22  
0-3 

0.05 

....   , 

0.12 
0  82 

0.28 
0  15 







'  "ip  " 

6.22 

24 

0  03 

0  07 

T 

0.28 

0.02 

0.20 

0  12 

25  
2(5  

0.65 

'  6.42* 





0.30 
0.34 
0  37 

0.14 



0.03 
0.01 

0.60 
1  00 

28 

T 

0  21 

T 

0.01 

0  06 

29  
30  

31 

"6."  74' 



0.13 
T. 

0.27 

"o!27 
0  17 

0.04 

"O.M 





6  82 

'  'o.'as' 

Sums  .  .  . 

3.12 

3.32 

2.28 

3.24 

4.27 

2.27 

0.98 

0.17 

3.91 

2.18 

2.46 

3.98 
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FREEPOBT,  "PA..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

T: 

A 

< 

I 

| 
| 

£ 

3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1    

0  10 

0  08 

0.02 

0.03 

0  70 

2 

° 

0  04 

0.20 

0  10 

0  70 

0  10 

0  13 

0  14 

0.12 

0  15 

5 

0  13 

0  17 

0  32 

0  16 

0  02 

g     

0  74 

0.47 

0.53 

0  09 

0.03 

7 

0  90 

0  07 

0  15 

0.74 

0  02 

g  

0  20 

0  22 

0.22 

0  25 

0.51 

0  06 

0.06 

g 

0.15 

0  20 

0  72 

0.20 

0  18 

10  

0.71 

0  05 

0  15 

0.30 

11 

0  20 

0  50 

12  
13 

"6.19* 

"6.09 

0.11 
0  08 

6  73* 

0.71 

6!52 



0.72 

"6.62 

0.22 
0  04 



0.10 

14...  
15    

0.22 

6  04 

0.15 
0  14 

0.06 
0  02 

0.44 
0.10 

0.04 





6!o7' 

16 

0  35 

0.28 

0  42 

0  05 

0  03 

0  20 

0  03 

0  08 

19  

0  20 

0  12 

0  08 

0.02 

0  41 

21  

0.08 

0  06 

0.31 

0.12 

22  
23 

0.10 
0.02 



0.04 



0.16 

0.65 







6.87 

0.72 

0  15 

0  70 

0.10 

25 

0  33 

0  24 

0.30 

0.20 

26 

0  54 

0  45 

'o  oi 

0.50 

27 

0.02 

******* 

0  10 



"o*61* 

0  71 

0.15 

0  03 

0  80 

28  
29  

o.'oe' 

0.50 



0.50 

0.03 
0.06 



0.10 

30 

0.04 

0  03 

0  68 

0  08 

0-10 







0.14 

0.68 

Sums.... 

4.93 

1.24 

2.55 

2.33 

2.39 

3.07 

2.74 

8.18 

0.98 

0.47 

3.68 

3.27 

FULTON,  ARK. 
1893. 


1 

1.65 

0.60 

0  45 

0  23 

3 

0  34 

0  60 

0.06 

0.90 

1  14 

6  

0  65 

1  10 

8  

1.80 

1.21 

0.06 

12. 

0  15 

0  60 

13  

0  06 

0.32 

14  
15  



0.06 
0.55 

2.20 

iiio 



0.45 







0.45 



1  11 

0  45 

0  94 

17  

0.06 

0  40 

0.45 

19 

0.17 

0  35 

20  

0  65 

0.06 

1.65 

22  

2  70 

24  

0.30 

25  

1.80 

26  

1  10 

1  13 

0  85 

2  20 

0  06 

27  

0.76 

1  70 

28  

0  06 

0  06 

29  

2  70 

30  

31  

1  52 

Sums.... 

1.00 

1.90 

4.36 

4.02 

10.18 

5.74 

0.77 

2.22 

3.50 

0.71 

4.20 

1.00 

DAILY   AND   MONTHLY   PRECIPITATION. 
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PULTON,   ARK.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

I 

i 

I 

1 

>> 

1 

August. 

| 

1 

I 

1 

November. 

December. 

1  

0  18 

2  45 

0  63 

0.35 

2  ..    ...  .... 

0.16 

1.59 

3  

0  01 

1.40 

0.16 

0  55 

4  

1  30 

0  68 

0  16 

5  

0.22 

0  40 

6  

0  60 

0  18 

7  

8  

1.15 

9  

0.19 

3.82 

10  

0.16 

0.55 

2.23 

1.40 

11  

12  

0.18 

0  50 

13  

14,  

15  

1  00 

0.16 

16  

17  

1.46 

0  26 

0  23 

18  

2.01 

0  50 

19 

2  90 

1  00 

20  

0.50 

3.35 

0  50 

21  

0.16 

22  
23  

0.40 

6.50 

0.24 

24  

0.45 

2  00 

0.39 

25  

6  30 

0  06 

0.29 

26  

0  16 

27  

0.18 

28  

29  

0  24 

0  06 

0  81 

30  

0.90 

31  

0  63 

Sums  — 

2.51 

2.95 

9.82 

6.29 

3.59 

0.81 

5.96 

2.77 

3.31 

0.97 

1.59 

2.27 

1895. 


1    

1  00 

0  72 

0.42 

0  42 

2  
3  

0.10 

0.63 

..!... 

1.12 



6.89* 

0.15 
1  02 









4  





5  

0  45 

0.98 

0  40 

6  
7  






1  40 

0.65 

0.26 



0.20 





'  iiio 





8  

0  58 

0.16 

0  44 

9  



1.60 

0.67 

10  

11  

0  50 

1.18 

0.60 

1.35 

12  

0  10 

0.40 

0.36 

13  

1  30 

14  

0.50 

15  

0  50 

16. 

0  16 

0  50 

17  

18  

0.56 

19  

0.77 

20  

0  68 

1  30 

21  

0  72 

22  

23  

0.80 

0.40 

24  

0  18 

0.20 

0.30 

25  

1  33 

1  35 

0.80 

1  60 

0.18 

26  

0.70 

0  85 

27  

0.62 

28  

6  30 

29  

0  40 

30  

31  

1.90 

Sums.... 

3.82 

1.23 

5.56 

3.52 

5.16 

4.73 

4.82 

2.62 

0.92 

1.94 

2.95 

1.48 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


G-ADSDEN,  ALA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

,d 
1 

! 

t*> 

i 

i 

I 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1    

0.55 

T 

0  06 

0.58 

T 

2  

T. 

1.45 

1.56 

3  
4 

0.06 
0.08 

6.59 
0.58 

T. 
0.24 

1.85 
0  10 

0.50 

0.24 

0  90 



0.55 
0  16 



0.16 
1  38 

5  

T 

T 

0.08 



0.08 
0.30 

0.67 

6.'  32 

0.77 



0.06 
0.06 

'"ip" 

T. 





8      

0  31 

0  50 

0  08 

9  

6.92 

1.18 

0  02 

1.30 

10  

T 

0.09 

T 

0  08 

11 

1  42 

0  70 

12  

0.24 

T 

T. 

T 

0  83 

13        

T 

0.62 

0  50 

T 

0.24 

0-30 

0  04 

14    

T. 

0.18 

0  76 

T 

0  30 

T 

15  
16  

0.26 

1.33 
2.30 



0.26 

0.04 
0  35 



1.89 
0  09 

1.05 
T. 

0.58 

6  73 

17  

0  40 

0  34 

18 

0  33 

T 

T 

0  06 

T 

T 

19  

1  66 

T 

T 

0.18 

T 

20        

0.57 

0  42 

21  

0  04 

0.04 

0.90 

0  23 

T 

23  

T 

0  04 

24  

2  33 

T 

25  

26  

1.22 

1  23 

T 

27  

0.18 

1.54 

0.65 

28  

0-67 

0-14 

0.16 

0  43 

30  

T 

1.07 

31        

0  06 

Sams.... 

3.20 

7.67 

4.80 

5.64 

8.72 

4.62 

2.63 

8.07 

3.38 

1.05 

1.70 

4.06 

1894. 


1  

2     

1  10 

3 

0  26 

0  10 

0  35 

4 

0  47 

0  23 

0  06 

0.26 

0.19 

0.09 

0  05 

0  50 

T 

1 

1.26 

0.32 

0  88 

0  12 

0  30 

0.35 

0.03 

9  

10 

0.58 
0  90 

1.10 



0.82 
0  92 

"o'jji* 



0.04 
1  08 

0.30 
0  30 





0.30 

i  oo 

0  43 

T 

0  35 

0.13 

12 

1  25 

0  98 

0  65 

1-50 

13 

T 

0.70 

0-80 

14 

0  10 

T 

0  08 

0-60 

15      .  •• 

0  62 

0.13 

0  04 

T 

T 

16  
17  

18 

0.12 

0.15 

0.55 
0.20 

'  'o.'ief 

T 

T. 

"6!  65* 
0  45 

T. 

0.07 
0  10 

0.03 
0  11 

0  55 



.!!.... 

'6.'25 

19  

20 



1  00 

0  48 

0.04 

0.22 
1  14 

0.37 

0  25 





21  

6.72 

0  05 

1  38 

0  72 

22  
23  

2.15 





0.30 

0.02 
0.97 





•  f 

24  

05 

0  18 

0.16 

0.26 

0  12 



1.05 

2.07 



2.23 
0  39 





0.47 



26  

0  38 

0  27 

0.70 

0.03 

0.45 

27 

1  55 

28 

0  41 

0  20 

29  

30 

0.08 
0.08 



0.15 







"ip" 



0.10 
0.80 





31   

T. 

0.60 

Sums.... 

5.83 

7.36 

2.72 

3.94 

1.92 

6.28 

3.97 

4.53 

3.80 

0.90 

1.27 

6.26 
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GADSDEN,  ALA..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

£ 

d 
1 

| 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1     

0  48 

0  02 

1  55 

2 

0.92 

0  70 

T 

0  20 

0  03 

0  65 

3 

0  24 

T 

T 

0  38 

0  30 

4      

0  31 

5  
6  

6.16 

'  6.65 

0.16 





T. 
0  85 

0.07 

0.06 







7 

0.18 

T 

1.95 

1  91 

0  79 

8  

2  40 

T 

0  45 

T. 

0.07 

0.50 

T 

9     ... 

0  72 

0.22 

0-60 

T 

0  57 

10 

0  28 

T 

0  08 

1  42 

11  

T 

0.35 

0  12 

12 

0.23 

T 

T 

0.50 

13  

14 

T. 

0.85 
T 

0.05 

6  10 

0.18 



0.10 
0.06 





15  

16 

T. 

1  08 

0  58° 

0.65 
1  60 



'  '6'99' 

0.26 
0  75 

'  6  73 



0.10 



T 

0.77 

T 

0  45 

T 

0  28 

0.45 

18   

0.30 

0.70 

19 

T 

20  

0  24 

2  10 

0.06 

0  50 

21 

0.52 

1  25 

0  03 

1.80 

0.40 

22 

T 

1.53 

24 

0  99 

0.14 

T 

25  

0  85 

0  16 

T 

26 

1  30 

0  46 

T 

0.15 

0.99 

27 

0  50 

0  35 

0  75 

T 

0  02 

28   

0  02 

29  

6.85 

30  

0  30 

0  80 

31 

0  05 

Sums.... 

7.97 

2.38 

6.86 

4.23 

5.24 

4.52 

3.66 

6.16 

0.45 

0.50 

3.31 

3.93 

GLENVILLE,  W.  VA. 
1893. 


1  

2  
3  

4 

0.34 
0.29 

"6!  24' 

"0.05 
0  49 

"6."  24' 

0  30 

'  '6.'  04 
0.18 
0  44 



"6.51 

0.05 
0.65 

'o.'os' 

0.26 

i.ei 

"6.*  15 
1.16 

"'6.'  08 
0.23 

0  27 

5  

0  24 

0  07 

0  25 

0.78 

7  

0.18 

0.17 
0.54 





0.41 

0.48 





6.08 



8 

0  08 

0  12 

9 

0  07 

1  11 

0  25 

10  

0  28 

0  78 

0.84 

0  08 

11 

0.19 

0  03 

12 

0  37 

0  30 

0  05 

0  40 

0  52 

0.45 

13 

0.04 

0  31 

0  08 

0  14 

0  20 

0  07 

0  05 

14  

0.30 

0.28 

0.59 

i.5i 

6.06 

* 

15  
16 

0.31 

0.53 

0  04 

0.60 

0  38 

6.05 

0.20 

6  48* 

0.16 

0.09 

0.02 
0  20 

17  
18  



0.13 
1.12 



0.32 
0.28 

'i.43' 

0.38 

0.53 



"6.03 

0.29 

19  
20  



0.08 

0.14 

0.03 
0  06 









0.04 



21  
22  
23  
24  
25  
26  

""'.'.'. 

"6.'23' 
"6.07 

0.08 

"6."  67' 

0.49 
0.15 
0.07 

"6."  26' 

0.25 

0.58 
0.13 

"6!  46' 

0.38 
0.23 
O.M 

"oios* 

'  'o.'os' 

"b'.15 

"6!  6s' 
"o.'oe" 

0.48 

1.18 

"6!  65* 

'  '6.'  28' 

'"o.'io 

"'6.'  04 

o.'os 

27  

0  36 

0-44 

0.04 

28  
29 

0  27 

0.27 

0.06 

0.08 
0  04 

0.04 
1  30 

0.34 

6.47 
0  04 

0.12 
0  30 

30 

0  95 

0  18 

0  12 

0  06 

31 

0  22 

0.06 

0.84 

0  05 

Sums  — 

2.62 

4.66 

1.44 

5.87 

3.84 

4.18 

3.13 

3.56 

2.19 

5.23 

3.22 

1.92 
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DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


GKLENVILLE,  W.  VA.— Continued. 
1894. 


Dav. 
or 
month. 

January. 

February. 

I 

i 

I 

1 

g 

p 

i-s 

August. 

£ 
£ 

October. 

November. 

December. 

1 

0  55 

0  12 

0  01 

0.03 

0.3S 

0.13 

0.4S 

3 

0  84 

0  55 

0  10 

0.28 

4 

*  * 

0  65 

0  27 

0  22 

0  54 

5 

0.23 

0  10 

0  49 

0.37 

6  
7  

8 

"o.'os" 

"6'o4° 

'  'o.'sV 

0.04 
1  08 

0.07 
0.82 

0.37 
0.01 

'  '6.'  of 



6.12 

0.12 

0.11 
0.37 
0.07 

i  is 

9      

0  29 

0.03 

0.2£ 

10 

0  07 

0  34 

0.03 

0  15 

0  18 

0.39 

0  04 

6.89 

0.06 

0.2! 

12  
18  

0.04 

0.05 
0  13 



0.20 

0.02 





0.19 

"6.03 

'  o.'si 

0.74 
O.ffi 

14            

0.03 

0.02 

15 

0  14 

0  8i 

16  

0  36 

0.11 

0  29 

0.20 

0.03 

17  
18  

0.04 

6.49 



0.09 

0.27 



0.09 
0.09 

0.68 
0.15 

O.lf 

19 

0  16 

0  12 

0.95 

0.07 

6  23 

0.54 

20 

0  04 

0  42 

0  50 

0  12 

0.24 

21          .... 

0  15 

0.07 

0  14 

0  05 

22  

6.08 

0.57 

28  
24 





0.99 

0.17 

0.30 
0.18 

0.74 

6  46 





0.85 

0.01 
0  37 

25  
26  
27  
28  

0.54 

0.80 
0.90 
0.04 



6  18 

0.32 
0.05 
1.30 
0  26 

0.20 
0.17 
0.73 

"6!  55' 

0.59 

•••••" 

'  6.04 

o.<r 

0.01 

o.s 

29  
30  
31  

"6!  49' 

••'•••• 

0.10 
0.11 

0.92 

0.02 
6.04 

0.61 

'6.95 

'.'.'.'.'.'.'. 

"6."  12' 

"6."  75' 

"6!  20* 

'"o.'oj 

Sums  ... 

2.48 

4.84 

1.93 

4.39 

5.22 

3.88 

2.60 

2.05 

2.12 

2.31 

2.73 

5.01 

1895. 


1  

0  01 

1  43 

0  74 

2  
3  

6.07 

0.08 

0.77 

0.50 
0  41 





0.27 





0.41 
0  01 

4 

T 

5  
6  

7 

"o.'so" 

0  42 

0  67 

0.09 

6  84 



0.10 
0.34 



0.01 
6  49 

6.04 
0.85 





o.a 

8     

0  41 

0  15 

6  12 

0.48 

0-45 

0  15 

0  10 

9 

0.30 

0  27 

0  07 

0  09 

0  41 

0.1! 

10  

0.81 

0.08 

0  90 

6  65 

11      .... 

0.43 

0  16 

T 

12 

0  05 

0  37 

0  14 

0  12 

0.2< 

18  

0  11 

0.15 

0  76 

0.37 

0.10 

14 

0  03 

0  38 

0.33 

0  18 

15...  
16 

0  42 



1.13 
0  70 

0.04 

0.10 
0  14 

0.01 

0  66 



"i'os 



0.13 
0  07 



17  

0  03 

0.02 

18 

0.05 

0  07 

0  03 

19  

20 

T 

0.40 

21 

0.13 

6.08 

0  58 

0  25 

0.20 

0  10 

O.H 

22  

0.49 

0.02 

0.64 

0  22 

0.4 

23 

0.38 

0.09 

0.02 

24  

0.07 

0  39 

0.31 

25  

0  07 

0  51 

0.30 

0  21 

26 

0  59 

0  06 

0  52 

0  14 

27  
28   

6!  12' 

6  03 

0.29 

0.46 

6.52 
0.05 



0.05 

"6  09 

O.ff 

29 

0  36 

T. 

30  

0  16 

81    

0.11 

0  37 

0  04 

0.45 

Sums  ... 

4.90 

1.25 

4.50 

3.69 

1.66 

1.86 

4.54 

1.69 

3.74 

0.50 

2.77 

3.& 
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GBAFTON,  ILL. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

IN 

£ 

a 

t3 
t-s 

>» 

3 

*-a 

< 

1 
I 

October. 

November. 

1 

1 

+ 

* 

* 

0.79 

0  26 

0  69 

0  60 

2         ... 

0.11 

0.26 

0  26 

0  97 

3 

0  05 

0  02 

0.28 

4         

0.02 

0.35 

0.07 

0.28 

0  04 

0.94 

6  

0.36 

7 

0  02 

0  03 

8  

0.08 

9          .... 

0.80 

0.03 

0  27 

0.09 

0  27 

1  

0  02 

0.04 

0  63 

2 

0-15 

0.04 

3  

0  60 

0  02 

4 

0  11 

0.02 

5  

0  10 

0  52 

0.06 

0.09 

6 

7  

0.25 

8.... 

6  03 

0  02 

g 

1  40 

0  02 

0.04 

>0  

0  02 

0  01 

>1 

0  02 

0  10 

0  12 

1  16 

52  

53 

0.11 

1.45 

54  

0.04 

0  32 

55 

0  82 

0  19 

0  08 

0 

0  02 

0  03 

0  04 

0  01 

57  

0-85 

>8  

59  
50  







0.02 
0  23 

0.90 



0.30 

0.04 
1  24 



11  

0  16 

Sums  — 

* 

* 

* 

2.33 

2.03 

1.94 

1.35 

2.15 

3.75 

1.89 

1.90 

3.04 

*  No  record  from  January  to  March,  inclusive. 
1895. 


1  

0.45 

0.26 

0.38 

2   

0.02 

0.17 

0.56 

0  03 

4     

0.12 

0.72 

0.72 

0  03 

0  24 

0  06 

0  03 

g   

0.05 

0.10 

0.06 

0.50 

0.08 

1.08 

0.18 

7  
8  

0.07 

0.30 

6.  06* 



1.08 

T. 

0.31 

6!  35* 



9   

0  08 

1.10 

10  

11    

0  02 

0  08 

0.03 

0  02 

0.24 

0  07 

13    

0.12 

0.06 

0  02 

0  16 

0.76 

15 

0.03 

0  27 

0  80 

1  57 

0  30 

16   

0.25 

0  07 

0-03 

0.20 

0  04 

17 

0  08 

0  07 

18  
19  
20  

\'.\'.\.\ 

0.02 

"6!  76' 

i  34 

0.50 

0.06 
0.06 

6.03* 
1.01 





2.03 
1.85 
1  50 

21  

0  02 

0  04 

22 

0  07 

0-02 

0  07 

0  04 

24 

0.24 

0  04 

0  06 

0  65 

0.83 

25  

0.11 

0.38 

0.33 

26  

27 

0.10 









0.66 

0.04 
2  14 

0.58 
0  04 

0.25 

"6*02 

1.16 

28  

0  03 

0  01 

29 

0  06 

6  02 

30  

0.42 

1  64 

0  12 

31  

Sums  — 

0.38 

0.38 

1.58 

1.30 

2.59 

2.96 

7.51 

1.92 

2.78 

0.53 

4.61 

7.23 

DM] 
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DAILY   AND    MONTHLY   PRECIPITATION. 

GREENSBOBO,  PA. 
1893. 


Day 
of 

month. 

anuary. 

i 

£ 

i 

™ 

i 

5? 

j 

,; 

t! 

i 

f> 

<D 

1 

November. 

1 

i 

** 

« 

® 

^ 

0  50 

0.07 

0.92 

0.02 

T. 

2 

0  40 

0.55 

0.15 

0  12 

T 

0.25 

0.03 

3 

T 

0  12 

T 

0  06 

T 

T 

T 

0  50 

4  
5  

6 

T. 
0.15 
0  12 

6.30 

0.23 
T. 
T 

0.34 
6  03 

0.19 
'  6  90 

6.17 

0.10 

"o.'oi" 

.  .  ....  . 

0.82 
0.08 

0.62 
0.33 

0.15 

7 

T 

0  50 

0  10 

0-06 

8   

0.02 

T 

T 

T 

T. 

9 

0  01 

0  08 

0  05 

0  15 

10  

0.10 

0.90 

0.05 

0.50 
0  10 











0.10 

12  
13   

0.40 
T 

6.20 

0.32 

0.25 
0  23 

6*05* 





0.11 
0  08 

0.06 
0.02 





14 

0  18 

0  33 

0  15 

0.55 

T 

15  

16 

0.27 

0.33 
0  02 

0.08 
0.03 

6.77 
T 

0  50 

T. 





0.31 

0.07 
T 

0.  05 
0  05 

17 

T 

0  75 

0  25 

0-52 

T 

0  13 

18 

1  00 

T 

T 

0  25 

T 

T. 

T 

19  
30  

T. 
T. 

0.04 
T 

...... 

0.05 
T. 





T. 



0.16 

T. 
T 

21 

0.02 

1.20 

1  60 

6.05 

6.36 

22  

0.34 

T. 

0  10 

0  10 

0.50 

0.25 

0.08 

23   .. 

T 

0  05 

0  20 

0-68 

0  25 

T 

T 

24 

T 

0  12 

0  10 

T 

0  05 

0  05 

T 

0  03 

25  

T 

T 

T 

0  05 

0  15 

T 

T 

T 

26 

T 

0.18 

0  08 

0.50 

T 

27  
28  
29  

6  46' 

'  '6.'  38* 



0.20 
T. 
0  87 

0.01 
T. 
T. 

'  '  T.'  ' 
0  05 

0.25 

T. 
T. 

1.48 

0.10 
0.50 
0.05 

"6."  38 
0.02 

T. 
0.10 
0.40 

30   .   .  .. 

0.05 

0  27 

T 

0-12 

0  07 

T 

0  25 

0.10 

31  

0.25 

T. 

0.05 

Sums.... 

2.67 

5.00 

0.86 

5.04 

4.96 

1.58 

1.12 

3.19 

1.18 

2.84 

2.03 

2.37 

1894. 


T 

T 

0  08 

0.60 

0.02 

0.45 

T 

T 

0  80 

3  

0.15 

T 

0.50 

0  20 

0.45 

0.10 

4  

0.08 

0.05 

0.14 

6.50 

5  
6  
7  

0.10 
0.03 
T. 

0.15 

6.15 

T. 
0.16 
T. 

0.01 
0.16 
0  17 

0.45 
0.17 
0.01 

0.20 
6  50 

..!.... 

'...'.... 

T. 
0.05 

0-38 
0.25 
0.02 



8  

0.03 

T 

0.75 

0  40 

0-10 

0  20 

9  

0.30 

T. 

T 

0.08 

0.25 

10  

0  03 

6.30 

0  83 

0.25 

0  25 

T 

T 

11  

0.05 

0  40 

T 

T 

0  50 

0  05 

0  15 

12  

0  02 

0  08 

...... 

0  10 

T 

.  .  . 

T 

0  18 



T 

0  10 

13  
14  

0.50 
0  02 

"rji" 

T. 



"6*io' 

T. 

T. 

0  20 

0.30 
0  25 

'"rp" 

0.45 

0  05 

o!45 

T 

...... 





0  38 

...... 

T 

T 

16  

0.12 

0.05 

0.65 

0  05 

0  55 

T. 

17  

0  02 

6.55 

0  06 

0  50 

0  15 

18  

0.23 

0  10 

0.06 

19  
20  
21  

0.30 
6*26* 

0.01 
0.12 

0.08 
0.20 
0.05 

0.20 
0.40 
0.02 

0.60 
0.59 
T 

0.05 



0.10 
0.20 

1.00 
0.75 
0.02 

.'.'.'.... 

....... 

22  
23  

0.02 

0.02 

0.45 
0  67 

0.07 
0  06 

0.50 
0  05 

'  6*25* 

0.35 
0  04 



'6*17* 

"  *  *rp  *  * 

T. 

24  
25  

o'eo" 



0.02 

T. 

0  55 

6°25* 

0.51 
0  23 

'"rf" 



0.01 

0.20 
T 

'  "6*35 

26  
27  

'6*62* 

0.80 
0  05 

0.06 
T 



0.27 

0.15 
0  20 

0.15 
0  23 





0.02 
0  65 

28  

T. 

0  30 

' 



T 

29  

0.80 

0.35 

0  08 

T 

30  
31  

0.80 
T. 

..'...'.. 

0.03 

0.12 
0.10 

'  'o.'eo' 

0.38 
0.02 





"6!  63' 

0.20 

"  T*." 

Sums.... 

2.33 

3.07 

2.36 

3.31 

4.56 

2.49 

3.81 

1.94 

3.73 

2.16 

2.31 

3.67 
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Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

lA 
• 

0 

d 

a 

>-a 

>, 

3 

1-5 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

j 

T 

T 

0  03 

0  75 

0  10 

T. 

0  64 

2 

0  07 

0  40 

0.45 

....... 

....... 

T 

...... 

0  25 

3 

0  05 

0.07 

0  30 

0.21 

5   

T 

0  01 

6  03 

0.10 

0.35 

0.40 

g 

0  40 

T 

T 

0.20 

0  60 

0.04 

T 

7 

0  90 

0  20 

T 

0  05 

0.75 

0  16 

T 

8 

0  20 

0  20 

0  20 

0.40 

T 

0.07 

0.15 

T. 

10" 

0.14 
0  70 

0.04 
T 

0.18 

0.45 
0  45 

0.02 
T 



0.03 





'"T. 

T. 
0.70 

T. 

T. 

11  
12....  
13  

0.35 

'o.'is' 

"6*14 

T. 
0.25 
0.03 

'  '6.'  85' 

"6*42' 
T. 





0.45 
0.47 

0.06 

"o.'oe* 

"o.'ie' 

0.24 

T. 

""6.'69 
T. 

14 

0  02 

0  02 

0  15 

0  26 

0  33 

0  58 

15 

T 

0  03 

0.25 

0  32 

0  05 

T 

T 

T. 

0.01 

16  
17  

18 

0.45 
0.05 

0.45 
0.04 
0  02 

0.08 

T. 

0.95 
"6*10 

"'T'." 

T 

"o.'oe 

0  03 

T. 

0.10 



19 

0.03 

T. 

0  45 

21      

0.05 

0.06 

0  10 

0  10 

T. 

0.05 

0-05 

0  40 

0  90 

0  75 

23   

0.02 

T 

0  24 

0.65 

0.20 

24 

0.01 

0  02 

0.15 

T 

0  50 

0.13 

25  

"6*45' 

T. 

0.18 
0.02 



T. 

0.15 

0.05 

0.20 

T. 

0  20 



0.17 
0.27 

*T. 

27 

T 

T 

T 

0  53 

1.70 

6  20 

T 

0.03 

0  90 

28  

0.24 

0.50 

0.05 

0.70 

0.80 

0.20 

30 

0  02 

T 

T 

0  78 

T 

T 

T 

T 

0  01 

0.45 

Sums.... 

4.34 

1.08 

2.92 

3.88 

1.55 

3.93 

5.25 

4.17 

0.55 

0.92 

3.12 

2.83 

G-REENSBURG,  KY. 
1893. 


1   

0  09 

0  06 

0.54 

2  07 

2  66 

1  00 

2  

0.03 

T. 

0.23 

3   

0.23 

0  02 

T 

0.59 

2.00 

1  33 

4  

0.08 

6*03 

0-80 

0.39 



0.56 
1.97 







1.03 

'6.64' 

0.08 



0.10 

0.15 
0  90 

0.98 













0  03 

0  30 

0.53 

0.07 

10   

0  02 

0.20 

0  09 

0  10 

11  
12  

"6*19* 

0.35 
0  03 

0.78 
0  10 

"6*15 

0.28 

6.15 



2.17 

0.21 
1  55 



0.35 

'"y" 

13 

0.55 

0  43 

0.50 

0.20 

1.70 

T 

0  15 

0  04 

0.55 

T 

15 

0  08 

0  75 

T 

0  39 

0  47 

16  

0.20 

0.01 

0.14 

1  16 

17 

0.03 

1  20 

0  30 

0  43 

T 

18  

0.03 

0.03 

1.30 

0  30 

0.01 

0.01 

0  10 

20 

0  35 

0  46 

0  03 

0.19 

0.03 

0.22 

22 

0  43 

T 

0  94 

23  

0  17 

24  

0  04 

1  66 

25 

0.20 

0  71 

26  

0.50 

0  46 

27  
28  
29  

....  .. 

0.13 
0-58 

.!'.!'.!. 

"6*46 

1.43 
0.59 
0.87 





"6*26' 

'!"". 

0.41 

0.39 
0.75 

*"6.'90 

30 

0  90 

0  20 

0.01 

Sums  ... 

0.64 

4.61 

3.63 

5.61 

5.44 

8.52 

6.02 

3.26 

3.21 

4.46 

2.83 

3.47 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

GREENSBURG,  KY.— Continued. 
1894. 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

,d 

2 

1 

1 

I 

<D 

>> 

1 

August. 

1 
I 

1 

1 
1 

1 

1  

0.18 

T 

2  

0  19 

0  02 

T 

T 

1.69 

3  

0.75 

T. 

T 

0  90 

4  

1  05 

0  65 

0.20 

T 

0  04 

0.03 

5  

0.99 

0  09 

T 

6  

0  03 

0  95 

7  

0-47 

0  83 

8  

0  84 

0  01 

0.13 

0  80 

9  

0  51 

0  03 

0.10 

10  

0.95 

0.40 

11  
12  

0.25 

6  46 



0.03 

0.67 







0.58 



0.02 
0  01 

0.20 
0  15 

13  

0.28 

0  38 

0  10 

14  

0  12 

T 



15  

0.14 

0.18 

0  35 

16  

0  23 

0.01 

0  13 

0  90 

17  

1.10 

0.40 

0.20 

6  99 

18  

0  50 

0  93 

0.10 

T 

0  50 

0.43 

0  14 

19  

0.44 

0.17 

0.10 

0.02 

20  

0  40 

0  72 

0.88 

21  

T 

0  33 

0  48 

0  45 

0-60 

22  

0.02 

T. 

23  

0.97 

0.03 

0  40 

24  

0.47 

0.01 

0  55 

25  
26  

0.11 

0.16 
0.39 



6  6i 







0.27 





0.07 
0  13 

27  
28  





6  12 

0.92 

0.03 

1.64 



0.17 



1.02 
0  01 

29  
30  

0.17 



0.21 
0  01 



6  02* 

'"•p" 



0.03 
0  79 

"6*52 



31  

0.41 

* 



0.03 

Sums.... 

2.92 

5.15 

3.26 

2.71 

3.14 

3.59 

2.97 

4.75 

2.64 

1.25 

M. 

3.94 

1895. 


1  

T 

0  15 

T. 

2  
3  

T. 
0.05 

0.02 

0.58 

0.10 
0  09 













0.60 
T« 

4  

T 

0  02 

5  

0.02 

1  00 

0  10 

6  

6  46 

0  90 

7  

1.08 

0.40 

0.10 

0.10 

0.30 

0.25 

T. 

8  

0.02 

0  25 

0  07 

0  37 

012 

9  
10  

0.22 
0.20 

Oi35 

0.03 









1.34 

0.05 

0.42 

0  05 

T 

0  20 

12  
13  

0.26 
0.12 

0.08 
0  20 

'6*05 

"6*38 

0.26 
T 

"i.'so 

T. 

T 

0.16 



0.69 





14  

0.12 

T. 

0.27 

0  32 

15  

T. 

1.25 

0  07 

16  
17  

1.85 
0.14 

0.02 

0.52 

0.98 

1.60 

0.70 









18  

19  

20  

1  38 

T 

21  

0  73 

0.01 

0.03 

1  00 

0  10 

0  90 

0  95 

22  

0.23 

0.10 

23  

0  29 

24  

T 

0  20 

6  70 

0  08 

0  42 

25  

....... 

0  88 

0  15 

26  
27  
28  

0.30 
*"ip*" 

'".'.!. 

.!'"'*. 

0.10 
0.77 

0.32 
0.10 



'6.12 

'  '6*42 



""T." 

0  18 

0.40 

2.20 
0.21 

29  

0.55 

0.07 

" 

****** 

****** 

0  04 

30  

T 

0  80 

0  30 

81  

0  44 

T 

0  74 

« 

Sums.... 

6.73 

0.81 

4.39 

3.32 

2.18 

5.10 

4.85 

2.38 

0.25 

2.06 

3.73 

4.92 
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GREENVILLE,  MISS. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

<t 

1 

i 

3 
i-s 

jj 

f3 
HS 

1 

3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

3  32 

T 

1.90 

0  37 

0.02 

2 

T 

0  49 

0  94 

0.03 

3 

0  14 

0.05 

0  32 

0  57 

0  30 

0  04 

0  01 

0.18 

4 

T 

0  27 

T 

2  05 

1.60 

0  12 

T. 

0  15 

0  16 

7 

0  06 

0  67 

T 

9  '""."".'.'.'. 



0.39 
0.02 



0.01 

0.13 



0.84 
0.11 





"6*03 

0  90 

11 

0  52 

T 

12 

0  01 

1  10 

13 

14 

2  14 

T 

0  21 

0.96 

T. 

15  
16       

0.07 

2.17 
0.31 



0.30 

0.48 



T. 
T. 





T. 

"*i.*38 

17  

0.31 

0.31 



....... 

0.58 





0.05 

19 

0  60 

21 

1  17 

0.25 

0  98 

1.02 

22 

0.02 

23 

25  

0  48 

0.12 

0-17 

26  

0.48 

0.01 

T. 

0.94 

27  

0.44 

T 

0.41 

T 

0.17 

0.66 

28 

0.15 

0  03 

0  03 

1  00 

0  24 

0  33 

0  02 

29  

30 



0.03 

0.18 

1.14 







T. 

0.05 
0.06 

31 

T 

f 

0  31 

Sums  — 

4.38 

5.27 

2.70 

5.67 

7.32 

7-71 

2.41 

2.81 

2.71 

0.34 

6.32 

1.87 

1894. 


1  

0  77 

T 

0  07 

2  

0  01 

..... 

0  53 

0.02 

0  18 

0.43 

3  

0.07 

0  01 

0.03 

0.01 

0  27 

0.07 

5  

1  37 

6  

0.28 

2.96 

1.39 

7  

0.47 

0.12 

9  !!!!!!!! 

T. 

0  67 

0.23 
0  46 



0.55 





0.05 
0.43 

0.25 

'  6'oi* 





0.17 
1.00 

10 

0.21 

1  15 

T 

0  01 

0  91 

11  

0  22 

0  02 

0  09 

1  39 

T 

0-06 

12  
13  

1.14 
T 

0.20 







0.09 

1.06 
T. 



'6*63' 

T. 

14 

1.35 

0  08 

0  04 

T 

15 

0  57 

0  07 

0  93 

T 

16  

T 

0.66 

0  97 

0  26 

0  08 

0  20 

17  

0.06 

T 

T 

T. 

18  
19  .... 

0-01 

0.07 

1.44 

0  87 

"6*88 

0.16 

"6  01 

0.04 





T. 
T 



20  

0.62 

1  03 

...... 

0.17 

0  92 

21  

T 

0-16 

1  27 

22  

0.01 

T. 

0.58 

23  

0  18 

0.81 

0  02 

0  01 

T 

0  01 

0.05 

24  

i  58 

0.03 

0  42 

0  19 

T 

0  01 

T 

25  
26  

0.16 

0.02 

0.22 

0.08 
0.03 



2.42 
0  01 





0.02 
0.40 

27  

28  

T 

0  11 

29  

0.54 

1  39 

T 

30  

0  60 

31  

0.05 

0  36 

Sums  .... 

7.37 

3.19 

9.48 

4.48 

0.61 

0.30 

5.08 

5.96 

1.17 

1.53 

0.35 

4.25 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

o 

t 

i 

a 

i 

>, 

i 

•8 

3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  
3  

"6.'56' 

"6!  15* 

0.66 
0.54 

0.10 

0.44 
*T." 



0.47 
1.22 
0.08 

0.16 
"6."  24* 

"o.'oi* 





0.69 
0.46 

4  

0  03 

0.65 

g 

0  02 

0-10 

0  25 

0.10 

7  

8 

0.85 
1.17 

0.31 
0  07 

0.06 

2  35 

T 

0.06 



T. 

0  12 



'"6'is 

9  

0.23 

0  35 

0  03 

1.30 

10 

0  17 

T 

0  02 

0  70 

11  
12       



0.62 

0.97 



0.31 



0.35 
0.05 

0.11 
0  73 







13 

T 

1  02 

2  04 

2  60 

14  

0.42 

0-47 

0  20 

0.20 

15            .     . 

0  08 

2  25 

0  05 

0  05 

0  56 

0  02 

16  

0.58 

0  07 

0.02 

2.88 

0.06 



17  

T 

1  55 

18  

1.80 

19  

0  02 

T 

0.07 

0.05 

0  02 

20 

0  17 

0  85 

0  30 

0  92 

0-32 

1  18 

21  
22  

0.29 

"6."  21 

"o.'io* 



0.09 

0.10 
0.23 

0.02 







0.02 

23  
24  

6  .36 



6.97 

T. 
T 

Vo2 

0.48 
0  26 

0.04 
0  03 

0.04 



"6*48* 



25 

1.35 

0  10 



0  46 

0  06 

26  

0  23 

0  22 

0.01 

0.22 

0  62 

27  

6.32 

28  

0.52 

29  

0.07 

0.05 

0.02 

30  

0  21 

0  50 

0  <)7 

31  

0.21 

0  06 

0  96 

••••¥" 

* 

....... 

Sums  — 

6.34 

1.25 

7.37 

1.71 

1.32 

11.50 

4.30 

7.23 

0.37 

1.20 

3.78 

3.58 

GREENVILLE,  S.  C. 
1893. 


1  

2  

0.78 





0.01 

0.48 

0.30 
0  38 

0.05 

1.78 

0.03 

1.65 







3  

0.09 

0.74 

1.86 

0.70 

0  05 

4  
5  



"T. 

0.33 

0.28 
0.09 

0.03 
0.13 



0.01 
0.05 



0.21 

6.6i 

0.40 

7!!!!!!!!!!!! 
8  



0.82 
0.01 



'6.05 

0.78 
0.15 

"6!  is' 

0.15 

0.12 



....... 

0.31 
0.88 
0.01 



10   



6*36 

0.53 



0.12 





1.04 
0  43 



"6  02 

11  

1.66 

12  
13  

0.26 
T. 

0.22 
1.82 

0.16 

0.03 
0  10 



"i.*64 



0.75 

0.05 
0  53 

*2*3i 



"T 

14....'.  
15  
16  
17  

'o.'ii' 

"6.*  33* 
0.72 
0.15 

...£.. 

0.68 
0.03 

"o.'ii' 

0.88 

0.18 
0.08 
0.85 
0.32 

"6."  6s' 

0.18 

1.65 

0.67 

0.50 

"6.'  26' 

'(").'  05 
0.56 
0  08 

18  
19  

T. 

0.50 

0.05 
0  30 



0.02 

0.14 
0.09 









20  
21  

0.75 



1.41 



0.10 
T. 

0.08 
0  12 





"6  31 

"6*45 



22  

0.48 

0  21 

T 

1  22 

0  01 

" 

23  

0.08 

0.13 

****** 

•  •  .  •  . 

24  

25  

0.46 

T 

26  
27  
28  
29  

'6*41 

"o.'ii* 

1.07 

'  '6.'  09* 

0.08 
0.18 

....... 

0.37 

0.24 
0.25 
2.10 

0.05 
0.07 

"o'ie* 

0.02 



0.90 
0.06 

"6*  16 

30  

T. 

1.20 

0  68 

31 

0  54 

0  05 

Sums  — 

2.31 

8.25 

2.01 

2.95 

3.87 

6.66 

4.88 

5.69 

4.49 

5.43 

2.89 

1.99 
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Day 
of 
month. 

1 

February. 

1 

I 

t 

o5 
a 

1 

i 

1 

1 

§ 

OD 

October. 

November. 

December. 

1 

0  29 

0  48 

2 

0  02 

T. 

g 

0  10 

0  18 

0.66 

0  46 

0  05 

4  

5 

'6*04* 

0.32 



"6*12' 

0.03 
T 



"6*05* 

0.46 
0-04 

6*04 

0.05 

0.24 
0.05 

0  03 

1  42 

T. 

0  90 

8 

0  02 

T 

0.30 

0.27 

9  

0.13 

0.52 

T. 

0.05 

2.45 

T. 

0.05 

0  52 

6.65 

0  28 

0.02 

0.70 

6.66 

1.21 

12  

0.97 

6.27 

0.20 





0.52 

0.02 



....... 

3.01 

0.35 

1.23 

0  25 

16 

0  49 

0  14 

0  32 

0.04 

0  25 

******* 

0.20 

0  08 

0.15 

18 

0.49 

0  05 

1  86 

0  42 

1.45 

19  

0  43 

....... 

0  86 

T 

0  32 

0  08 

21... 

0.51 

T 

6  46 

0  14 

0  20 

0.09 

22 

23  

0  32 

1.55 

0.12 

24 

0  01 

0.03 

0  05 

0.05 

25  

26 

0.47 

670 

0.13 





0.14 
0.75 

"o'oe" 

0.27 
0  01 

0.07 

o.io 

'6*46 

27 

0  01 

1.40 

0-03 

0.05 

0.68 

0.29 

0  85 

28  
29  
30  

"6.'  26' 
0.11 



"6."  03* 

'  '6.'32' 
0  04 

0.29 

0.16 
0.58 
0.66 

6  16* 

0.14 

0.04 
0.30 

i.'oi* 



T. 

31 

0.21 

0  02 

Sums  — 

4.95 

4.93 

2.30 

1.68 

4.70 

3.98 

6.84 

3-03 

3-75 

4.19 

1.07 

6.79 

1895. 


1  

2 



"6."  55' 

"i*66* 

0.05 
0  12 

0.31 

0  05 



0.70 
0  09 



"6'6i 



0.38 

"6*30 

3 

0.23 

0.09 

0.19 

0.09 

....... 

0.38 

5       

0.05 

T 

6  

0.08 

0  62 

0.02 

1.40 

7  

0  05 

0.25 

0  07 

0  02 

0  83 

0.20 

i.66 

8  
9  

0.02 
1  70 

0.36 

1.33 

"  "  *ip  " 



0.51 

0.25 

0.20 
0.02 

0.10 
1.20 

"6*44 

10 

2  20 

0-02 

0.05 

0.22 

11  
12    .... 

0.23 

0.50 

0.06 
0  38 



6.02 

'"fp" 

"6*72 

"6*46' 

0.16 

'6*64* 

0.04 

'"%" 

13 

0  07 

0  03 

0  01 

0.12 

0  15 

14    

0.97 

0  23 

0  30 

0  25 

15  

0.26 

0.60 

0.05 

0.06 

T. 

16  

0.12 

6.70 

0  64 

0  40 

0.60 

0.10 

1.05 

17  
18  

1.33 

0.13 
0  49 

0.72 
0.05 

0.10 







0.08 

0.34 

21 

0  38 

0  32 

0  31 

0  09 

0  02 

0  57 

1  35 

22 

0  06 

0.04 

0  02 

0.32 

23  

34   

6  96 

25 

0  63 

0.12 

0.37 

0.45 

0  08 

26 

1  20 

0  10 

1  20 

0  13 

0  85 

0  40 

27 

0.46 

0  15 

0.11 

0  23 

29  

0.85 

0.15 

0  37 

30  
31  

0.48 





0.14 



0.60 



T. 

0.01 


6.*  26 



1.05 
0.06 

Sums.... 

7.62 

2.09 

6.11 

5.89 

3.84 

3.07 

3.43 

4.84 

2.32 

0.63 

3.62 

4.54 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


GREENWOOD,   S.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

| 

o 

• 

0 

>-3 

6 

& 

*a 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

* 

* 

0.90 

2.80 

* 

2  

0  72 

3  

1  82 

0  72 

4  

T. 

5  

T 

6.  

T. 

1.50 

1  13 

0.  65 

7.  

T. 

0.18 

8  

T. 

g  

T. 

10  

1.20 

11  

T. 

12  

1  10 

13  

0.70 

1.90 

14  

T. 

15  

2.50 

* 





16  

0  05 

T 

17  

18  

0.55 

19  

T. 

0  03 

20  

T. 

0.80 

21  

22  

0.24 

23  

0  30 

24  

25  

T. 

0.22 

26  

27  

6.36 

28  

29  

1.20 

80... 

31  

T. 

0  22 

2  10 

Sums.... 

0.60 

5.50 

* 

* 

3.02 

5.56 

1.59 

5.48 

3.16 

0.72 

1.96 

* 

*No  record  from  March  1  to  April  15,  inclusive,  and  for  December. 
1894. 


1  

2  

3  

0  07 

1  19 

0  03 

4  
5  
6  





..'.'.... 

0.37 

0.26 
0.73 



"o.'oi" 

0.91 
1.30 

"6!  is' 

0.94 

'"6*34 

7  

0  06 

8  

1.25 

0  56 

9  

1.50 

0.16 

6.18 

2.02 

10  

0  47 

0  24 

11  

0.60 

0.20 

0  96 

12  

0.98 

0  08 

13  

0.14 

1  10 

0  30 

2  23 

14  

1.25 

0  80 

15  

16  

0  23 

17  

0  04 

18  

0-47 

1  03 

0  03 

2  00 

19  

0  22 

0  50 

0  01 

20  

0  58 

21  

0  29 

0  55 

0  05 

22  

0  08 

23  

0  12 

24  

0.33 

0  30 

0  38 

25  

2  20 

0  44 

0  31 

26  

0.44 

2.36 

0  03 



27  

0  05 

0-93 

28  
29  











0.41 

6.25* 

2.80 

0.08 

....... 

0.85 

30  

0.83 

2-00 

0  59 



31  

0.21 

Sums  .... 

1.64 

4.59 

0.93 

1.60 

5.10 

3.52 

6.95 

7.52 

3.31 

4.14 

2.38 

5.09 
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GREENWOOD,  S.  O.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

5? 
i 

0 

1 

"3 

August. 

I 

October. 

November. 

December. 

1 

0  30 

0  38 

2  

0.09 

0.26 

0.64 

0.56 





0.26 



o  02, 



0.56 
0  17 

0  74 

0.06 

0  66 

0.05 

0  32 

T 

0  28 

2  16 

T. 

8  

9 

3-30 

0.93 

0.96 





0.53 
0.32 

0.12 



0.54 

0.19 
0.36 

6.58 

10  

5.83 



0.02 





0.47 
0  09 

0.08 



0.94 
0  98 

0.93 

12  



0.36 

0  74 



0.26 





'o  13 



0.44 

0.18 

*    6.03 

14  

15 

0.63 
0  31 

0.90 
0  65 



0.15 

'  '6io6 



0.62 
1.39 







16 

0  12 

0.14 

1.08 

17  

0  87 

0-20 

0.96 

0.09 

18 

0  08 

0.42 

T. 

19 

0  44 

0  10 

20  ... 

0  73 

0.36 

o.io 

0.36 

21 

0  18 

0  02 

22 

2.07 

23 

24 

3  10 

0  03 

°5 

1  43 

2  12 

0  06 

26 

1  IP; 

1  93 

0  12 

1  36 

0  62 

....... 

* 

1  52 



0  93 

....... 



0  52 

28 

0  33 

0  06 

29 

0  89 

0  37 

0  05 

0.02 

30 

1  57 

0.96 

31 

0  29 

0.08 

0  38 

Sums  — 

11.83 

2.21 

6.06 

4.48 

9.94 

1.88 

3.78 

10.04 

0.10 

1.14 

8.84 

4.49 

HANNIBAL,  MO. 
1893. 


1      .... 

0  20 

0  03 

0  28 

1.07 

T. 

2  

a  

"oils' 

0.39 

0.06 

"6ii2 
T 

'  6  03 

0.04 
0.05 
0  04 

"6'  42' 





0.10 

0.12 
0.07 

r( 

T 

0  07 

T 

T 

T 

0.23 

0.26 

T. 

0.01 

T 

g 

1  13 

0  50 

0  75 

0.53 

2 

T 

0.10 

T 

0  33 

0.06 

T 

10  
Jl 

T. 

0.03 
0  60 

"6*42* 

T. 



T. 
0  31 

T. 
T 





0.05 

12  
15}    

T. 





0.06 
T 

6io4 



T. 

0.14 
T. 

0.06 



14 

0.03 

0  52 

T 

T 

T 

0  19 

0  02 

15  
16  

"  T." 

'  6  49 

T. 

0.06 

0-02 

1.12 

T. 

0.26 

0.02 
0.21 



iii... 

i  

0.06 
0.02 

18  

0.05 

0  12 

19 

0  50 

T. 

0  05 

20  
21  
22 

T. 

'"T'." 

T 

0.22 
0.16 
0  92 

1.05 
0.02 
T 

"6.'62* 

0-02 

T. 

0.53 
0.50 



0.27 
0.03 
0  06 

.i  

'  *6.'42' 

*"T" 

23  

0.09 

0.11 

T. 

0.16 

24 

T 

T 

0  80 

1  00 

T 

0  09 

T 

25  
26  
27  

'  oiio 

T. 
6.19 

T.  " 

0.01 
0.73 

0.70 
3.38 
0.02 

1.36 

0.14 
0.05 
T. 

T. 



6.  52 
0.23 

'"oioi 

28 

0  20 

0  26 

T 

0  10 

0-02 

29   

0  30 

0.40 

0.02 

30 

0  58 

0  06 

6.37 

T 

0  41 

T 

31  

T 

T 

T 

Sums  — 

0.54 

2.12 

2.64 

6.06 

7.04 

5.19 

1.50 

0.54 

1.47 

0.50 

1.25 

0.37 
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month. 

January. 

February. 

March. 

1 

1 

8 

53 

"3 

t-s 

August. 

September. 

i« 

November. 

December. 

0.66 

T. 

T. 

0.01 

0.30 

2 

0  17 

•0-92 

3 

0  05 

0  03 

0-18 

T 

0  05 

T 

T 

0.20 

T 

0  01 

g 

1  16 

0.24 

0  14 

0-02 

T 

T 

0  08 

T 

T 

0.30 

T 

T 

6.04 

0  03 

0  88 

0.06 

T. 

0.04 

9 

0  41 

0.17 

0.50 

10  



0.01 
0  01 



1.39 

0.14 



0.01 
0  03 

0.26 



T. 

0.52 
0  06 

12 

1.06 

0  08 

T 

T 

T 

0.01 

0.13 

14 

0  01 

0  11 

0  10 

T 

0  14 

T. 

T 

15 

0  02 

0  09 

0  01 

0  34 

T 

1  26 

0  38 

0  25 

....... 

T 

0  09 

T 

0  02 

17 

0  01 

0  60 

T 

0  42 

T 

18  

19 

T. 
0  30 

"T 

T. 

0.20 
T 

0.04 

T. 







20 

1  88 

T 

0.17 

T. 

0.07 

0.27 

T. 

21  

0.02 
T 

'T.* 

0.08 

0.02 

0.01 
T 

0.01 
0.14 

0.10 





T 

T 

0.09 

T 

0.05 

0.01 

0.08 

0.15 

0.04 

0.49 

T 

T. 

T 

26 

0  15 

0.48 

0.08 

T 

0.01 

28 

T 

T 

T 

0.19 

0  28 

29  

T. 



6  32 



'  *6*83 

0.01 



0.08 
0  04 

0.22 
0  06 

0.40 
0.22 

31   

0.80 

0.01 

Sums.... 

2.29 

2.51 

1.77 

1.74 

2.93 

2.52 

1.07 

1.03 

2.40 

1.22 

1.77 

1.34 

1895. 


1 

0  02 

0.28 

0  06 

1.96 

T 

0  12 

0  03 

0.99 

o  02 

3 

T 

0  02 

0  10 

T 

0.03 

0.08 

0.49 

0.25 

T. 

0  66 

T 

0  03 

5     

0  02 

T 

0  14 

0  02 

0  06 

T 

0  01 

g 

0  01 

0  11 

6  is 

0  07 

1  04 

T 

0  89 

0  27 

1  65 

....•• 

7     

0  03 

0.05 

0  19 

0.45 

8  

T. 

T. 

0.52 

0.30 

T 

9  

0  33 

0  35 

0  70 

T. 

0.14 

o.ii 

0.37 

T. 

0  01 

0  02 

T 

12      

T 

T 

0  03 

T 

13  

0.02 

T. 

T. 

0.11 

0  08 

14  
15  

0.01 

0.04 
0.01 

'  '6.'  44' 

"6.76 



0.01 
0.73 

""ip" 







16  

17 



'"rp" 

T. 

0.65 

T. 
1.13 

6.97 

0.67 



0.05 

'6*27 

18  

T 

0  08 

0  33 

0  20 

2.12 

T 

0.45 

1  62 

0  02 

2  70 

20  
21  

0.01 
0.03 



T. 

T. 
0  40 

T. 



T. 
1  19 

0.04 





0.01 

0.09 
T 

22 

0  06 

T 

0  04 

23  

6  04 

0  06 

0  02 

0.08 

24 

0  33 

T 

1  28 

0  01 

0.54 

25 

1  37 

0  73 

T 

0  55 

0  02 

1  26 

0  01 

26  

0  10 

T 

T 

0  03 

0-06 

0  72 

0  36 

0  25 

0  14 

27  

T. 

T. 

0.46 

0.07 

28  
29  
30  
31  

T. 

0.02 

0.16 

'  *6.'42* 
0.77 

"o.'oi* 

m 

0.01 
0.50 
0.86 

"{'.72 
0.02 

"6."  53* 
0.04 

T. 

;;;;;;; 

T. 
0.03 

"T'.' 

T." 



Sums  

1.57 

0.39 

1.77 

1.95 

6.23 

3.92 

8.01 

4.86 

2.69 

0.36 

4.40 

5.98 
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Day 
of 
month. 

1 

>T> 

February. 

March. 

i 

>. 
• 

6 
a 

£ 

August. 

1 
I 

1 

November. 

December. 

0  87 

0.31 

2 

0  40 

1.99 

0  94 

0.99 

0  20 

1.49 

1  38 

0.10 

0      

0.10 

0  22 

0  30 

0  17 

4 

0  35 

0.98 

1.90 

3  10 

1.10 

6  

1.28 

0.10 

7 

0  70 

0.30 

0.80 

B 

0.10 

9 

0.91 

0.60 

>1 

0.30 

0.86 

J2 

0.30 

0  14 

>3          

0.18 

0.22 

• 

55        

0.10 

0.27 

i 

0.49 

0  08 

57  

1.96 

0.30 

0  40 

J9  

0.50 

6.16 

0.22 

jl 

Sums  .... 

1.37 

2.20 

0.62 

4.08 

4.57 

2.28 

2.84 

3.36 

2.17 

4.95 

1.89 

0.32 

1894. 


0.23 

0.24 

4      

1.04 

0.49 

0  10 

0.98 

0.63 

1  99 

0  42 

0  08 

0  56 

9       .... 

0.40 

2  00 

H       

.  . 

0.46 

12 

0  20 

0  53 

1  15 

0.12 

0  08 

0  40 

0  80 

0  91 

0.40 

0.18 

18 

0  29 

1  64 

0  99 

19 

0  18 

0.43 

1  18 

2  62 

21 

0.10 

0.14 

0  06 

0.10 

82  

6.26 

0.39 

6.83 

0.85 

23 

0.26 

0  35 

24 

0  10 

0  08 

25 

86  

27 

0.10 

0.80 



0.06 

"6*20 

0.44 











0.60 

28 

0  88 

29 

0  50 

6.36 

0.30 

30  

6.14 

31 

0.76 

Sums  — 

0.78 

3.33 

1.11 

3.39 

7.85 

3.13 

1.56 

0.65 

2.70 

3.00 

0.51 

2.31 
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°z 

month. 

January. 

February. 

March. 

I 

! 

^ 

tA 

§ 

I 

4 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  20 

0.99 

0.82 

0  10 

0.64 

3  

0  14 

0.16 

6      

0  69 

0.29 

0  44 

7 

0.80 

g 

0  40 

0  41 

9 

0  40 

10  

1.10 

0  14 

11             

0.48 

0.31 

0-81 

0.06 

13        

0  40 

6-37 

1.04 

0  10 

0.18 

15 

0.48 

0  12 

0  47 

16 

0.84 

18 

0.64 

0  46 

20 

0.89 

21  

1.12 

0.40 

0.41 

22               .... 

24    

0  24 

25 

0.10 

0.10 

0  56 

.  .  . 

0.54 

0  79 

0  26 

0  29 

0.10 

28... 

0.56 

89             

0.40 

0  66 

30  

0.86 

0.98 

31    

Sums.... 

4.33 

1.40 

1.43 

2.83 

4.67 

4.35 

2.00 

2.12 

1.18 

0.16 

2.50 

2.88 

HARRISBURG-,  PA. 
1893. 


1  

1  00 

0.28 

T. 

T. 

0.20 

T. 

0  03 

T. 

2  
3 

T. 

0.50 
0  02 

"!f" 

0.28 
0.75 

0.17 
T 







"'fp' 

"*076 

4  

T. 

0.06 

0.20 



1.58 
0.10 

0.04 
T. 

6.6i 

T. 

0.02 

0.54 

1.20 
0.12 

0.17 
0.02 

6 

0  02 

0  94 

0.67 

0.06 

0  14 

6  35 

0  50 

T 

7  
8  

9 

T. 

o.io 

0.07 
*"ip" 

'  6  77 

0.27 
0.04 
0  08 

0.41 
0.51 

T. 
0.06 

0.14 

"6.*04' 
0  02 

'"ip" 

10  

T. 

0.59 

0.15 

0.69 

0.04 

0.09 

0.04 

T. 

12 

0.13 

0  29 

0  39 

0  13 

T 

13 

1-15 

0  07 

T 

0  12 

0  01 

0  15 

0  55 

T 

14  
15  

0.02 
0.02 

'  6*62* 

0.12 
T. 

0.28 
0.23 

0.07 
0.04 

"'T.' 

0.04 
0.01 

0.59 
0.09 

0.75 
T. 

6.12 

0.02 
0.21 

16  

17 

"rp 

"6.34 

'"fp" 

1.04 
0.01 

0.01 
0.01 

0.46 
T 

*'6'o5° 

0.21 

...£.. 

0.29 

18      .... 

0  08 

T. 

0  13 

T. 

T 

T 

0  40 

T 

T. 

20   

T. 

T. 

0.80 

0.10 

0  93 

21 

T 

0  16 

0  46 

0.07 

T. 

T 

0  30 

22  

T. 
T 

0.40 

6!  12 

T. 

T. 

0.30 

0.14 
0.01 



6  06 

6  02 

0.06 
0.65 

0.14 

0.01 
0.02 

24  

T. 

0.06 

0.01 

0.54 

0.07 

T. 

25 

0.02 

0  01 

0  16 

0  20 

26 

T 

T 

0.04 

1.50 

0  02 

T 

27 

T 

0  14 

T 

0.23 

T 

0  32 

T 

28  
29  
30  

T. 
0.70 

0.25 

*T." 

'T. 

0.02 

0.06 
T. 
T. 

'  '6.'  08" 
0.01 

"o.'io" 

T. 
1.22 



0.17 

0.46 

o.'oi 

T. 

0.15 
0.15 

T 

0  09 

0.07 

Sums.... 

2.05 

4.66 

1.97 

3.67 

5.32 

2.46 

1.92 

3.69 

1.74 

3.25 

2.54 

1.91 
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HABRISBUBO-,  PA.— Continued. 
1894. 


Dof 

month. 

January. 

February. 

March. 

< 

I 

>-3 

t 

t-s 

5 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.02 

T. 

0  07 

0.44 

T 

T 

T 

2  28 

0  50 

T. 

0.05 

0.19 

0.25 

0.37 

0.95 

0.60 

0.18 

0.01 

0-01 

0.46 

0.27 

T 

0.16 

0.02 

T 

0  02 

0.45 



T. 
0  02 

...£.. 

"o.'os' 

T. 
0  20 

0.14 
0.41 

0.07 
0  02 

0.36 



T. 

0.46 

T. 
T 





T. 

0  74 

T. 
T 

0.02 

0.04 



0.04 

0.72 
0.62 

...£.. 

0.02 
T. 

0.32 
0.03 

T. 

0.07 

0.36 

0.02 

0.52 

1.50 

0.09 

0.30 

0.10 

T. 

1.04 

0.01 

0.27 

0.50 

0  02 

0.10 

0.53 

0.48 

0.18 

T 

0  29 

0.24 

0.25 

T. 

0.01 

0  02 

T 

0  16 

0.08 

0  01 

0.04 

T. 

0  08 

0  50 

0  18 

0.04 

T 

0.03 

0.01 

1  31 

0  57 

T 

0.06 

T 

0  64 

0.02 

0.30 

T 

0.58 

0  43 

0.32 

1.32 

0  01 

0  21 

0  07 

0.02 

0  60 

T 

1.26 

T. 

0.33 

0.04 

0.91 

T. 

T. 

0-20 

0.28 

T 

T 

0.30 

0  08 

0  03 

0.07 

T. 

0.01 

0.44 

T 

0-32 

0.33 

T. 

T 

0.02 

6.06 

T. 

T. 

T. 

0.86 

0.92 

T. 

T. 

T 

0.09 

T 

0.17 

0  02 

T. 

0.13 

0  02 

0  72 

T 

0.10 

0  86 

T 

0.08 

0-04 

T 

T 

0.04 

T 

0  71 

0.03 

0.27 

T. 

3  53 

0  13 

T. 

T. 

T. 




0.40 



T. 

0.30 
0.62 







'i.*02 

0.07 



Sums.... 

1.77 

4.56 

1.30 

2.27 

6.07 

3.25 

1.89 

4.08 

5.53 

4.60 

1.90 

3.34 

1895. 


1 

T. 

0.10 

T. 
0.07 

T. 
0.35 

T. 
0.24 
0.03 





0.07 



....... 



0.08 

"6*27 



T 

T 

0.05 

0.01 

0  02 

0.01 

0.32 

T. 



0.94 
0.04 

6  11 



T 

T. 

0.10 

1.20 
0.11 

1.02 
0.04 

'"T*" 

T. 
0.01 



''''!'''!''' 

0.19 
0.03 
0.68 
0.19 

0.24 

0.08 
0.18 

'  'o.'oe' 

0  09 

0.90 
0.69 
T. 

0.26 
0.32 

"6'o8 

'"T." 

T 

'  '6.'27* 

"'T'." 

6  22 

"o.'os' 

0.08 
T. 

6.  69 

0-05 
0.01 
0.08 

0.03 
0.03 

'"'TV' 

0  02 



0.02 

0.02 

0.32 

0.46 

0.10 



T. 



0.04 

'  6*08 

T 

0.32 

T. 

0.15 

T. 

T. 

0.32 



0.44 



0.14 

T 

T. 

0.15 

0.05 

0.06 
0  13 

'"ff" 



0.06 

0.54 



0.01 
0  12 

*"ip" 





0.38 
0.02 
0  10 

"*T"' 

'  'o.'os' 

T 

0.01 

0.19 
0.07 



"6.'  19' 

6.  60 

0  03 

T 

0.06 

T 

T 

0  01 

T 

T 

T. 

0.01 

0.01 

0.14 

0.02 

T 

0  14 

T 



T. 
0.79 



0.20 
T. 



0.12 
0  23 

'".p" 

T. 

T. 

T. 

T 



0.25 
0  50 

0.02 
0.08 

T 

0  82 

0-31 

1  12 

6  22 

0.40 

T 

0  40 

J  

0.08 
0.14 

0.10 

0.06 
T. 

0.22 
0.10 
0  15 

'6*04 

0.04 

"o.oi 

T. 
0.07 
T. 

'  'o.'oe' 

0  02 

0.10 

'"r£" 

"*T." 

0  94 

0  28 

0.72 

0.98 

Sums  — 

3.80 

0.54 

1.94 

3.67 

1.98 

1.66 

1.16 

2.36 

2.18 

1.63 

1.72 

3.38 
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Day 
of 

month. 

January. 

February. 

a 

I 

i 

a 

^ 

f 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

0.03 

0.09 

0  06 

0  01 

2                     . 

0.01 

T 

T 

T 

T 

0.04 

T. 

0.06 

0.81 

0.05 

T. 

0.14 

0  67 

T 

0.02 

0  0) 

0  05 

0.02 

T. 

T. 

0  12 

0.01 

T 

T. 

0.20 

T 

7  

T. 



0.35 



0.04 
0.06 

0.07 
0.09 

0.08 

'"if" 

T. 

T. 
0-0 

6  02 

T. 

0.04 

0.11 

0.33 

o.a 

10  

0.18 

0.20 

6  04 

0.02 
T 



0.11 
0  20 

0.04 

...^... 

0.02 

T. 

0.2- 
T 

12  

13 

0.26 

T. 
0.02 

0.15 

0.16 

6*32 

0.84 

"T.* 

0.91 
0  27 





0  20 

T. 

0.16 

0.85 

T. 

0.0 

T 

0.18 

T 

0.0 

T 

T 

0.15 

T. 

0.07 

T. 

0  02 

T 

0  02 

T 

T 

19  
20 





0.25 

0.01 
0.01 

0.07 
T 

'"if" 

T. 

T. 

0  38 



6.28* 



21 

0.02 

0  18 

0  02 

0.04 

0.10 

0.20 

0.07 

T 

0.06 

0  28 

0.02 

T 

6  01 

0  69 

0.16 

T 

0  01 

0  02 

T 

24 

0  29 

T. 

0-88 

T. 

25 

0.08 

0  01 

T 

0  02 

T 

26  

0.04 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.08 

0.02 

27 

0  03 

T 

0  06 

0.14 

T 

28 

0  04 

T 

T. 

0.04 

T. 

0.13 

T. 

0.01 

T 

0  02 

0  05 

0  0 

30  

31 

T. 
0  04 



'"if" 



T. 

0  08 

0.02 





0.01 

0.01 
0  02 

0.10 

Sums.... 

1.23 

0.34 

0.42 

1.14 

1.80 

1.20 

1.77 

1.16 

1.67 

1.40 

0.80 

0.3 

1894. 


0  20 

0  06 

T. 

0.11 

0.50 

2 

0  05 

T 

T 

0  41 

T 

T 

0  25 

T. 

0.31 

T 

4  

0.01 



*T." 

T. 
T. 

T. 



0.08 
0  05 





6  
7  

8 

"'T'." 

0.04 

'"T." 

T 

"o.'oi' 

T. 

'6.'  16 
0  21 

...^... 

0.04 
0.04 
T 

0.20 
0.07 

0.56 

0.01 

"6*2 

0.02 

T. 

T. 

T. 

10 

0  14 

T. 

0.19 

0.03 



0.06 

0.07 

T. 

0.27 

T. 

o.io 

13 

T 

0.01 

0.82 

0  07 

0  62 

0  03 

T 

T. 

0.08 

0.29 

0  16 

0.02 

0.83 

T 

T 

0.07 

T 

Ifi 

0  05 

0  02 

0  02 

0  25 

0.98 

T 

0.18 

17 

0  02 

T 

0.04 

0.26 

T 

0.01 

T. 

18 

0.01 

T 

0  13 

0  04 

0  08 





0  57 

T 

0.02 

20  

T. 

T. 

0.07 

0.07 

0.2 

0.02 

T 

T. 

0.05 

0.26 

0.03 

0.30 

T. 

T 

0.10 

T. 

T 

0.90 

0.0 

25 

T 

0.16 

T 

0  01 

0  0 

0.09 

0.01 

T. 

27  

0.02 



0.32 

0.50 



0.01 





T. 

"o.'oi 

29 

0  26 

0  02 

0.26 

30 

0  07 

0  02 

0  01 

0  01 

rp 

T 

31 

" 

0  01 

* 

0  01 

T 

Sums.... 

0.99 

0.14 

0.64 

2.23 

2.33 

2.83 

0.38 

0.48 

1.70 

1.73 

0.57 

0.4 
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Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

j 

1 

n 

jj 

13 
>•» 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

0.04 

0.03 

0  05 

2 

O.Q4 

0  29 

0  10 

0  05 

T 

0  04 

0  09 

0  04 

3   

0  15 

T 

T 

0  14 

....... 

....... 

0  03 

******* 

4 

0  02 

0  10 

0  01 

T 

0  05 

0  03 

5  

0  04 

0.14 

T. 

T 

T 

0  04 

T 

0  11 

6 

T 

0.06 

T 

0-23 

0  72 

T 

0  01 

T 

7 

T 

1  05 

0  56 

T 

T 

0  01 

8  

g 



0.10 
0  05 

6  01 



T. 

T 

1.59 
0  05 

0.09 
0  02 

0.04 
T 

....... 

...£... 

0.02 

10  

0  01 

0.02 

T 

T 

11 

0  05 

T 

0  22 

12  

T. 

0.01 

T 

0  02 

T 

14 

6  02 

0  16 

0  02 

T 

0  10 

T 

0  12 

16  

0.04 

T. 

0  08 

17  

0.17 

T 

0  01 

0  21 

0.02 

18 

0  01 

T 

0  03 

T 

19  

0.15 

T. 

0  25 

0  06 

T 

20 

o.io 

T 

6  07 

T 

T 

0  02 

T 

21  

0.02 

T 

T. 

0  16 

22 

T 

T 

23  

0  04 

T. 

T. 

0.01 

25 

0  02 

T 

T 

T 

T 

26  

T 

0.09 

0.03 

T. 

27 

T 

T 

0.10 

0.08 

0  04 

28  

0.02 

T 

•  6  6i 

0.18 

T 

T. 

0  10 

29 

0  09 

0  38 

0  06 

30  

T. 

T. 

0.03 

31 

0.02 

0  02 

0  12 

Sums  — 

1.06 

0.91 

0.34 

0.62 

0.43 

3.36 

2.24 

0.04 

1.05 

0.12 

0.47 

0.30 

HELENA,  ARK. 
1893. 


2.29 

1.93 

1.52 

3.03 

0.01 

1  42 

1.30 

0.88 

1.17 

0.04 

1.12 

0  64 

0.75 

0.15 

1.01 

0  20 

0.78 

0  26 

0.88 

0.41 

0.03 

3  75 

11 

0  38 

0.30 

12 

0.26 

0.15 

0  63 

0  36 

0.15 

13  

14 







4.56 
2-49 



0.18 

0.05 

6.05* 

0.01 

15 

i  70 

0  57 

1  58 

0.11 

1(5 

0  74 

0.11 

1  77 

17  

0.42 

0.12 









0.02 
0  05 





0.12 

1.01 

0.05 

0  12 

0  64 

21  



0.34 

0.15 

0.05 



0.92 
0.18 







2.15 



23 

0  15 

1.51 

0.55 

T 

0.68 

0.15 

26  
27  
28  

!!!!!!. 

"6.'  90* 
0.10 

!!  

0.90 
0.30 
0.08 

"6."  75' 

10.05 

0.36 
0.04 



1.28 

0.66 

0.04 
0.12 

'  'i.'sT 

0.12 

0  20 

30 

0.04 

0-01 

0  04 

0  25 

Sums  

3.29 

5.31 

3.73 

9.68 

16.68 

6.96 

5.31 

2.14 

7.18 

0.50 

4.98 

3.48 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

A 

I 

g 

3 

1 

Jts 

"3 

1-3 

August. 

1 

i 

1 

November. 

December. 

1  

1.08 

0.02 

2    

0  01 

0.04 

0  15 

0.04 

0.10 

0  06 

0.4 

0.94 

0  01 

0  02 

1  39 

0  02 

0  4 

2.92 

1.30 

0  05 

0  0 

5 

0  71 

0.71 

g 

T 

2  52 

0.89 

0  64 

0  41 

0.15 

0.20 

0.3 

g 

0.50 

1  5 

9   

0  15 

0  43 

0.34 

0.45 

3.41 

2  93 

0-55 

1  C 

0  32 

0.99 

0  89 

1.24 

0.01 

4-80 

13  

0.27 

0  31 

0  46 

15 

0  61 

0.15 

0.28 

1  17 

0.18 

0.60 

0.15 

0.] 

17  

0.21 

0.07 

18 

0  76 

0.25 

0.11 

0  07 

0  54 

0  10 

0  14 

0  39 

19 

1  54 

1  84 

T 

******* 

****** 

20  

0.01 

2.76 

0.94 

21 

0  95 

0  11 

0.09 

22  

0.08 

0.02 

0  68 

23  

0.15 

T 

1  01 

6  85 

24  

0.75 

T. 

25  

0.04 

0  20 

o.i 

0  50 

0  \ 

27  

0.04 

T. 

T 

0  C 

29  

0.50 

6  34 

30  

T 

31  

0.03 

0.1 

Sums.... 

4.84 

7.53 

9.00 

7.92 

1-77 

1.18 

6.99 

6.91 

2.17 

2.04 

1.32 

4.6 

1895. 


1  

2   

6*05 

*6.*6i 

0.56 
0.47 

0.48 

6.58 



0  81 

T. 

0.19 





0.4 

0  B 

3  

0.12 

0.08 

0.02 

1  00 

0  03 

0.11 

0.11 

6  

0.01 

6.21 

0.55 

T. 

0.07 

7   

0  61 

T 

1  02 

0.02 

0  27 

0.01 

0.08 

8  

0.19 

0.13 



T. 

6*06 

0.08 

0.06 

6  74 

O.fi 

10  

0.70 

0.30 

0.20 

0.90 

0  24 

0  04 

0.25 

12 

0  04 

0  21 

1.32 

0.01 

0  04 

14  

6.86 



0.16 
0.78 



0.55 
1.40 

0.40 







0.10 
0  20 



16   

2.13 

6  07 

0  61 

0  0 

17  





0.41 



0.35 



0.51 







19  

0.13 

0.25 

20  
21  
22  

3.45 
0.41 

0.01 
6.'  05 

0.83 

6.61 

!".... 

1.20 
0.11 

"6!  55' 

0  38 

"6."  67' 

"'"!!.. 



..!.... 

0.5 
0.0 

0.12 

0.50 

24  

0.32 

6.40 

T. 

25  
26  
27  
28   

0.89 
0.47 

••••••• 

'"if." 

0.38 
0.92 
0.01 

0.02 
0.06 
0.02 

0.15 

0.50 
6.  20 

0.07 
0.21 

'  '6."46' 

T. 

"6.'46' 
0  14 

1.35 
1.89 

0.2 

0.1 

29 

0.30 

0  01 

T 

30  

0.11 

0  02 

O.S 

31 

1.88 

0  75 

O.C 

Sums.... 

9.17 

0.40 

6.36 

2.58 

2.32 

4.73 

5.25 

3.34 

0.85 

1.49 

4.89 

2.f 
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Day 
of 

month. 

January. 

February. 

1 
m 

1 

1 

o 

H 

1-3 

§ 

*-3 

j 

September. 

October. 

November. 

December. 

1    ... 

T 

0-04 

0  01 

0  27 

0  04 

2  

0  15 

T 

0  02 

0  01 

T. 

0.01 

3   

T 

T 

0  11 

0.06 

0  01 

T 

4 

0  02 

0  50 

0  02 

T 

T 

6.09 

0  01 

T 

0  55 

0.01 

T 

6  
7  
8  
9  



0.02 

'"T." 

0.01 



0.04 
0.18 
T. 

6  20 

T. 
T. 
0.04 

T. 
0.01 

T. 

0.01 
0.14 
0.09 

T. 
0.01 
0.27 
0  12 

0.01 

0  01 

10  

T 

0  05 

0.08 

0  45 

11  

T. 

0.16 

0.06 

0.01 

12  

T 

T 

0  02 

T 

T. 

0  05 

0.06 

0.16 

13  
14  

0.10 
0  20 



0.01 
0  02 

"'ip'" 

0.34 

0.03 

0.03 

T. 

o.oi 

15  

T 

0  02 

T 

0  06 

16  
17   



T. 

...... 

0.01 





0.16 
0  16 

6  ii 

0.17 
T 



18  

T. 

T. 

19  

0.01 

T 

T 

20  
21  





...... 

0.01 

0.12 
1.50 

'  "rp"' 

"6."  46* 

6.14 
0.01 

T. 

0  05 

6  06 

22 

T 

T 

0.11 

0-01 

23  
24  



0.20 
0  01 

0  05 

0.61 
0.99 

0.05 
0.41 

0.02 



0.01 

0.10 
0  01 

25  
26  

0.12 
0  60 

0.09 
0  01 

'"ip"' 

0.11 
0.50 











0.02 

27  

0  62 

0  48 

0  31 

0.02 

'"  . 

0  10 

T 

28  

0  01 

T 

0  01 

T 

T 

29   

0  03 

0.01 

0  15 

0  19 

30  

0  06 

1.63 

T 

0  45 

31  

6  04 

T 

0.01 

o.oi 

* 

* 

Sums  — 

1.72 

0.58 

0.14 

2.31 

3.04 

0.82 

0.86 

0.46 

2.69 

0.84 

1.44 

0.58 

1894. 


1  .... 

0  05 

T 

0  01 

0  04 

2  

0.59 

0  02 

0.22 

0.04 

T 

0  18 

T 

3  

T 

0.03 

T 

0-01 

0  04 

T 

4  

0.12 

0  19 

0  01 

6.13 

T. 

5  
6 



0.01 
0  03 



0.03 
0  01 

0  02 

T. 

0  05 

0.01 
0  80 

6  27 

'"rj\  " 

"'rp' 

7  

T 

6  02 

T 

0.01 

0.26 

0  01 

0  08 

0  05 

0  01 

0  06 

8  

0  02 

T 

0  10 

0  03 

T 

9  

10  

0.36 
T 

0.02 



0.02 



T. 



T. 

11 





0.21 

0  10 

12 

0  02 

T 

0  03 

0  14 

13.,  
14  
15  
16  

"6!  14' 

0.03 

0.01 
T. 

6.02 

"6."  62' 

0.04 
0.45 

"6*21' 

0.29 

0.78 
0.04 

T. 

"'T'." 

0.01 

T. 

0.01 
0.02 
0.03 
0.01 



"6.'20 

....... 

17 

T 

0  20 

0  10 

0  03 

T 

18  
19  

0-01 

0.03 
0  01 

6  08* 

0.02 

"6.13 

T. 

"'ip'" 



T. 
0.21 

T. 

T 



20  

T 

0  01 

T 

0.02 

0.21 

0.08 

T 

0  06 

21  
22  
23  

0.01 
0.21 
0  01 

T. 
"'.p'" 

'"T." 

0  12 

0.06 
0.63 

T. 
0.04 





T. 

0.12 

T. 

T. 

*"o  05 

24  
25  

26... 

0.05 
0  04 

T 

0.15 
T. 
T 

0.06 

0  06 

0.01 
0.07 
0.04 

T. 
0.04 

T. 

'T" 

0.12 
T. 

T 



0.04 

27  

0.02 

0  02 

0  01 

0  01 

T 

28  

T. 

0.04 

0.01 

0.10 

6.03 

29  
30  
31  

0.12 
0.18 
0.06 

0-02 
T. 



0.01 
0.12 



0.05 
0.02 
0  03 

"T 

'"T. 

0.38 
0  04 

Sums  .  .  . 

1.64 

0.47 

0.80 

0.82 

1.66 

2.09 

0.32 

0.40 

1.42 

0.68 

0.24 

0.63 

DM] 


-11 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

i 

I 

1 

1 

»-» 

>> 

"3 
»-» 

5 

1 

October. 

T 
i 

i 

December. 

1 

0  14 

0  14 

0.17 

0  11 

T 

0.02 

T. 

0  39 

2 

0  18 

0  82 

0  02 

T 

0  02 

0  12 

T 

0.06 

0  06 

T. 

3  

0  22 

0.22 

T 

0  01 

0  09 

0.04 

T. 

4 

0  01 

T 

6.6i 

0  22 

T 

0  38 

5  
6  

0.10 
0.01 
0  01 

"6*41' 

T. 

'"T." 

T. 

T. 

0.08 
0.23 

0.48 
"6"  03' 



0.17 



0.08 
T. 
0.01 

"'T'." 

T 

T. 

0  23 

9  

T. 

0.01 

0.05 

10  '..... 



T. 

T 

0.01 
T 



0.02 
T 





0.04 
0.12 







0.20 

T. 

T 

0.02 

0  09 

0  11 

0.36 

T. 

0.06 

T. 

0  27 

T. 

T 

T 

0  28 

17 

0  04 

T. 

T. 

T. 

19 

0  06 

0  01 

T 

T 

T 

T 

T 

0  15 

0  02 

0  34 

T 

T 

22 

0.01 

T 

0.01 

T. 

23 

0  22 

T 

T 

T 

24  
25 

0.26 



T. 



'"ff" 

0.06 
0  12 

'"•JT" 



T. 

0.02 
0.18 

0.01 
T 

26  

T. 





6'os 

0.04 
T 

0.08 
0  01 



0.18 

6.04 

"*6'i6 

28 

0  14 

0  08 

0  04 

0  08 

T 

...... 

0.08 

29 

0  10 

0  24 

T 

••• 

T 

0.02 

T 

0  10 

0.03 

T. 

31             

0.43 

0.27 

0.03 

Sums  — 

1.95 

1.69 

0.29 

0.53 

0.87 

1.30 

1.18 

0.14 

0.57 

0.28 

0.77 

1.12 

HERMANN,  MO. 
1893. 


0.52 

0-30 

0  12 

1.47 

0.46 

0  01 

2  
3  

0.07 
0.07 

1.21 
0.11 

""ijT" 

0.05 
0  23 

*6.6i 





T. 

0  01 



6.16 

4       .  . 

0  06 

0.03 

0.03 

0  02 

5  

0.19 

T. 

0.24 

0.95 

6  



0.08 
0  07 



0.20 

0.35 

'"ff" 



0.23 





8   

0.02 

0  78 

0  25 

9  
10  

0.06 
0.05 

0.79 

6  94 

0.33 



0.15 



0.21 





0.11 

0.25 

0  78 

1  85 

1  30 

12 

0  75 

0  77 

0  28 

0  08 

0.20 

0-04 

0.04 

0  06 

0.25 

0  05 

0.34 

0.03 

0.02 

2  10 

0.02 

0  55 

17  

18 

'  6  ii 

0.46 
0.06 

0.10 





*6.'o2 

0.05 







0-68 

20   

2.06 

0  40 

0.06 

21 

0  03 

0  07 

0  43 

0  48 

0.30 

22  
23  





1.14 
0.10 
0  50 

0.01 

'o.  10 

"o.'oi" 

0.83 
6.50 



"6.'  26' 

0  10 

6.02 
0.55 

o  33 



0.04 

"'6.'  02 

25 

0  96 

.  . 

0  22 

T 

0  03 

0  14 

26  
27  
28  .... 

"6."  64' 

6  36 

6'ii 

1.03 
T. 

2.05 
1.18 

0.07 
0.01 

0.05 
0.05 



T. 

1.08 
0-03 

"'6'  16 

29 

0  20 

0  22 

0.28 

0  13 

0.02 

30 

T 

2  07 

0.30 

31  

0.01 



0.40 

0.04 









Sums  ... 

0.58 

3.51 

3.58 

9.70 

5.81 

5.96 

4.50 

2.33 

2.99 

0.49 

1.57 

1.02 
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month. 

January. 

February. 

March. 

i 

I 

m 

"3 

1-3 

August. 

1 

DQ 

October. 

November. 

1 

1  60 

0-02 

0  87 

2 

0  05 

0  05 

6.33 

0.78 

3 

6.6i 

T. 

0.16 

0.03 

0.04 

0.49 

0.30 

0.54 

5  

0.02 

0.80 
1  18 



0.80 
0.02 

6.36 

0.14 



2.12 







„  ** 

T 

0  05 

0  08 

0  04 

6.04 

1  28 

1  09 

0  30 

0  07 

0  02 

10    

0-03 

0.02 

0.23 

0.38 

0.05 

0.44 

0  08 

0.33 

0-30 

0  17 

0.03 

13 

0.12 

0.16 

14 

0.03 

0  09 

6  07 

0.18 

15  

16 

0.01 

0.08 

0.10 

0.35 



1.00 

0.06 
0  12 

*6'l9 

17    

T. 

0.02 

0.06 

18 

0.33 

0-02 

0  28 

0.01 

0.02 

0.04 

19 

0  05 

1  15 

. 

20 

1  40 

0  68 

0.01 

§ 

21 

0-87 

0.01 

0  02 

0  03 

0  06 

0  15 

0  05 

6  04 

22  
23 

....... 

T. 

0.18 

0.02 



"6*62' 

0.36 





24    

0  50 

0  10 

0.02 

0.02 

25 

0  03 

0  57 

0.22 

0.33 

26  

0.05 

1.38 

0.22 

0.03 

0.03 

27 

0  02 

0  04 

28 

T 

0.02 

29  

30 

0.14 



0.08 

0.26 
0.41 



'  6'io* 

0.01 
0  06 



"o.05 

0.80 
0  04 

0.07 
1  23 

....... 

31   

0.06 

Sums  

3.00 

2.59 

3.11 

3.69 

3-59 

2.62 

0.57 

1.51 

4.69 

1.89 

2.03 

3.03 

1895. 


1 

0  07 

0.25 

0  04 

1.67 

0.35 

2  

6  05 

0.03 

6.78 

0.26 

3 

0.04 

0.01 

4  

0.04 

0.10 

2.10 

5   

6  80 

0  02 

0.02 

"6*13' 

0.06 

0.08 
0  04 

0.11 
0  30 

2.05 
0  13 

0.02 

"2'09* 

6.6i 

0  10 

0.13 
0  07 

8*" 

0.04 

....... 

T 



0  32 

******* 

g 

0.03 

0.01 

0.43 

10 





0.67 

0.05 

12   

0  02 

1  38 

0  13 

0  02 

13 

0.07 

0  05 

0.05 

.... 

0  09 

15 

6.03 

0.06 

0.15 

1  07 

0  07 

0  55 

0.01 

16  

0.02 

0.01 

0.49 

0.01 

0  25 

0.05 

17 

0.01 

0  50 

0  27 

0  01 

2  10 

19  



0.04 



T 
1  24 

0.05 

0.10 







2.70 
1  56 

21  
22 

T. 



6  15 

0.05 



0.09 

0.04 



6.06 



0-15 

0  02 

0  01 

24  

0  48 

0.23 

0.04 

0  21 

0.85 

25 

0.62 

0  36 

0.12 

26  

27  ... 

0.30 



'6.03 

0.15 
0.01 



0.87 



0.65 

0.10 

'6*15 

0.68 

28 

0  15 

0  i  H) 

0.06 

0  01 

30 

0  02 

1  24 

1  74 

31  

0.30 



Sums.... 

1.21 

0.35 

1.71 

0.72 

5.58 

5.66 

7.90 

*•* 

4.92 

0.32 

2.39 

8.15 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


HINTON,  W.  VA. 
1893. 


Day 
ot 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

s 

0 
"3 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

2...''.."'".' 
3  

4 

0.06 
0.08 

"6*62" 

"6."  04* 

0.06 

"6'6i* 

0  31 

"6."  05* 
6  87* 

"6.*  17* 
0.79 
1  11 

'  "o.'os* 

0  04 

"i.'o7* 

0.18 
0.28 

0.22 
6  21 

0.40 
0.24 


1.61 
6.95 

6.03 

'6.'  02 
0.12 
0  14 

5  

g 

0.30 
0  06 

6  05 

0.04 

0.02 
0.01 

6  83 

2.20 
2  53 

0.30 
0.01 



0.20 

7 

0  02 

0.17 

0.02 

0.40 

0.09 

0.21 

8 

0-05 

0.04 

0  03 

g 

0  01 

0  23 

0  37 

6.16 

1.03 

10  

0.12 

0.67 

0.01 

0.05 

0.01 





0.89 





0.01 

0  23 

0  01 

0.26 

0.01 

0.10 

13 

0  08 

0  63 

0  10 

0  06 

0.01 

0  09 

0  21 

0.10 

14 

0  01 

0  01 

0.15 

0.38 

1  08 

0  55 

0  62 

0  06 

0  10 

0-88 

0-16 

0  06 

0  03 

0  01 

Ifi 

0.08 

0.04 

0  02 

0  80 

0.01 

0  03 

17 

****** 

0.80 

0.02 

0  10 

18  

1.18 

0.05 



0.21 

0.22 



0.22 





0.02 

0.01 

20 

0  04 

0.04 

O.Q3 

21 

0.04 

0.10 

0.01 

0.85 

0.22 

22  
23  
24 

0.03 

0.30 
0.01 
0  04 

0-08 
0.02 

6  46 

0.86 
0.26 

0.08 

6  6i 

'6.12 

o.ov 

0.23 
0.07 

0.25 

6  6i 

....... 

0  70 

0.91 

0.01 

0.29 

27 

6  03 

0  83 

0.89 

6.19 

0  13 

28 

0.36 

0.37 

0.01 

0.22 

0.05 

0.21 

0.89 

29 

0.11 

0  45 

0.40 

2.00 

0  25 

on 

0.98 

0.21 

0.30 

0.15 

0  02 

0  13 

81  

0.06 

0.06 

0.22 

Sums  — 

1.87 

5.52 

1.64 

4.35 

5.56 

7.02 

2.30 

3.32 

4.50 

5.17 

1.20 

1.04 

1894. 


; 

0  03 

.!    0.08 

0.40 

0.01 

0  06 

******* 

.     0.24    

0.07 

4 



0.20 
0.75 

!  0.22 
|  O.U5 



0.08 

0.06 
0.01 



6.02 

0.29 

0.02 

5  
6  
7  

0.04 
0.05 
0.01 

0.05 
0  11 

1    0.03       0.12 
1    0.03       0.01 
0.16    0.13 

i    o  10 

'  '6.*89' 
0.66 

iii 

0.11 
0.12 

0.29 

g 

0-24 

!    0.02    

6  13 

0.05 

0  20 

10 

0  09 

0.63 

0.01 

0  03 

11  
12  

0.30 
0.08 

6.6i* 

....!    0.86    

;  o.oi  







0.05 
0.04 

0.01 
0-05 

0.11 
0.53 

0.12 

0.08 

0.20 

0.72 

0  04 

15  
16  

17 

0.12 
0.11 

0.27 
0.03 

..:  0.02 

0.43    
0.06    0.08 

'  6*64* 

"6.'  08* 

'6*54* 

0.43 
6.13 

'  '6.'  of 

'6.'  05 

18  
19  
20  

21 

'  '6*64' 
6*09* 

0.10 

'  '6.'  64* 

0.29    
0.04      0.40 
1    0.05      0.50 
0-09  '    0.12 

"6"  27* 

0.01 

"o.'ie* 

0.01 

0.43 
0.04 
0.03 



0.19 

.....*• 

22 

0  01 

0  23 

1    0.09       0.23 

0.19 

g:::::::::::: 

24  
25  

....... 

0.01 
0.26 

0.02 

"6!  14' 

0.14       0.10      0.14 
1  0.04 
0.03    0.07 
0  02    

6  53 

0.41 
0.19 

'.;".'.'* 



••••••• 

0.02 
0.11 

'o.'oi 

27 

0  03 

0  02  i                 0.26 

1  10 

0  05 

0  04 

0.05 

1  00 

0  04 

0.04 

0.20 

29  

30 

0.05 
0  55 



0.05  !    0.56       0.02 

0  05  ' 

0.31 

0  01 

0.01 
1  42 





0.06 

31  

0.01 



...'....!  0.02 

0.40 



1.13 





Sums.... 

Mi 

3.77 

1.34  !     1.97       2.35 

1 

3.80 

1.82 

1.58 

2.59 

2.14 

1.03 

2.77 

DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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HINTON,  W.  V 'A.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

S 

! 

1 

^ 

^ 

3 

>-3 

< 

September. 

j 

November. 

December. 

1   

0.01 

0  01 

1  77 

1.86 

0  58 

2.  .  . 
3...!.!  .... 

0.02 
0  04 

0.16 

0.81 
0.07 

0.21 
0  23 



0.42 





0.08 
0.05 

4  

0.27 

0.01 

5  

0.03 

0.05 

g 

0.02 

0.25 

0.32 

1.66 

0  01 

7  

0  21 

0  15 

0  03 

0  19 

0-70 

6.18 

0  02 

8  

0-25 

0  10 

0  09 

2  04 

0  28 

0.20 

0  66 

0.06 

g 

1.35 

0.13 

0  13 

0  08 

0  96 

0  23 

10  
11  
12  

0.30 
0.35 

6.07* 

0.02 

0.05 
0.02 
0.55 

6.64' 

0.04 

"6  4i' 

'  6.14 

'6  io 

0.50 
0.30 
0.01 

6  05 

13  
14  
15  

0.15 
0.02 

0.13 

"6."  41 
0.04 

0.40 
0.20 
0  30 

'  'o.'se' 

'  '6.'  65' 

....... 

0.03 

0.05 

"6.  is' 

0.05 

16... 

0  49 

0  17 

0  41 

1  03 

0  04 

0  02 

17  
18  
19  

0.18 

0.21 

0.01 
0.01 

0.07 
0.06 

0.03 
0.18 



0.75 
0.41 







20  

0  47 

0  26 

0.01 

21 

0  35 

0  01 

0  43 

0  34 

0  33 

0  08 

0  48 

22  

0  44 

0.12 

0  03 

0  34 

23.  ..  . 

0  10 

0  50 

24  
25  

0.01 

0.01 

0.09 
0.10 



6  03 

0.25 
1  30 

0.04 



6.03 

6.04 



26  

0  43 

0  01 

0.01 

0  12 

0.01 

0  10 

27  

0.02 

0  17 

0  21 

0  48 

0  40 

" 

0.26 

28  

0.02 

0.19 

0.08 

0.45 

0  35 

o.io 

29  

0.45 

0  49 

0.12 

30  ... 

0  11 

0  51 

0  04 

0  01 

31  





0.20 

0.22 



0.12 

0.60 

Sums  — 

5.06 

1.00 

3.20 

4.12 

4.05 

2.50 

6.44 

3.21 

4.37 

1.06 

1.82 

2.01 

HUNTINGDON,  PA. 
1893. 


1  

2  
3  
4  
5  

0.74 

"6!ii 

0.52 
0.39 
0.32 

"6."  26' 
0.20 

'  'o.'oi 

0.23 
0.31 
0.61 
1.21 
0-75 

0.04 
0.15 

'  '6.'  25- 

.'.'.'.'.'.'. 





"6".  99' 

'  'o.'go' 

0  08 

'  o.'go 

6    ... 

0  59 

0  21 

0  15 

0  31 

0  06 

1  14 

7  
8  

0.02 

0.15 

0.40 

0.35 
0  07 

0.51 







9  

0.04 

0.11 
0  71 

0.91 











0  02 

11 

0  10 

0  03 

12  
13.  . 

0.21 

"6  68  ' 

0.23 

0.66 

"o'so 



"o  29 

0.40 

0.13 
0  25 

6.50 





14  
15  ,  

0.01 
0.09 

"6  14' 

0.12 

0.31 
0  23 

0.41 
0  12 

0  06 



0.30 
0  46 

1.31 



0.05 
0.95 

16  
17  

'  6  eo' 



0.53 
0.13 



0.17 
0.79 



0.07 





0.05 

18  

0.20 

19  
20  



0.10 



0-70 

"i.'is" 



0.40 

0.01 







21 

0  30 

0  05 

0  75 

0  20 

0  37 

0  15 

0  23 

22  

0^07 

0  02 

..**..* 

oiio 

0.15 

23  
24  

'6.12 



0.12 
0.08 





0.02 

6  22 



0.45 

6.06 

0.05 

25  
26.  .. 

0.25 



6  42 

0.05 

i  oo 



0.18 

'  6  09 





27 

0  25 

0  12 

0  21 

0  50 

0  05 

2&  

0  21 

0  01 

1  00 

0-18 

29  
30  

0.50 
0  25 



6.32 
0.29 

0.11 

0.13 

2.63 





0  05 

0.16 
0.05 

31  

0.01 

0  55 

0  05 

Sums  — 

2.10 

5.27 

2.07 

4.61 

7.79 

2.37 

2.39 

3.49 

3.50 

3.70 

2.46 

2.46 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

HUNTINGDON,  PA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

I 

i 

fj 

JK  e, 

1  3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  15 

0.10 

0  03 

0  62 

0  37 

2  

0  58 

3  

0.10 

6.46 

0  40 

0  30 

4  

5  

0  12 

0.31 

0.01 

0  42 

6  

0  02 



0  13 

7  

0.35 

0  03 

0  02 

0.05 

8  

0  58 

0.22 

0  45 

9  

i 

10  

0  70 

0.20 

0  85 

0  07 

0  36 

11  

0.68 

0  07 

12  
13  



0.50 
0  35 



0.10 



6.55 

0.45 
...  .  0.14 



"6'33* 

"6*62 

0.63 

14  

"6*55 

0  06 

....... 

15  

0  16 

0  50 

0  50 

j 

16  

0.04 

0  05 

0  85 

0  04 

17  

1  52 

0  80 

0  10 

6.64 

0-06 

18  

19  
20  
21  
22  

"o.'ss' 

"o.'ii' 

0.16 

'6.'  03* 
0  18 

0.12 
0.68 
0.29 
0-07 

1.45 
2.23 
0.27 
0  06 

0.07 

!  "6."  ie' 

0.12   0.11 

1.50 
0.02 

'.'.'.'.'.'.'. 

IE! 

.'.'.'.'.'.'. 

23  

0.20 

0  10 

0  28 

0  40 

0  23  

0  05 

24  

0  21 

0  22 

0.35 

25  

0.33 

0  60 

0.01 

0  25 

26  

0.75 

0.05 

0  63 

0.30 

27  

1  10 

28  

0.10 

0  38 

:::::::::::::' 

29  

0.40 

0  15  



30  

0.56 

0.52 

0  07 

81  

0.30 

0  89 

: 

"  ' 

Sums.... 

,.82 

3.44 

1.07 

3.19 

9.20 

3.56 

1.57   1.26 

7.56 

2.93 

1.81 

* 

4.21 

1895. 


i... 

0.12 

0  12 

0  73 

2  

1  25 

0  05 

0  27 

0.14 

******* 

0  22 

3  

0  04 

4  

5  

0  35 

0.03 

0  10 

6  
7  



0.30 







0.10 

0.17 

6  36 

"6*29 







8  
9  
10  

0.13 

"i.'oi" 



"6'24* 

6.45 

0.03 
0.63 
0.04 



"6.'i2' 

0.20 

0.04 

"6."  64' 

0  17 



11  

0.14 

12  

0  68 

0  04 

0.15 

0  25 

0  08 

13  

1  18 

0.02 

0  24 

0.93 

0  04 

14  

0  16 

15  

0.40 

16  

0  23 



0  50 

17  



0.60 

18  

19  

0.26 



20  

!!.' 

21  

6  35 

. 

0  01 



22  

0.05 

0  30 

1  22 

23  

0.04 

24  

0.11 

25  
26  
27  

0.45 

!*'!'". 

0.02 

6  45 

"o.'as" 

0  30 

.  . 

0.43 
6  14 



0.20 
0.17* 

"o.'go" 

'  '6*02' 

0.09 
0.18 
0  27 

"6*58 

28  

0  09 

0  88 

0*96 

0  70 

29  

0.25 



0  10 

30  

0  70 

31  

.... 

0  30 

0  70 

Sums  — 

5.16 

0.46 

1.42 

1.97 

2.44 

2.14 

3.10 

3.18 

2.09 

0.31 

1.81 

2.84 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION.  167 

HURON,  S.  DAK. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

i 

6 

13 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.04 

0  30 

0.01 

0.01 

2 

0  03 

0  18 

0.37 

T. 

0.04 

T. 

3   

0  02 

T 

T. 

4 

0  86 

T 

2  62 

T. 

5  

T 

0  01 

T 

0.35 

0-04 

6.6i 

6 

0  08 

0.01 

T 

0.50 

T 

0.01 

0.10 

0  09 

0.02 

T. 

g 

T 

0  01 

0  02 

T 

T 

0  04 

T 

g 

T 

0  08 

0  15 

0  01 

0  20 

10  

11 

0.06 
0.17 

0.01 
0  03 

1.22 

0.15 
0.01 





0.17 



*  T. 

T.  ' 

0-05 
0-03 

12 

T 

0  58 

0  01 

T. 

13  

14 

T. 

0  04 

0.16 
0  08 

0.38 
0-04 

0.08 











0.02 

T. 
0  01 

15 

0  01 

6  08 

0  08 

0  02 

16 

0  09 

T 

0.04 

17   

T 

0  03 

0  07 

T. 

18 

0.18 

T. 

T 

T. 

19 

T 

0  56 

0.13 

T. 

T 

0  02 

0  04 

T 

21 

0-01 

0  06 

0.02  ' 

0  74 

T 

T 

22 

3  31 

T 

0.01 

T. 

23 

T 

T 

0  47 

T 

0  09 

0.04 

24    

0.01 

0  01 

0  07 

T 

0  03 

0.01 

6.15 

0.30 

25 

0.06 

T 

0.49 

0.10 

0.20 

26 

0  59 

0-16 

T 

6.20 

27 

0-04 

T 

T 

0.04 

0  24 

T 

0  12 

0.01 

T. 

28 

0  16 

0  02 

0  26 

T 

0  02 

0  18 

T 

T. 

29 

0  04 

0.22 

T. 

0.08 

30 

T 

0  10 

T 

0.01 

0.30 

0.01 

31 

0  10 

T 

T. 

Sums  — 

0.85 

0.59 

1.58 

4.68 

2.49 

0.67 

3.34 

0.59 

0.23 

0.19 

0.72 

1.01 

1894. 


1  

0.68 

0.09  

2  

3 

T. 

0  09 

T. 
T 



""ijT* 

T. 

T 



T 



0.06 
0.05 

-T.1::::::: 

0.10 

0.06 

T 

0.04  i  

5 

T 

T 

T 

0  22 

6  

0.05 

T. 



T.  i   T. 

T 

1.37 

0  43 

0.10  i   T. 

8  

"o.'oi" 

T. 
0.23 
T 

0.26 
0.04 

0.01 
0.01 

'  '6.'02' 

0.08 

"o.'oi* 

0.01 

0.01  !   0.08 
T.  1  
j   T. 

11  



T.  I   0.02 

12 

0  01 

0  10 

T 

T 

0  03 

T 

0  08 

13!!!!!!!!!!!! 



T. 

...^... 

0.01 
0.03 

...... 

0.02 
0  11 

0.04 
0  04 

'6  07 

T.  :  

15 

0  37 

T 

0  68 

0  01 

T  

16 

T 

T 

T 

0  01 

17 

0  26 

T 

18 

T 

0  48 

0  01 

0  10 

6  05 

T   

19 

0  02 

m 

0  60 

0  07 

0  48 

; 

0  02  . 

20 

0  13 

T 

0.10 

0  02 

0  01 

0.04 

T.  1  

21 

0  56 

T 

0-01 

0  25 

22  

23 

"6°28 



0'.13 

"  "  ff  " 

T. 
T 

*0  01 



T. 

T. 

0.10 

0.01  

24 

T. 

0-02 

0  43 

T. 

25 

T 

T 

T 

0  29 

26 

T 

0-10 

0  01 

T 

27 

T 

0.12 

0  06 

0  72 

T 

T  

28 

0  02 

0  02 

T 

0  01 

T 

0-30 

29 

T 

0  78 

0.12 

6  04 

0-73 

0  02 

T 

30 

0  02 

0  03 

T     T. 

31  

0  09 

T. 

T. 

Sums  

0.71 

0.24 

1.18 

2.84 

0.43 

2.23 

0.23 

0.61 

. 

2.42 

2.22 

0.35    0.10 
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1895. 


Day 
of 
month. 

1 

jj* 

1 

,a 
8 

I 

i 

» 

d 

"3 

August. 

September. 

O 

November. 

December. 

T. 

0  05 

0.11 

0.42 

0  04 

2 

T 

0.02 

0  02 

0.24 

T 

3  
4      

0.04 

6.6i* 

T. 



0.40 
T. 

0.36 
T 

'  6  6i' 

'6  42 







0.06 
0.02 

5  
6  

T. 

0  67 

0.06 
0  30 

...... 

6  6V 

T. 

0.12 

'  o'os* 

T. 
T 

T. 

T. 

T. 

0.18 

7  

0.02 

0.02 

0.06 

0.06 

0.06 

T. 

0  18 

8  

0.10 

T 

2.10 

0-22 

0.02 

9 

T 

0.48 

0  02 

T 

0  02 

T 

10  

0.01 

0.02 

0.02 

T. 

0.01 

0  10 

0.02 

11  
12  



0.08 
0.05 

6.02 

T. 

T. 

T. 
T. 

0.20 





13      

T. 

T 

6.04 

T 

0.48 

14 

0  05 

T 

0.02 

T 

T 

T 

T 

T 

15  

0  06 

0.80 

0.06 

T 

T 

0.01 

0  03 

T 

T 

17  

T. 

6.6i 

T. 

0.25 

T. 

18  
19  

T. 

T. 



6.06 

T. 

0.48 





0.83 
0  01 



20  
21  

T. 
T. 

0.04 





0.02 
0.44 

0.40 

*"T." 

0.10 
0.16 



0.02 
0.02 



22  

T. 

0  16 

1  26 

23             

0.03 

0  52 

0  84 

24  

0.02 

T. 

0.12 

T. 

T. 

T. 

25             

0  09 

0  04 

0  02 

0.01 

26  

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.03 

27  

T. 

0  16 

T. 

T 

0.02 

28  
29  

0.01 
0.03 

0.03 



0.64 
0.02 

"*T." 

0.36 
0  04 



T. 

0.03 
T 

T. 
0.03 

30          

T 

0  18 

0  12 

T 

0  02 

31  

T. 

0.83 

0.42 

0.04 

Sums.... 

0.91 

0.71 

1.03 

2.03 

1.83 

2.57 

1.63 

2.81 

1.84 

0.22 

1.30 

0.20 

IOWA  CITY,  IOWA. 
1893. 


2  



'  6'40" 

'"%" 



0.10 

0.17 







0.11 
0  01 



"6*80 

3  

0.10 

4    

0.25 

0  20 

0  10 

T 

5  

0-50 

1.63 

T. 

7!!!!!!!!!!!! 

0.15 

0.40 

.  .  .  f  .  .  . 







0.76 



0.10 

8  

0.06 

0.15 

- 

0.05 

1  50 

0  05 

11  

12 

0.25 



0.10 

1.25 



6.6i 



"6'93 

'  '6*08 

••• 

0  33 

1  19 

T 

T 

14 

0  30 



0  17 

0  25 

0  28 

0  20 

0  03 

1.58 

17  

18  

0  13 

0  23 

19  

0.13 

T. 

20  

0.17 



0.40 

1*36' 



0.05 
1  47 





0.36 



6.60 



22  
23  





0.70 
0.10 

0.05 
0.30 

"o.'io' 





0.23 
'  '6.08  ' 

;; 

T 

26 

0  28 

0.20 

' 

27  

0.60 

0-17 

0.57 

0.12 

28  

0.05 



0.40 

0.04 



0.20 





30  
31... 

'  '6.'  6s' 





0.27 

"6."  36' 

0.10 





2.10 



0.50 

T. 

Sums. 


1.18       1.75       2.99       3.88       1.90       2.! 


3.56  i    1.64  I    3.07  !    1.98       1.75 
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Day 
of 
month. 

N 

3 
t-s 

February. 

March. 

1 
<1 

i 

m 

| 

3 

ft 

£, 

3 
>* 

August. 

1 
1 

October. 

November. 

December. 

0.44 

T 

2  

0.15 

0.27 

1.62 

3  

T 

T 

T 

4 

0.40 

T 

0.20 

0.74 

7...         ..... 

0.10 



0.04 



0.31 
0.07 







0.25 
0.73 

o.ii 

...^... 



8        

0  10 

9  

0.08 

1.36 

0.80 

10  

0.18 

T. 

0.78 

T. 

0.12 

11  

0  90 

0.15 

12  

1.10 

0.17 

T 

13  

0.12 

14  

0.51 

T 

1.34 

0  22 

15  

0.05 

0.04 

T. 

T. 

1.20 



0.52 

16  

0.03 

0.08 

17      

T 

0  02 

T 

1  25 

0  04 

18 

0  62 

T 

0  32 

T 

19... 

T 

T 

0  05 

20  

0-67 

0.23 

0-09 

0  70 

21  

0-25 

0  09 

0  06 

1  00 

1.04 

22  

0.18 

0  11 

23  

0  90 

0.08 

6  84 

0  31 

24  

0.08 

25  

T 

26  

0  37 

27  

T 

28  

0.26 

0.07 

29  

0  03 

0.31 

T 

30  

31 







1.10 



0.16 

"o'is" 



0.11 

0.18 



Sums  — 

1.95 

1.64 

* 

2.72 

3.09 

2.40 

0.90 

2.40 

4.96 

2.30 

1.80 

0.98 

*  Record  for  March  incomplete. 
1895. 


0  44 

2  

T. 

T 

0  58 

0.20 

0.10 

0.35 

0.03 

T. 

0.05 

4  

T. 

0.20 

0  07 

5  
7      

0.10 

"o.'so" 

o.oi 

1.00 
T 

0.50 
0.21 
0  63 



'  6'o7° 

0.08 

"6.'40' 

"6*88' 

T. 
0.50 
0  24 

....... 

8  

0  01 

0  10 

******* 

******* 

T 

T 

9  

10  

0.31 

11  

0.04 

0.03 

T 

12  

0.20 

T. 

0  41 

13  
14  

'  "6.'  62' 

T. 

'     T. 

T. 



1  65 



0.42 
0.42 

0.07 



15  

T 

0-30 

T 

1.62 

0  09 

16  

0  11 

T 

0  47 

18  

T 

0.07 

19  

0  02 

4  67 

0  50 

0  51 

20  

0.50 

T 

0  05 

0  07 

21  

22  

T 

0  50 

28  

T 

24  

0.03 

1.30 

25  

0.12 

0  59 

0  11 

26  

1.35 

0.42 

T 

0  10 

27  

0.11 

0.03 

1.19 

******* 

28  

T 

29  

0  42 

0  05 

30  

0  05 

6.21 

0  82 

T 

31  

0  90 

T 

Sums  — 

2.37 

0.64 

1.25 

1.66 

4.26 

1.10 

10.10 

1.77 

3.43 

1.38 

1.78 

2.84 
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JOHNSONVILL.E,  TENN. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

i 

i. 

£ 

3 

-4J 

<5 

September. 

October. 

November. 

December. 

"b'os 

T. 
0  03 





0.98 

2.96 

0.26 



0.06 
0.09 



0.06 
T 



3  

0.18 

0.81 

0.19 

0.92 

T. 

0  go 

1-05 

0  34 

6  

T. 

0.26 

0.30 

8  

T. 

0  34 

0  14 

i.is 

T. 

0  30 

o.io 

10 

0.38 

0  16 

0  26 

0  24 

11  

1.08 

0.81 

0.62 

12 

0.70 

0  18 

6  65 

0  60 

0  08 

13        

0.04 

** 

0-16 

6.60 

0  03 

0  94 

T 

0  10 

0  50 

15  

0.20 

1.09 

2.00 

0.86 

T. 

0  50 

16  

1.26 

0  08 

0.30 

17 

0  04 

2  01 

0.36 

T 

T 

18  

0.16 

0.94 

T 

1.00 

0  25 

19 

T 

0  20 

20 

0.50 

1.06 

T 

21 

0-29 

0.18 

1  00 

1.00 

22  
23  



0.26 
T. 



6  15 

0.77 



T. 

0.30 

'"^" 



24 

T 

0.32 

0  07 

25  

T. 

1.15 

0.90 

0  99 

0.09 

26      

0  98 

6.90 

0  02 

27 

0  38 

0  92 

1.37 

0.37 

T 

0  04 

28 

0  50 

0  18 

0  29 

0  11 

29 

0  20 

0  04 

0  11 

T 

30  

T. 





T. 

31  

T. 

1.54 

1.04 

T. 

Sums.... 

1.18 

9.40 

3.08 

8.10 

6.48 

7.41 

0.26 

0.87 

3.95 

2.90 

2.60 

2.44 

1894. 


0.--2',* 

1 

2  

0  02 

0  55 

6.80 

0  09 

0.07 

0  10 

4  

0  06 

1  22 

0.23 

0  02 

5   

0  47 

0.86 

0.43   1  74 

6  

T. 

0.  57 

0  03 

0.10 

8  

1.12 

0.40 

0-83 

10 

6  51 

0.01 



6.20 
1  54 

0.02 
0.20 



'6'l6' 



0.11 
0  30 

11  
12  

0.40 
0  07 

0  75 

1.60 

0.09 
0.01 

0.01  



0.18 





0.24 
0.04 

T 

15  
16  

0.95 
0.39 

0.04 
0  16 



0.11 



0.54 

0.01 

"i'io' 



6  12 

17  
18  
19  

'6.04 

0.49 
6*98 

i  65* 

6.24" 

"o.'io' 

0.05   0.15 
0.31  
0  45  !  

'  '6.'  05* 

0.13 
0.13 

....... 

0.61 

20  
21  
2-2  

23 

"6.*50 

"i.'oi* 

"6!  87' 
0.16 

0.92 

"o.'io" 

0.01  i  0.06 
!  0.05 

0.15 

'  '6.'  6s" 

0  69 



"o.  ok' 

*  6*35 

24  

0.20 

0  70 

0.04  

0  55 

0  02 

25 

0.33 

0-11 

0.12 

26  

0.23 

0.19 

0  07 

0.33 

27  ... 

0.03  

0-27 

0  34 

28 

0.15 

0  02 

0  02 

0.02 

29  

0  06 

0.  05 

0.10 

30  

0  13 

0  05 

31  

0.75 

0.01 

- 

Sums  

3.56 

6.09 

3.80 

4.23 

3.34 

1.66   3.31 

2.18 

2.81 

0.37 

1.07 

,„ 
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JOHNSONVILLE,  TBNN.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

1 

i 

1 

1 

September. 

O 

November. 

December. 

1  
2       

6  15 

"6.'  6s' 

0.62 

0.46 

0.43 
0  03 

0.16 
0  04 



1.62 
0  23 



0.02 
0.08 





"i  37 

3  

0.13 

T. 

6  64 

T 

5  

1  05 

0.10 

1.45 

0.02 

6  
7  
8  
9  

0.52 
1.28 
0.20 
0.02 

0.02 
0.16 

"6*36' 

0.44 
0  06 

"o.'eV 

0.03 
0.04 

"o.'io" 

0.06 
1.07 
0.11 

0.05 

"o.'og" 

0.26 

i  ii 

'6'33 

10 

0-05 

0  02 

0.20 

11  
12  
ts  

0.05 
0.01 

0.23 
0.30 
0.02 

0.01 
6  44 

o.'so 

6.  is 

0.07 

...'.... 

"6."  si' 

1.02 

0.61 

0.08 



'"o.'oi 

0.01 

14  
15  
16     

"6."  45' 

0.85 

"6*65' 

0.01 
0.58 
T 

"6.'  63' 

0  03 

6.06 
6  42 

"o.'oi' 

0.12 

0.03 
0.01 
0-74 



.!  

6.05 
0.12 

6  ()2 

17 

0-59 

0  09 

0  12 

[g  

I'.Ol 

0  01 

L9 

0  01 

0  02 

JO  

0  03 

1  42 

0  17 

0.07 

0.39 

1  23 

0  04 

0.24 

0.05 

0.25 

0  06 

22 

0  02 

0  01 

23             

0.04 

24 

0.37 

6  35 

25  

26 

6  45 

0.76 

0.01 
0  25 

6.06 
0  12 



0.41 

0.04 
0.04 





0.35 
1  20 

0.25 
1  36 

0  01 

0  70 

0.13 

0.06 

28  
29  

0.02 
0.46 



0.18 

0.02 









0.05 



JO 

0  02 

0  02 

1  10 

0.43 

Jl  

6.06 

0.05 

0.63 

0.09 

Sums  — 

5.89 

0.92 

5.40 

2.50 

1.93 

3.08 

7.92 

0.99 

1.75 

1.16 

3.45 

4.40 

JOHNSTOWN, 
1893. 


PA. 


2  

0.26 
0  22 

0.49 
0  73 

0.12 

T 

'  '6*12 

0.37 
0  97 

0.09 
0  03 



0.02 





T. 
0.07 

3  
4  
5  

0.09 
0.07 
0.06 

0.29 
0.04 
T 

0.13 
0.07 
0.04 

"6.'02" 
T 

0.16 
0.86 
0-01 

0.21 
0.06 

0.18 
0.02 

..!!.. 

'  6.6i* 

'  'o.'si' 

0.08 
0.50 
0.38 

0.95 
0.20 
T 

6  
7  
8  

0.29 
0.02 
0.05 
0  02 

1.00 
0.90 
0.01 

0.01 

"6.'i4* 

0.24 

0.77 

0.09 
0.02 

0.14 
0.14 

0.06 

0.43 

"o.'sf 



*"T'." 

10  

U 

0.19 

m 

1.09 
0.05 

0.06 

0.30 
0  26 













0.06 
T 

12  

0.30 

T 

6  50 

0  35 

13  .... 

0.02 

0  06 

0  02 

0  42 

0  35 

6.62 

0  10 

L4  
15  

16 

0.01 
0.07 
0.02 

0.57 
0.27 
0.01 

"6.'  69' 

0  03 

"6.*7i' 

T 

0.20 
0.01 
0  67 

"6  03 

0.63 
0.10 
0  28 

0.39 
0.03 
0.05 

1.21 
0.20 
0.02 

0.02 
0.04 
0  02 

T. 
1.28 
0  03 

17  

T. 

1.08 

T 

0  16 

0  05 

T. 

0-15 

18 

1.04 

T 

0.02 

0.22 

0.35 

0  03 

0  05 

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

0.06 
0.01 
0.01 

"o.'oi' 

0.01 
0  31 

0.07 
0.15 

"6."  36' 
0.02 
0.20 
0  02 

"o.'ie" 

0.04 
0.01 
0.03 

6'02 

T. 

0.28 
0.80 
0.25 
0.10 
0.07 
0  01 

0.02 

"6."  45" 

'  '6.'09* 

'  '6.'40' 
0.15 
0.25 

"6'20' 
0  05 

T. 
T. 

"6.'  22' 

0.25 
0.31 

'  '6.'  46' 
"6.'  6s' 

0.07 

0.09 
T. 

'  '6.'  22' 
'"T." 

T. 

0.05 
0.05 

'6.'02 
0.01 
0.02 
0.01 

26 

T 

0  09 

0.26 

0  30 

0  10 

T 

0  09 

27  

T. 

0  42 

0.19 

0.01 

0.40 

0.21 

0.06 

T. 

28  
29  
50  

31 

T. 

0.56 
0.10 
0  33 

0.18 

'"T"' 

0.01 
0.15 
0.16 

0.07 

"o.'oi 

0.26 
0.12 

"6.'28' 
0.08 

0.14 
1.46 
0.01 

0.33 
0.07 
0.01 
T 

0.45 
0.04 
0.22 

0.06 
0.38 
0-04 
0.06 

Sums  — 

3.09 

7.64 

1.57 

5-11 

6.50 

2.02 

2.79 

2.22 

2.26 

3.22 

2.09 

3.58 
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month. 

anuary. 

• 

I 

1 

d 

^ 

a 

g 

1 

epteraber. 

I 

1 

• 
& 

1 

•^ 

m 

i" 

05 

o 

R 

fi 

1  
2  
3 

0.01 

0.06 
0.02 
0  31 

::::::: 

0.05 
T. 
T 

"'T'." 

0.10 
0.14 
0  01 

6.17 

"'T'." 

::::::: 

0.10 

0.01 

0.50 
0.01 
0  0!> 

0  07 

' 

0.08 

0  34 

T 

T 

5 

0  37 

0  08 

0.04 

0  85 

0.10 

0  04 

0  24 

6  

0  02 

0.24 

0.22 

0.02 

T 

0.06 

0^24 

7    

0  02 

0.08 

0.02 

0  18 

0.02 

T 

0.02 

0.02 

9  ".""." 

0.07 
0  68 

0.38 

0.01 



1.33 
0  02 

6.62 

0.40 
0  10 

0.22 
0  38 

10 

T 

0  02 

6.15 

T 

0.02 

0  47 

0  15 

11  

0.03 

0  02 

0  57 

T. 

0.87 

0.05 

0.06 

0  30 

12 

0  08 

0.01 

0  01 

T 

0.21 

0  01 

0  10 

13  

T. 

0.60 

T. 

0.85 

0.84 

T. 

0  17 

14    

0-02 

T 

0  01 

6  03 

0-10 

15  
16  

6  82 

0.80 
0  11 

6  72 



T. 
T 

6.  04 

0.10 

6  6i 

0.12 
0  55 

0.05 
0.01 



17  
18  

0.01 

0.01 
0.18 



0.88 
0  12 

0.06 
T. 



0.85 
0-08 

0.05 
0  01 

0.10 

19   .  . 

0  28 

T 

0.07 

1  43 

0  15 

T 

0  88 

T 

20 

0  20 

0  14 

0  89 

1  87 

0  11 

1.43 

0  03 

21  .. 

0  32 

T 

0.37 

0  34 

6  25 

0  15 

"  " 

22 

0  03 

0  02 

0  14 

0  07 

0  01 

0.04 

0  01 

23  

T. 

0  76 

0  02 

0.53 

0.13 

24  
25  

26 

"6*50* 

T. 
"6  53 

T. 

0.05 
0.25 
0  45 

0.01 
0.09 
0.76 

1.06 
0.10 

6  6i 

T. 

0.28 

0.20 
0.01 
0.05 

"'o.'ii 

27 

0.06 

0-07 

0  02 

0.02 

0  01 

0  30 

28  

29 

0.01 

0.01 
T 

"6*26 

0.18 
0.06 

0.56 







0.02 

0.01 

80  
81  

0.92 
0.03 



T. 

0.42 
0.09 



0.14 





6.66 

0.25 

"T 

Sums.... 

3.01 

8.38 

1.95 

3.09 

6.93 

2.22 

1.87 

1.20 

5.35 

2.52 

2.21 

4.59 

1895. 


1  

T 

008 

T 

T 

0  35 

0  34 

1  05 

2 

T 

0  01 

0  07 

T 

..  .  • 

....... 



0  07 

3  
4  

0.02 
0.02 

o.'oi* 

0.10 

0.08 

..'..... 













0.26 
T 

5  
6  

T. 
0.95 

0.01 

0.09 
0  01 



0.03 
0.24 

0.59 
0-58 

6.38 







'"6*64 

7 

0  85 

0  06 

0  04 

0  49 

0  04 

0  02 

T 

8  

0  21 

0.18 

0  09 

0  25 

0  12 

0.17 

0-54 

9  
10  

0.01 
0  25 

0.01 
T. 

0.22 

1.14 
0  83 

0.17 
0  01 



0.27 



T. 

0.44 

T. 

11  

0  63 

T 

2  40 

T 

12  
13  
14 

0.01 
0-23 
T 

"6*64* 
0  10 

0.10 
'6*23 

"i.*58* 
T 

1.54 
T. 
0  54 

"6."  08* 

0  02 



0.54 

"o.'is" 

0.01 
0.20 



0.12 
0.06 

15  

T 

0  01 

0  34 

m 

0.11 

0  82 

0.05 

16  

0.40 

0.26 

0.12 

0  08 

0  02 

0  10 

17  

0.05 

0  08 

"6*19* 

...*••• 

18  

T 

0.03 

6  24 

0  22 

19 

0  32 

T 

0.01 

0  07 

0  58 

20  

0.01 

T 

0  03 

0.04 

0  15 

21  

0.09 

0  02 

0  03 

0  15 

0  05 

* 

22  
23  

0.24 
0  08 

0.13 
T 



0  16 

1.02 

0.05 
0  03 







T. 

0  04 

1.05 

24 

0.01 

T 

0  01 

T 

' 

0  04 

0  38 

0  02 

25  

T 

T. 

0.68 

0-06 

0  14 

6*60 

0  18 

26    ... 

0  39 

T 

T 

0  06 

0  10 

T 

27  
28  

0.01 

"6*40 

0.01 
0  04 

T 

0  12 

0.22 
T 

0.33 
1  62 

"b'.QS 

6.15 
0.02 

6  ii 

0.20 

1.10 

29 



0  12 

T 

30 

0  01 

0  02 

T 

0  45 

0  03 

0  01 

31  

T. 

0.09 

0.28 

0.50 

Sums  — 

4.91 

0.98 

2.49 

4.30 

2.83 

4.45 

3.02 

3.39 

3.75 

1.24 

2.75 

3.22 
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KANSAS  CITY,  MO. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

£ 

m 

I 

>-5 

t>> 

"3 

>-s 

-(J 

5 

September. 

October. 

November. 

December. 

1    

0  31 

T 

T 

2 

0  06 

0  15 

T 

0  01 

T 

0  29 

3  
4  

T. 
T. 

0.11 

0.04 
0.10 

0.15 
1.17 

"i'27' 







T. 

0.04 

5  

T 

0.01 

0.01 

T 

6    

0  02 

T 

0  05 

6.61 

T 

7  

T 

6  68 

0.50 

8  

0.02 

0.38 

1  52 

0.05 

T 

9  

0.01 

0.07 

T. 

0.04 

T. 

0  

0.02 

0  03 

0  22 

1  
2  

T. 

0  01 



T. 

1.09 

0.50 





0.29 



"6*  is" 

T. 

0  33 



3  

0.01 

T. 

T. 

4  
5  .   ... 

T. 

0.05 
T 



T. 

0-03 
T. 

0.01 
T 

*0  30 

6.36 







0.02 

6  
7  

T. 
0  03 

6*63* 

0.24 
0  06 

0  02 

0.58 

0.94 
0  01 

0.23 









9!!! 

0.04 

T. 

0.06 
0  97 



o.'os 

0.08 



T. 

0  34 







0  
1  

...... 

0.01 
0.04 

0.33 
T 

0.87 
0  22 

0.02 
0  23 





0.16 
0.73 



T. 
0  55 



2  

T. 

0.87 

0.01 

0-51 

T. 

3  

0  61 

T 

T 

T 

T 

4  
5  





T. 

0.10 
0.18 

'6*92 

1.24 
T 

o.ii" 

0.07 

0.14 



T.  " 

0.06 

8  
7  
8  

T. 
0.05 
0  07 

"6."  53* 
T 

"6.'  72' 

0.01 

0.18 

'o.'oi 

1.54 
T. 

0.35 

0.21 
0.77 
0  36 

"o.'se" 

"6.'  62' 
T 

T. 

0.40 
T. 

'"o.'oi 

0.01 

9  
0  
1  

'"T." 

0  01 

0.49 
0.65 

"o.'if 

0  22 

0.17 
0.18 

"o.'is" 



1.44 
0.14 



T. 
T. 

'  '  'T.'  ' 

Sums  

0.27 

1.73 

2.75 

4.28 

6.67 

5.06 

4.24 

1.78 

9.48 

0.16 

1.28 

0.43 

1894. 


1  

0.09 

T 

0  11 

0.07 

0  63 

0  01 

2  

0  22 

0.58 

0.88 

3  

T 

0.01 

T 

T 

3  75 

T 



4  

0  54 

0  28 

2.27 

5  

1  69 

0-11 

0  22 



6  
7  

T. 

T. 

6*03 

0.07 
0  46 





1.18 

6.07 
0.03 

"T." 



8  ,  

0.03 

0.91 

T 

0  46 

9 

0  81 

* 

0  11 

T 

1  81 

T 

0  33 

0  01 

0  

0.01 

0.76 

0  98 

0  04 

0  46 

1  

0.69 

0  03 

0  42 

2  

0.80 

T. 

T. 

0  01 

3  

T 

T 

T 

T. 

4  

5 

T. 

0.07 

"  *  qi  " 

0.20 
T 



'  6'6i" 

T. 
0  19 

'"ff" 

0.09 
0  16 

0-01 
T 

"6'25 

6  

T 

0.54 

T 

T. 

T 

7 

0  06 

0  14 

T 

T 

0  43 

8  

6-30 

0  10 

0-16 

0  03 

9 

0  91 

0  oi 

T 

0.26 

0  

0.62 

T 

0  09 

0  03 

0.02 

T 

1  
2  

T. 

0.01 



0.34 
0.07 

0.13 

0.42 

0.16 





3 

0  10 

0  08 

T 

4  
5  

0.03 
0.01 



'"ip"  " 

0.35 

1.37 
2.54 



T. 

""ip" 



'"ip" 

6  

0-39 

T 

7  

0.02 

T 

T 

8  

T- 

T 

0.01 

T 

0  21 

9  .. 

T 

0  12 

0  35 

1  79 

T 

0  05 

0.03 

0  

0  03 

T 

" 

0.02 

0.09 

....... 

T 

0-08 

Sums  — 

1.67 

2.42 

2.66 

2.51 

2.08 

8.16 

4.35 

0.13 

7.14 

1.49 

1.63 

1.16 
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KANSAS  CITY,  MO.— Continual. 
1895. 


Day 
of 
month. 

1 
1 

February. 

March. 

T, 
Pi 

1 

c 
3 

"3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.01 

0.05 

0.27 

0  1£ 

0  04 

0  54 

T 

3  

T. 

0.03 

0.01 

0.10 

T. 

T. 

4  
5 

T. 
0.03 

"T 

0.01 

0.68 

0.45 
2  00 

0.58 
1  33 



0.09 

"T 

0.04 

6  

0.02 

0  03 

0.12 

0.20 

T. 

0  58 

0.03 

1  92 

7 

0.02 

T 

0-17 

0  04 

T 

0.35 

8  
9  



T. 
T 

T. 

T. 

T. 

0  10 

6.62 

0.09 



0.28 

T. 

T 

0.01 

0  80 

11  

T 

0  07 

T. 

T. 

0.40 

T 

12 

0  04 

0  06 

13  

T. 

0.02 

T. 

0.37 

T. 

0  02 

14  
15  
16  

T. 

T. 
T. 

0.02 
0.01 

"6!  15* 
0.47 

'  "6."  62' 

T. 

0.23 

0.55 
0.12 

6.13 

'  

T. 

...... 

17 

0  01 

2.49 

0  20 

18  

T. 

0.22 

1.23 

0.11 

T. 

1  69 

19     

0  34 

T 

1.37 

0  62 

T 

0  53 

20  
21  

T.  " 



0-36 

'  6  io' 

0.76 

0.17 

0.39 

0.74 





0.57 

22 

0  40 

T 

T 

23  

T. 

T 

T 

24       

T 

1.39 

0  04 

1  65 

25 

0  24 

T 

...... 

T 

6  18 

0  30 

0  43 

0  20 

26  .. 

0  01 

0.21 

0  28 

0  01 

27  

T. 

T. 

28  

0  02 

T 

0.03 

4.57 

6  02 

T 

0  02 

29 

T 

0  09 

T 

0  76 

0  09 

0  35 

T 

T 

30 

0-05 

0  41 

T 

0  42 

T 

31     

0  06 

6  39 

0  03 

Sums  — 

0.32 

0.59 

0.95 

1.19 

8.88 

7.72 

9.64 

7.21 

1.43 

0.12 

8.05 

5.12 

KENTON,  OHIO. 
1893. 


1  

2  

0.43 
0.67 

0.21 
1  12 

0.05 

0.06 
0-21 

1.87 

1  28 

0.33 
0.41 

6*83* 









0.02 

4!!!!!!!!!!!! 

0.03 

0.58 

0.05 
0.01 

6.93 

0.02 

'6*79 

1.07 





V  25 



0.89 

0  12 

0.03 

0  09 

0  01 

6 

0.07 

0  53 

0  13 

0  21 

0  23 

7  

0.03 

0  44 

0  01 

T 

T 

0  39 



"•••""• 

.  ...... 

8  
9  
10  

0.08 
0.02 
0.04 

"i.'26' 

0.23 
0.34 
0.02 

0.30 
0.02 
0.46 

T. 

'.'.'.'.'.'.'. 







'6'25 

11  
12  
13  
14  
16  
16  

'  'o.'oe' 

"6."  62' 

0.61 

0.21 
0.33 

"oioe" 

0.34 
0.60 
0.14 
0.34 
0.85 

"6'  46' 
0.30 
0.06 
0.03 
2.31 

0.13 

'6.'37' 
0-36 

"6."  34* 
0.06 

"6."  21' 

"o.'ie" 

0.02 
T. 
0.03 

"i.'2o' 

0.22 

0.03 
0.02 
0.08 

"'6'  05 

"•'o.'si 

0  26 

17  
18  



"6*24' 



0.02 
0  11 

0.02 
T 

0.38 
0  02 



0.34 



'  6'io' 

"6  12 

19  

0.03 

0.09 

20  
21  
22  
23  
24  

6  25 

0.04 

0.13 
0.06 
0.11 
0.86 

0.72 
0.17 
0.06 
0.04 
0.05 

"6."  28* 
0.03 

6.17 

"o.'ef 

0.82 
0.01 

***** 

!.'.'!!!.' 

"i.'os" 

0.04 

"6'27' 

'  'b'.4S 
6*03 

'.'.'.'.'.'.'. 

25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  . 

0.57 

"6."  6s" 

0.26 

'  '6.'  12' 

0.11 
0.06 

0.42 
0.05 
1.17 

'  'i.'is' 

0.21 

0.03 
0.22 
0.45 
T. 

"6."  28" 
0  31 



.  *  •  •    • 

"6.'24' 

"o.'ae" 

T. 

"o.'ge" 

"6.'  31* 

0.12 
0.04 

"o.'os" 

'  '6*69' 

"o.'os' 

"6.'34' 
0.01 
0.84 
0.15 

'"T." 

"'6.'  21 
0.02 

'  '6*08 



Sums  — 

2.71 

5.17 

2.66 

8.65 

7.86 

4.61 

3.29 

1.82 

1.57 

4.06 

2.08 

2.22 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

,£3 
t) 

1 

1 

1 

1 

tft 
1 

1 
1 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0:11 

0  06 

0.11 

0  23 

2 

0.09 

0  02 

0.03 

0.08 

0  05 

1.52 

0  37 

4 

0  13 

0.13 

0-16 

0.02 

0.04 

5  
g 

0.54 
0  02 

0  34 

0.03 
T 

0.38 
0  44 

"  '  rp  " 





6.24 

0.09 

0.35 



0.03 

T. 

0.41 

0.02 

0.32 

0.10 

8 

0  17 

0  04 

0.21 

0-11 

10"!""!!!!! 



1.31 
0.06 

0.08 
0.65 
0.03 





"6.'  22* 
0.15 

0.43 
O.b2 



0.28 
0.05 

"'6.'  55 
0.19 

12 

1  42 

0.49 

0.04 

T 

0.03 

0  48 

13 

0  08 

0.16 

0.27 

0.09 

0.02 

14  

0  08 

0  38 

0  03 

1  13 

0  49 

16  

17 

0.02 



o.oi 

T 







T. 

0.16 

0.02 



18 

0  16 

0-41 

0-34 

0.15 

0.07 

0.58 

0  09 

0.19 

0.17 

20  
21  
>2 

"o.'if 



0.06 
0.48 
0.61 

0.17 
0.08 
0  25 

0.21 
0.15 
0.16 



1.28 
0.05 

T. 





'"T"* 

23  

0.31 

0.02 

0.02 

0.08 

m 

'  '6.'  6s' 





0.25 



0.22 

T. 
0.16 

25 

0.77 

0.85 

0.09 

>fi 

1  28 

0.27 

T 

>7 

0  02 

0.12 

0.11 

T 

0  25 

:|i  

0  11 

0  05 

0  44 

29  

JO 

0.16 



0.30 

0.52 

0.73 







0.02 
0.57 

"6."  64* 

"6."  20 

0.18 

0.05 

0.09 

0  10 



Sums  — 

2.07 

3.64 

3.11 

1.99 

3.08 

4.13 

1.33 

1.66 

3.50 

3.21 

2.72 

2.44 

1895. 


1  

0.54 

0.21 

0.15 

2  

3 

0.18 

0.80 

0-12 

0.20 

0  05 

5 

0.15 

0  41 

0.02 

Q 

0  24 

0.10 

0.11 

0  11 

0.55 

0.10 

1 

0  17 

0  11 

0  85 

0  22 

0.12 

g  

0.08 
0  06 

0.91 

o.oi 

0.02 







0.90 
1  26 



10 

0  31 

0.02 

11  

12 

0.26 
0  41 



'o.'ii' 

6  16* 

0.74 
0  08 







'  '6*47' 

0.51 
0.46 

0.42 
0.02 

13  

0.32 

0.02 
0  03 

0.16 

0.15 
0  07 

6  29 





T. 



15  
16  



0.04 
T. 

*  "  iji  " 

0.19 
T. 



0.47 



"6."  12' 



0.20 
0.05 

°"ip* 

18 

0  U6 

0  03 

0.16 

T 

19 

0.10 

0.03 

0.18 

0.09 

20 

0  25 

0-06 

21 

T 

0.47 

0  13 

0.63 

22  

23 



o'oi 

0.34 



0.02 

0.15 
0  06 







0.08 
0.27 

0.02 
0.08 

24  

25 





0.04 

"'T  " 

6.16 

0.08 



0  27 



0.28 
1.53 

0-25 

26 

0  44 

0  35 

6  30 

0-14 

0-66 

1  26 

27  
28  

•"T" 

0.01 
0  06 



0.09 

0.01 

0.30 

0.54 
0.04 

0.03 

0.06 

29 

0  03 

0.26 

30 

0.17 

0.12 

0  02 

0.06 

0  12 

31 

0  01 

0  04 

0.18 

Sums  — 

2.31 

0.45 

1.33 

2.97 

2.01 

2.03 

1.14 

1.22 

1.38 

1.16 

5.87 

4.09 
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KBOKUK,  IOWA. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

t 

d 

1-9 

*3 

3 

i 

1 

October. 

November. 

December. 

T 

0  28 

0.12 

0.34 

0.12 

2 

0  12 

T 

0.05 

0  28 

3  

0.20 

0.12 

0.06 

0  10 

0.01 

0  52 

0  44 

5 

0  01 

0  13 

0.02 

T 

0  21 

T. 

0  23 

0  01 

7  

0.02 

1  20 

0.33 

1.24 

9  
10  

T. 

0.04 

0.49 
T. 

0.02 
0.10 

T. 
0.01 

6*18 

...... 





'6  12 

11  
12  

0.10 



0.56 
0.82 

0.40 



0.82 

6  04 

6.14 

T. 

14 

0  06 

0.26 

T 

T 

0  03 

15  

16 

'"rf" 

T. 

T. 



6.08 
0.12 

0.14 
0  52 







0.19 
0  02 

17  
18     

6'6i* 

0.62 
T 

0.05 

0.01 
0.29 





0.37 





19  

0.82 

T 

T 

20  
21  
22  

T. 

'"T." 

0.34 
T. 
0.56 

0.93 
T. 
0.02 

"6!i4' 

T. 
0.42 
0.45 





0.38 
0.06 
0  72 

!.."..!! 

'  '6.'  89* 

23 

0  02 

0.22 

T 

0  74 

T 

24  

25      .  . 

T. 

...... 

T. 
T 

0.82 
0  02 

'  6*78* 

0.42 
0.12 

6.20 

0.08 



T. 
0  07 

26  

0.16 

1.82 

0.94 

27      

0  11 

0  19 

0  04 

T 

0.12 

0  05 

28  
29      

0.36 
0  02 

0.03 

0.06 
0.42 

0.15 
T. 



0.02 



"o'sf 

0.01 

6  04* 

0.03 

30  
31   

0.01 
0  03 





0.24 

T. 

0.22 

0.01 

0.01 



0.33 



0.16 

T. 

Sums.... 

0.92 

1.76 

2.66 

5.41 

4.36 

2.37 

2.60 

1.16 

8.18 

0.33 

2.29 

0.90 

1894. 


0.28 

0  10 

0  01 

0  12 

0  32 

3  

T. 

T. 

T. 

T 

T. 

....... 

0.30 

T 

0  40 

0  08 

1.34 

T. 

0.03 

T. 

0.17 

T. 

0-49 

0-12 

T 

: 

7  

0.21 

T. 

0.55 

T. 

0.18 

::::::: 

9  ... 



6.12 
0  45 

0.04 
0  63 

6*52* 







0.03 

10  

11 



0.02 
0.05 



0.01 

1.65 

0.18 



T. 

0  01 

0.02 



T. 

0.34 
0  01 

12  

0.70 

0.16 

0  01 

......  ; 

T 

T 

14  
15  

T. 

T 

0.05 
0.01 

'  6*30 

0.04 
0  01 



0.18 



0.09 

0.28 
1.22 

'o'oe 

'"o'si 

0  04 

0'03 

17  

0.04 

0  14 

0-72 

0.04 

18 

T 

0  02 

0  15 

0  04 

T 

.   ... 

19  

0.22 

T. 

T. 

T. 

T. 

o.io 

20  

1  78 

0  02 

0  17 

0  14 

T 

0  25 

21  
22  

0.15 

0.02 

0.20 
0.21 

0.83 
0  90 

0.07 





23 

0  04 

T 

0  10 

T 

24  

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.25 

25  .. 

0.60 

0  06 

T 

26  
27  

'6*04' 





T. 

0.06 

0.14 





0.10 



"  "rp" 

28 

0  02 

0.01 

T 

0.25 

0  42 

29  

0  06 

0.12 

0  01 

0.07 

0.28 

30  ... 

1  44 

0.58 

T 

0.13 

0  68 

31 

T 

T 

Sums  — 

2.24 

1.46 

2.52 

2.75 

3.06 

2.85 

0.37 

0.51 

4.86 

1.28 

2.24 

1.06 
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KEOKUK ,  IOWA. — Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

I 

1 

N 

6 

ft 

f 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  



T. 

T. 

0.20 
0  04 

0.18 
0  87 

0.12 









0.16 
T 

3  . 

T 

0.03 

T 

0  30 

T 

4 

0  02 

0  20 

0  45 

0  76 

T 

T 

0  05 

5  

0.02 
T 

0  06 

0.03 
0  56 

0.56 
T 



0.19 

"o'sV 

T. 
0  15 

0.01 
1  26 

7  

0  04 

0  01 



0  29 

....... 

8. 

0  02 

0  38 

0  18 

0  06 

T 

9  

0  14 

T 

11  

T. 

0.12 

0  48 

0  08 

T 

0  09 

T 

12  

0.01 

0.01 

T 

T 

0  04 

T 

13  
14  

6  02 

T. 

T. 

0.04 

0.01 

0.06 











0.06 

15  

0  02 

0.95 

0  04 

1  13 

T 

16 

0  02 

0  51 

T 

T 

1  09 

0  12 

T 

17  

T 

0.78 

0  65 

0  74 

18  
19  

T. 







0.08 

0.11 
1.68 

0.10 



0  01  ' 

1.16 
0  98 

20  

T 

T 

T 

0  06 

0  32 

21 

0  28 

0  42 

0  05 

0  01 

22  

0  04 

0  02 

23  
24  







0.02 

0.07 
T 

1  16 

0.08 



0.02 
T 

0.12 
0.53 

25  
26  

0.99 
0  10 





0.14 
0  01 

0.06 

6.30 
0.50 

0.11 
0  26 

0  17* 

T. 
0.33 

0.36 
0.16 

0.12 

27  
28  

0.03 



T. 

T. 

""iji" 

0.17 

...... 

6  02 

0.13 

'm 

29  

6.62 

T 

1  10 

1  06 

0  01 

0  05 

30  

0.06 

0.07 

T 

31  

T. 

0  59 

T 

Sums.... 

1.44 

0.19 

1.05 

3.38 

3.15 

2.61 

5.46 

2.68 

2.67 

0.37 

2.58 

4.24 

KINGSTREE,  S.  C. 
1893. 


1  

g 

* 

* 

* 

0  30 

T 

# 

2  

T 

1  27 

0  ig 

0  25 

3  

i.ob 

0-15 

1.86 

T 

0  Oi 

4  

0  07 

T 

0-05 

0  90 

5  

•   •  •  • 

'.  / 

6  

0.15 

7  

0.02 

8  

0  04 

0.02 

0  09 

9  

0  57 

0  60 

10  

0  05 

0  64 

0  69 

11  

T 

T 

12  

0  08 

0  72 

13  
14  











T. 
1.19 



0.20 
1  52 

0.16 
0  21 

2.10 
T 





15  

* 

0.04 

1.72 

0.06 

16  

2  25 

17  

T 

18  

0.35 

0.75 

19  

T 

1.22 

T 

20  

0  25 

0.02 

1  15 

0  89 

21  
22  







0.07 
0.54 

0.01 
1.00 

0.86 

"o  20 

0.81 



23  

0  06 

T 

T 

24  

T. 

25  

T 

0  14 

26  

0  06 

27  
28  







0.02 
0  50 

T 

0.11 

0.32 
4  00 

0.11 

'  'o  6i 

0.51 



29  
30  







0.53 
T 

0.05 
T 

0.56 







31  

0  12 

Sums.... 

* 

* 

* 

• 

2.81 

7.57 

4.28 

11.26 

2.55 

3.97 

1.47 

* 

*No  record  from  January  1  to  April  15,  inclusive,  and  for  December. 
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KINGSTRKE,  S.  C.— Continued. 
1894. 


"„? 

month. 

S3 

"3 

February. 

j 

I 

! 

! 

•< 

1 

October. 

& 

1 

i 

0  21 

0  40 

0.50 

2:::::::::::: 

y 

0  03 

0  14 

0  70 

0.70 

;  

0  88 

0  32 

0.28 

0  10 

2-30 

0  77 
077 

5 

0  55 

T 

1.90 

0.32 

6  74 

0  13 

0  04 

0  60 

T 

9 

0.55 

0  10 

O.QI 

0  70 

10 

0  20 

0  20 

0.33 

0  47 

'  3-30 

T 

11  

0.14 

T 

. 

T. 

0  70 

0  10 

0.50 

T 

0  21 

0  05 

0  10 

15 

1  60 

0  01 

0.50 

16  

0  07 

T. 

6.93 

"oV 

0  16 

2  48 

18 

0  14 

T 

0  12 

T 

19 

0  07 

0  06 

0  is 

0  93 

20 

0  53 

0  31 

21 

0  10 

0  20 

0  81 

0.13 

T 

0.16 

23 

0  01 

24 

0.40 

0.80 

0.19 

0.13 

25 

0  10 

0  20 

0  30 

0  10 

0  70 

26 

0.06 

0.15 

1  10 

0.06 

6.09 

0  90 

.  ... 

27  

0  09 

T. 

0.09 

3.00 

0.39 

28  

6.20 

29 

0-35 

0.02 

0  58 

0.27 

30 

0  08 

0  20 

T 

0  16 

0  10 

31  

1.08 

0.80 

0.18 

Sams  ... 

1.85 

2.91 

2.51 

1.30 

1.63 

0.25 

8.60 

5.72 

7-89 

6.02 

1.81 

2.59 

1895. 


0.11 

T 

0  12 

0.24 

0-16 

2 

1.27 

0.14 

0  45 

0  73 

T 

3    

6  38 

T 

0  34 

0  20 

0  04 

2.28 

0.03 

T 

6  

0.45 

1 

0  23 

0  06 

0  58 

0  19 

T 

0  06 

T 

g     

0  45 

2.12 

0  20 

1  05 

g 

0  49 

T 

0  10 

T 

1  so 

0  01 

0.03 

1-17 

0.20 

T. 

0.30 

0.77 

0.03 

12   

T 

1.00 

0.42 

0.39 

0.27 

0  04 

0.23 

T. 

0.42 

1  08 

14 

0.33 

0  06 

0  50 

16 

0  94 

0  75 

6  56 

0.67 

0  73 

0.70 

T. 

6  37 

18 

0  08 

1  28 

0.07 

19      

6.70 

6  15 

21  

0.25 

0.39 

T 

0  74 

1  00 

23 

0.74 

0.17 

24 

T 

0  60 

0  26 

0.12 

0  12 

26  

0-22 

0  67 

6.75 

0.01 

27 

0  33 

0  11 
U.ll 

2  27 

28 

2  00 

0  50 

29 

1  00 

0.10 

0-45 

30 

0-66 

0-50 

T. 

31 

1  34 

0.24 

0  21 

Sums  ...!    7.57  i    4-25       3.66       4.10  ,    5.; 


4.45       3.69       6.22       0.76       0.47       1.74 


1.80 
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KNOXVTLLE,  TENN. 
1893. 


Day             £         S     i 
of                        P    1    4 

month.           5          =          2 

R 

K 

- 

.   ,  |       ,   :  I 

•     "S                       o           c 

i     Alt     III 

£       5    ;    3    i    *       o       §, 

Dooombor. 

l"l...                .     041    . 

0.06 
0.12 

0-56 
;    0.78 
1  73 

0.56      0.66 
T.        0.06 
0.04 

0.01      0.08 

<y° 

2            ....  .                .            1. 

0.05 
1.11 

3  j      T     '    0  32      0  26 

T. 

0.89 
0.04 

4  0.04    0.12 
5                             T         o  01 

0.14 
0.58 

1  02 

0  70 

0.05 
n  m 

6.                          T         0.09   

0  24 

1  34    ...     .'-- 

T 

7  (  0.22  !  
8  T      '    074 



0.01 
0.48 
0.16 

0.01 
0.12 



....... 

0.17 
i    o  01 



9  !      T.        0.08      0.02 

.     0.04 

0.01 
0.01 

11      !  037      0.68 

0  03       n'  1-2 

12                          0  30      0  01  '. 

0.16 
1.05 

0.10 

0  11 

0.06 

0.06 
0.56 
0.01 

0-07 

13  T         048    

0  41 

0.14 
T. 

14         .                0.46       ..       '    0  01 

0.02 
0.04 

"iloo" 

0  40 

0.06      0.33      0.86 

0.17 
0.03 

T. 

0.06 
0.66 
T. 

15...                .      0.05       0.92        T 

16                       .          .     0.41    

.     .     0  08 

17                                       2  11       0  06 

0.02      0.85      0.22 
1    o  16        T 

18      0  23      0  01       0.03 

19  003    

0  04 

0  04   

20  

0  70 

0.02      0.56 
0.40       1.44 
0.14      0.06 

i 

0  19  ' 

21                                       0  24      0  01 

0.15 

0.06 

0.57 

22  002   

0  04 

24  T         056 

25          

0.12 
0.52 
1.72 

0.10  ..                         n  an 

T. 

26                                    .            ' 

0  37 

0.02      0.17 
0  02     

27  0-62    

0.66 
0.09 
0  44 

0  31 

28.  0.01       0.26   
29...                .     003    

0.06 
T 

0.05 

T. 
0.22 
0.25 
0.06 

30                            T      .     ...  '     

0.04 

.     .'  ....      .               n  n? 

31  

0-51 

T. 

Sums  ...      1.56       7.96       2-49 

5.46 

6.71 

4.92      5.25       2.06       1.45  !    1.73       1.32 

i.  & 

1894. 

1               .                         T           T 

0.74 
0.05 

0.02 

2  ;  i     T     

0.40 
T. 
0.07 

3        '.        ..     3  26 

...     . 

.!      T 

0.04 

0.05 

0.06 

4                       i              i    0-52 

0.56 

0.04 

5  0-22    

0  12 

6  1.24  i  035 

0.32      0.55 

7  0.21  }    0.03        T. 
8  j    0.76 

6.03 

0.48 
T. 

T. 
0.88 
0.03 
0.90 
1.18 
0.66 

T. 

0.21 
T 

9                           0-24       0.62 

[ 

T 

10  0.08              .(. 

0.56 
T 

0.30 

•'. 
» 

0.14 
T. 
0.03 
0.11 

11                          0  22                    0  23 

1.04 
0.04 
0.13 

T. 

1-2  0-35;.. 

13.       ...                        .            ' 

T 

6.6> 

T. 

15  035       010      016 

0.03 

6.06 

T* 

0  26 

0,12 

0.33      0.50 

"ivi 

T. 

0.18 

0.17 
0.02 
T. 

0.17 

li  '•                 0  39        T 

"\  40 

K..                        0  05       0.20 

0.34 
0.10 
0.09 
0.01 

• 
0.28 
0.36 
0.1* 

1  02 

0.14 

&  0.04    
21.                        0.30       0  20      0  46 

0.01 

22  j    0.05    
23  ;  0  33 

0.18 

0.4) 

,-  ,-« 

25  ..                             .     0  72        T 



0.12 
1.59 
0.01 
0.07 

26..                         T           T 

T 

0.36 

6.24 

y                   T 

0T12 

•    -A. 

28 



....... 

0.04 

' 

" 

29.                        0  33                    0  15 

T. 

0.18 

6.06 
0  08 

0-50        T. 

-.    .• 

T 

30 

0.96 

0.07 

0.15 

31                                   • 

SUM  ...     3.90       7.37       2.37       2.81       3-85       1.43       2.24       4.79      0.47       1.50      0.55 
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DAILY   AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


KNOXVILLB,  T'ESNN.— Continued. 
1895. 


Dav 
of 
month. 

i-s 

I 

March. 

f 

| 

1 

jj, 

j 

September. 

. 
October. 

November. 

December. 

1  

0.65 

T 

0  61 

0  01 

0  04 

2 

0  15 

0  45 

0  80 

0.07 

0  18 

0.54 

0  51 

3  

T 

T 

4  

T 

0.04 

5 

0  03 

0  19 

0  79 

T 

0  10 

T 

6  

0  25 

0.30 

0.11 

0  28 



7 

0  45 

0  54 

0-24 

0  93 

0  10 

0  88 

0-02 

0  04 

8  

1  80 

0  16 

T 

0  62 

0  02 

0  23 

T 

0  37 

9  
10 

1.29 
0  9-2 



0.01 

0.13 



0.05 

6'6i 

0.54 
0  85 

11  

0  01 

0.26 

0.05 

2.  as 

0  04 

12 

0.20 

0  12 

T 

0  17 

T 

T. 

0.35 

0  25 

13  

0  07 

T 

0.56 

0  09 

0  40 

T. 

T 

T. 

T 

14  

T 

15 

0.09 

T 

0  34 

T 

1  18 

0  53 

0  07 

0  18 

16  

0  25 

0.28 

0.05 

1.36 

6.28 

0  01 

0-86 

0  35 

0  14 

17  

0.54 

0  52 

0.67 

0.34 

0.01 

18  

T 

0  01 

19  

0  80 

0  23 

20 

0  24 

T 

1  15 

6  02 

0  32 

0  01 

0  54 

21  

0  10 

T 

6  07 

0  53 

T 

0  04 

22 

0  19 

T 

23  

T. 

24  

T 

6  40 

0  22 

25  

0  53 

0.80 

0  50 

0  70 

IV 

0  05 

T 

26  

0.01 

0  05 

0-03 

0  56 

27  

T. 

0  04 

T. 

T. 

0.10 

28  

0  30 

0  12 

0  03 

29    ... 

0.04 

0.72 

T. 

30  

0  14 

0.52 

0.02 

0.59 

31      

T 

0  11 

0  57 

T 

* 

Sums  ... 

6.72 

1.95 

4.65 

3.36 

5.63 

3.39 

4.50 

1.89 

0.59 

1.24 

1.90 

2.98 

LA  CROSSB,  WIS. 
1893. 


1 

0  60 

0  05 

T 

T 

2  

0  19 

0  03 

0  01 

0.07 

0  01 

0  01 

T 

0.03 

0  02 

8 

0  03 

T 

0.01 

T 

0  05 

0  07 

0.01 

T 

5  

6.66 

T. 

6.49 

7  

0.12 
0  01 

0.02 



0.08 
0  05 



1.12 
0  89 

0.70 

T. 
0.06 

8 

0  32 

0.04 

10     

T. 

0.14 
0.06 

0.02 
0.08 



6  18 

0.12 

0.03 

6.34 







0.12 

11 

0  81 

0  26 

0  68 

0  08 

0  12 

0  82 

12  

0  01 

0  06 

0  07 

0.15 

0  04 

0  32 

13 

T 

T. 

0  01 

T 

0  04 

14  
15 



0.18 

0.08 

...^... 

0.73 

0.30 
T 

6.48 



T. 

T 

0  49 

16  

0  15 

0  32 

0.06 

17  

T. 

T 

0  04 

T. 

18 

0  02 

T 

T- 

T 

19  

0.03 

0.15 

T 

T. 

20.      .  .. 

0.04 

0  20 

0  75 

T 

21  
22  
23  
24 

'  '6  24' 

T. 
T. 
0.02 

"6!  50* 
0.17 
0  11 

0.32 
0.01 

0  off 

"iiis" 

0.09 
0  05 

0.85 
'  "ip  " 

lll.'lll 

'  61  04 
0  12 

0.81 

"  rp"  " 

Illllll 

6.51 
0.01 
T. 

0.42 

25  
26  
27  
28  
29  
30  

T. 
T. 
T. 
0.03 
0.20 

'6.'  12* 
0-60 
0.41 

T. 

0.19 
0.81 
0.08 
0.22 
0.06 
0  11 

'  'o.'os' 

0.11 

'  6  48 

T. 

"olds' 
"  'IP  •  • 

T. 

"61  26' 
0.15 

T. 
0.17 
0.08 
T. 

"61  41 
0.01 

"6  08 

0.40 

"  olio 

T. 
T. 

31  

0.04 

. 

T. 

Sums  ... 

1.10 

1.74 

1.80 

3.80 

3.14 

2.31 

3.19 

1.30 

1.26 

1.60 

1.37 

2.03 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

f 

£ 

6 
1 

3 

j 

I 
1 

05 

October. 

November. 

December. 

1 

0.24 

T 

2 

T 

0.52 

0.57 

0  04 

0  14 

0  17 

T 

0.01 

T 

0  10 

0  82 

0  03 

*** 

0  06 

T 

5  

0.02 

0.28 

0.01 

0.52 

T. 

T. 

0.11 



T. 

T. 

T. 



T. 

T. 
T. 

1.81 
1.67 

"6."  05 

"6!  26* 

6!  02 

S                 .   . 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0  05 

0  81 

T 

0  74 

0-01 

0  15 

T 

3     

T 

0.05 

0.08 

0.41 

T. 

0.01 

0.02 

T. 

T 

0.06 

T 

0-09 

0.21 

0.27 

-, 

0.02 

0.12 

T 

3 

0  01 

0.22 

0.08 

T 

0.01 

T 

0.01 

T. 

0  03 

0.19 

5  
5 

T. 

T. 

0.07 
T 

0.01 

0  07 

0.18 
0  02 

0.08 



T. 
T. 

0.35 
0.39 

7  
| 

T. 
0  01 

T. 

'  0  26 

0.97 
0  42 

0.01 
1  10 

0.09 
T 



T. 



"*T"* 

T. 

0.01 

0.05 

0.10 

0.31 

i 

0  38 

T 

0  23 

0  27 

0.08 

1 

0  02 

T 

0  15 

0.54 

T. 

) 

T 

0.06 

0  03 

T 

0.88 

0  01 

T 

i 

0*07 

T 

0  05 

1  56 

0.04 

i  
5  

0.02 

"o.'oi" 

::::.::.: 

T. 
T. 

6  34 

0.02 
T. 
0.05 
0  10 

0.04 
0.25 
0.08 
T 

'.".'.'." 

"o.'ii" 

"6!  18* 
0.01 

*::"" 

*"T'." 

| 

0.36 

0  08 

T 

0.09 

T 

0.13 

T 

0  10 

T 

0  10 

0  06 

3  
1       





0.66 



0.01 
0.07 



0.14 

0.01 
T. 



T. 

Sums  .... 

1.27 

0.89 

1.89 

3.74 

2.92 

2.31 

0.35 

0.35 

5.14 

1.90 

1.15 

1.03 

1895. 


0.02 

T 

0.05 

T 

0  04 

3  
8      .... 

0.04 

0.15 
0  03 

0.23 

0  86 

1.08 
0  01 









T. 
T 

1 

0  48 

0  01 

0  04 

0  02 

| 

T 

T 

0  19 

T 

0  04 

5  
7  
1 

0.01 
T. 

0.35 
T. 

0.01 
T. 
0  01 

0.03 
0.36 
0-28 

0.41 
0.25 
T 

"'T.' 

T. 

'o'so* 

T. 
T. 
0  18 

T. 
0.29 
0.08 

0.12 
0.20 
T. 

"T.  ' 

9  





T. 

T 

0.94 
0  14 



0  21 

0.04 
T 

0  01 

T. 



1  

g 

T. 

0  08 

0  01 

'  0.  12 

0.04 
0  29 

0.15 
T 

0.41 

0.04 



0.05 
T 

0  03 

T 

0  21 

0  07 

T 

4  

0.10 
0  01 

"o'o2* 



'  '6'os 



T. 
T 



T. 

0.56 

0.13 
0-03 

0.04 



g 



T 

T 

0  01 

0.09 

T 

7  

g 

"6*14 

0.08 
T 



0.04 
0.27 

0.17 
0.05 

'  V86 

0.01 



T. 

0.12 

9 

T 

0  01 

T 

0  20 

o 

0.03 

0  02 

0.07 

T. 

0.06 

T. 

0  02 

1 

0  22 

T 

0  15 

T 

0  90 

0  04 

T 

2 

T 

T 

0  59 

0  03 

3  
4  
5  

6 

'  '6.'  33' 

0  08 

'  o.oi 

0.04 

"6!o2 

"o.'oi 

T 

0.83 
0.04 
0.12 

'  *6'  04* 
'  6  24 

1.73 
0.01 

*"ip" 

'.;:.".'.; 

T. 

'  6.66' 
T 

'"oiso 

1.61 

7  

g 

0.01 



0.01 



T. 

T 

"6'32* 

"'rf' 

T. 
T 

"  T. 

g 

T 

T 

0  07 

T 

1 

0.05 

0.72 

1  

0.18 



0.17 

0.01 









T. 





Sums  ... 

1.22 

0.69 

0.39 

1.07 

4.04 

3.95 

2.19 

2.66 

2.41 

0.54 

1.45 

2.36 
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LAFAYETTE,  IND. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i. 

i 

1 

1 

August. 

1  ' 

October. 

November. 

1 

1 

0.38 

0  25 

0.16 

0  50 

0.23 

0  29 

0  06 

0  10 

2         

T 

0.68 

T. 

0.21 

0.01 

0.01 

3  
4  

T. 

0-06 

1.25 

0.07 
T. 

6.04 

0.24 
0.17 

0.01 





0.40 
0.80 

0-02 

0.75 

5 

T 

T 

0  03 

g 

0.23 

0  10 

7 

0  20 

0  33 

T 

1  

0.07 

0.56 

0  22 

!o  

0  37 

0  03 

0  33 

11 

0  16 

0  02 

0  02 

0  09 

T 

12 

T 



T 

1  25 

0  53 

0  68 

0.01 

13 

T 

T 

0  01 

0.13 

0-02 

0.32 

0  07 

0  35 

T 

0  47 



0  05 

15 

0-54 

T 

0.09 

0.03 

0.02 

0.19 

T 

0  32 

1  52 

17 

0  07 

0  06 

0  75 

....... 
0  05 

0.10 





0.20 

T 

T. 

0  14 

....     . 

M 

0  02 

T 

0  09 

1  70 

0  03 

21  
22  
23 

0.11 

"'rp' 

"6!io" 

0.21 
0.77 
0  15 

0.15 
0.03 
T 

0.06 
6.33 

0.52 
0.25 

'.'...... 



'  'o.'oe' 

1.51 

0.53 
0.23 



24 

0.09 

T. 

1  83 

T. 

0.10 

T 

T 

0  42 

'  6.08 

27  

0.12 

0.88 

0.10 





0.03 



0.  12 

0.77 
0-39 

6.09 

on 

0  70 

0  15 

0  32 

31           

0.15 

T. 

Sums  — 

1.62 

4.84 

4.09 

9.14 

3.43 

1.71 

1.10 

0.77 

1.86 

1.85 

2.65 

3.05 

1894. 


1 

0.03 

T 

0  03 

1.35 

0.24 

0-03 

0.06 

0.06 

0.02 

0.40 

0.06 

6.16 

3  33 

5 

0  77 

0  05 

T 

0  03 

0.62 

T 

0.15 

g 

.  ...... 

0.45 

0.10 

1.73 

0.19 

T. 

7  

g 



0.12 

0.30 
0.43 

0.02 

0.35 







0.04 

T. 
0.19 

0.03 
0.27 

g 

0  99 

6.17 

1  36 

10 

*  

0  07 

* 

0  58 

T 

0.88 

0.03 

0.04 

11 

* 

T 

0.11 

0.33 

0.22 

1.11 

0  33 

0  52 

0.04 

13  



0.77 







0.16 



0.01 

0.02 

0.10 
T 

15  

0.17 

0.15 

6.15 

0.11 



0.09 

0.25 

16  
17 

0.02 



0.20 

0.47 
0.77 

0.08 

"  T. 

0.12 
0-02 

18  

0.01 

0.15 

T. 
1  22 

0.64 



1  82 





0.08 

20 

0  06 

0  09 

0.02 

T 

T 

21  
22  
23  

24 

0.75 

"o.'io* 

0  24 

!E: 

T. 

0.81 
T. 

0.13 
0.01 

0.31 
0.01 
0.19 
0.14 

0.61 
0.01 

"6.28 

0.01 



"'if.' 

0.16 

'  '0.57 

'  6!ii' 

"'T'." 

"'6.'  09 

25  

26 

0.01 







6  93' 

0.35 
0.21 

0.01 

0.08 



'  6.  22 

0.08 

27 

T 

T 

0  01 

0.02 

28  .. 

0  03 

0.18 

0.13 

29 

0-50 

0.14 

0  18 

30 

0  02 

0  36 

0-10 

0  82 

31 

0  05 

0  02 

Sums  — 

2.18 

2.61 

2.81 

2.56 

5.13 

3.57 

1.55 

2.51 

6.88 

1.05 

2.10 

2.25 
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LAFAYETTE,  IND.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

b* 

I 

February. 

| 

I 

j? 

d 

a 

jsj, 
1-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

0.29 

0  62 

T 

0  69 

0  29 

2  

T. 

0*28 

0  13 

4....  ....... 



0.05 
0.10 

"o.'io* 

T. 

0.10 





0.05 

1.68 





"6'oi 

5  

T. 

T. 

T 

T 

6  
7  

0.17 
0.01 

0.02 
0.30 

0.02 

6.07 
0.29 

T. 

T 

0.32 

'  '6  35 

T. 
0  01 



9!!.  ......!! 

T. 

"6  06 

0.28 
0.09 

0.82 



0.07 

0.31 
0  73 



10  

0  45 

0  09 

11  

12  

0.90 
0  23 

T. 

0  23 

"6'32 

0.27 
0.04 



T. 

0  13 



0.02 
0  36 

T. 

0  01 

13  

0.28 

T. 

T 

0  21 

0  25 

14  

T. 

0.10 

0  12 

0  01 

T 

T 

15  

T. 

T 

0.55 

T 

T. 

16  

T 

0  01 

1  11 

T 

17  

0.59 

0  09 

0  12 

18  

0.04 

T 

0.77 

19.... 

0.28 

0  16 

0  22 

0  10 

1  10 

20  

T 

0  30 

0  01 

0.19 

21  

0  23 

0.21 

0  28 

T 

0  04 

22 

0  01 

T 

0  73 

23  

T 

0  22 

0  21 

24.. 

0  02 

0.61 

T 

T 

0  03 

0  31 

25  
26  
27  

0.20 
0.40 

'.'..'.'... 

T. 

"  T.  " 
T. 

0.01 
0.01 

"6."  16 
T 

0.03 
"6.23 

"6."  53' 

0.52 

T. 
0.81 

0  03 

1.31 
0.88 

0.15 
0.26 

28  

0  09 

29  
30  

0.04 





T. 

0.02 

T 

0.31 
0  14 

0.02 



0.10 
T 

0  27 

31  

T 

T 

Sums  .  .  . 

2.92 

0.56 

0.82 

2.80 

0.94 

1.41 

3.75 

2.00 

3.69 

0.76 

3.88 

3.86 

LAKE,  MISS. 
1893. 


1  60 

0  10 

0  89 

0  70 

2 

T 

0  03 

0  62 

0  04 

T 

0  60 

3  

0  58 

T 

1.60 

0.24 

0  65 

1  46 

0  06 

4 

T 

0  32 

0  11 

0  02 

5  

0-02 

T 

0  40 

0.98 

0.06    0  30 

6  

T 

1  09 

0  12 

T 

0  03 

0  41 

T 

0  01 



0  78 

0  38 

0  01 

8  

q 

10..'..-....... 
11 

0.02 

"'T'." 

2.12 

6.'  46 
0.34 

0.44 
0.70 
0.49 
0.68 

....... 



T 

0.95 
3.50 
0.04 
0  08 

:•:::::: 

"o.'os"  '.'.'.'.'.'.'. 

0.01  

12 

0  17 

T 

0  20 

13 

6  02 

T 

0.26 

T 

0  29 

14 

0  01 

0  06 

9  90 

0  31 

15  

16 



0.10 
1-61 

0.99 

0.12 
0.33 





0.25  
0  05 

17  
18  

'  '6*89 

1.31 

1.35 





0.15 
0  01 

0.08 
0  03 

T.  

19  

0  46 

0  03 

0.14 

T 

0.45 

i.oo  

20  

0.54 

T 

0.40 

0-70 

21 

0.22 

0.14 

0  60 

22 

23  

'."".'.'.'• 

T 

24  



1.17 

0.02 

25  

0  47 

26  
27 



0.02 

o.oi 

0  21 

T 

"i'26 



'6*75 



0.52 

*  '6  37 

0.27    0.01 
2  38 

28  
29  
30  

0.01 

1.73 

'  '6.'  04 

0.21 
0.11 

0.20 

"2!29* 
0.49 



6.07 

'.'.'.'.'.'.'.  "'6.'  95 
!   i  71 

31  

0  15 

0  25 

0  02 

Sums  — 

2.98 

7.71 

4.51 

2.74 

7.63 

2.84 

4.81 

G.63 

6.05 

1.32 

4.63    5.14 
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LAKE,  MISS.— Continued. 
1894. 


Day. 
of 
month. 

I 

f> 
£ 

A 

I 

|£ 

• 

• 
a 

>, 

s 

Augnst. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.10 

0  17 

2  
3 



0.40 
0  04 



0.43 







0.19 
0  38 

0.02 



0.15 
0  03 



4 

0  45 

0-04 

0  43 

0  67 

0  73 

6 

0.41 

0.03 

1.30 

7 

2  80 

0  03 

0.36 

g  

0°67 

0.05 

0  21 

0  95 

0.44 

0.03 

9 

1  10 

0  01 

0-08 

10   

6  07 

1.35 

T 

0  03 

0  38 

1  59 

11 

0  02 

1.05 

0.01 

0.04 

0.63 

12  

0.50 

1.15 

0  34 

0.35 

18 

0.02 

0  96 

1  95 

0.11 

14 

0  03 

0.37 

0-22 

15  

1  10 

0  02 

0.47 

16 

0  15 

0.40 

0  16 

17  
18  



6  60 

T. 
0  22 

0.40 
0  08 

'  6  04 

0.42 
0.19 

0.60 
0  56 

0.01 

"6.62 



0.48 

0.03 

19  

0.02 

0  03 

0  10 

1  20 

0  37 

21 

0  79 

1  87 

0  90 

22  

1  49 

0  01 

l.'i'.i 

T. 

23 

0  75 

T 

0  30 

0  12 

0.16 

1  50 

24 

0  11 

0  20 

0  49 

0  76 

0  22 

0  75 

0  75 

0  52 

26... 

'.'.'.'!!. 

0.25 

T. 

0.20 

27... 

0.24 

0.06 

28  

t 

T. 

29 

0  42 

0  12 

0  65 

30  

0.10 

1  00 

Sums  ... 

6.49 

7.04 

3.69 

3.27 

2.09 

3.25 

5.77 

7.43 

1.34 

0.65 

2.49 

4.47 

1895. 


1  

* 

* 

0.04 

0  40 

0  01 

2 

'  ' 

0  01 

0  66 

0  88 

3  

6.48 

0  11 

0  52 

0'  04 

4  

0.02 

0.44 

6  
7  
8  

1  36 



..'.'.'.'!! 

0.12 
0.20 

"1.M 
0  18 

0.05 
0.05 
0  82 

0.02 

0.03 
0-55 

"6."  32' 

0  50 

T. 
0.01 

'  6*08 

9      .... 

0  20 

0  12 

0  01 

0  54 

0  10 

0  78 

10  





1  10 

0  10 

13  
14  







"*T" 

0.60 

0.58 
0.01 

6.64 







15  

0.05 

0  86 

2  00 

0.50 

16  
17  

0.52 





0.40 

6.04 

0.71 
0  62 



0.03 



!  .'  .'  .  .  .  . 

18  

0  01 

0  03 

III!!!! 

19 

T 

0  04 

0  01 

20  

0.55 

2.05 

0  50 

1.62 

21  

0.28 

0  05 

0  10 

22  

0  06 

0.11 

23  
24 







'  '6  32 

0.83 
0  53 

0.55 
0  15 

0.35 
0  30 

0.35 





0  15 

25  
26  

T. 



0.08 
0  10 

'  6.75 

0.30 





0.75 

2.50 

27  

0  37 

0.50 

28  

* 

0  03 

0-32 

1  04 

29  

.... 

6  03 

T. 

30 

0  01 

0  15 

0  07 

31  

0  03 

0  75 



Sums  .  .  . 

• 

• 

* 

1.63 

4.26 

6.20 

5.23 

6.20 

0.92 

1.74 

2.62 

6.90 

*No  record  from  January  28  to  March  31,  inclusive. 
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LBOLAIRB,   IOWA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

£ 
p 

1 

February. 

March. 

I 

>> 

1 

V 

a 

0 

t-s 

£, 

3 

>-B 

5 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.10 

0  91 

0.21 

0.23 

0  10 

0  21 

0  11 

0  02 

0.11 

0  52 

0.17 

0.39 

0  05 

0  21 

0.04 

0  06 

0  25 

0  91 

0  10 

0.11 

0.06 

0.02 

6  21 

0  42 

0.02 

0.86 

0  07 

0.06 

0  40 

0  47 

0  34 

1  35 

0.05 

1.87 

0.39 

0.04 

0.18 



0.11 

0  04 

1  24 

0  22 

0  01 

0  11 

0  32 

0  24 

0  31 

0  02 

0  02 

0.02 

0  22 

0.13 

0.10 

0-67 

0.14 

1  23 

0  07 



6.06 

0.01 

0.43 
0  08 

0.43 
0.12 

'  6  05 

0  21 





0.13 
0  91 



0.45 
0  12 



0.78 

0.51 

0.03 

0.02 

0.06 

0  06 

0  02 

0.04 

0  04 

0.12 

0  37 

0  03 

0  05 

0  04 

0  07 

'  ' 

0  62 

0.14 



0.62 



0.07 
0  11 





0.16 



'  2  01 

0.05 
0.02 



Sums... 

1.34 

1.12 

2.64 

5.51 

1.37 

3.74 

1.76 

1.59 

3.33 

0.36 

1.56 

1.63 

1894. 


0  71 

0  05 

0.31 

0  85 

0  07 

0  41 

0.02 

0.03 

0.61 

0  21 

0.42 

0.90  . 

0  02 

0.07 

0  02 

0-61 

0  11 

0  09 





0.61 
0.11 



0.13 
0  02 

0  37 



0.26 
0.70 

0.04 



0  31 

0  30 

0  02 

0  11 

0  36 

0  04 

0  13 

0.28 

0  24 

0  02 

6  84 

0.48 

0.24 

2.02 

0  33 

0  13 

0  14 

0  30 

0.11 

0.17 

0.27   0.42 

0.41 

0.11  

0.02 

0.95 

0  09 

0.02 



0.37 
"6.*  06* 



0.01 

0.01 

0.03  .'. 
0.13   0.10 
0  02  . 

0.07 



0.31 

"6!  49' 





0  33 

0  02   0  02 

0  11 

0-18 

0  31 

1  11 

0.07 

0  01 

0  14 

0  04 

o.ii 

0  25 

0-36 

0  09 

0  01 

0  02 

0.07 

0.02 

0  02 

Sums... 

1.81 

1.47 

2.27 

1.23 

2.89   2.54 

0.43 

1.53 

3.92 

1.58 

1.48 

0.40 
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LECLAIBE,  IOWA—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

i 

s 

February. 

March. 

t 

£ 

if 

< 

h 

E 
fi 

BQ 

October. 

November. 

1 

1 

* 

0  03 

0  10 

2  

0  01 

0.37    

0  02 

4...   



0.25 



0.30 
0.66 

0.56    



0.95 





0.05 

0  15 

7 

0.02 

0  15 

0.22 

0.  16 



0  01 

12  

0.03 

0  01 

0.01    . 

0.05 

13 

14 

0  02 

0  26 

15  
16 



0.01 
0  03 

0.01 
0  04 

0.15 
0.11 

0.74 



0.15 
1  13 



"6!o9 



6.14 

0  01 

0  08 

1.21    

0  11 

19  

1.49 

0.49 

0  45 

20 

0  07 

0.07 

0  64 

21 

0  44 

0.30 

1  01 

0  02 

0  09 

22  

0  05 

0  16 

0  03 

24  

1.92 

0  02 

25  

0.65 

0.21 

0  79 

26  

. 

0.24    . 

0.11 

27  

1.27 

28 

0  01 

0.01 

29  

0.51 

0.09 

30 



0.03 

31  

1-05 

0.33 

Sums  ... 

1.24 

* 

,.85 

0-40 

1.77 

2.42  ;    4.81 

2.43 

2.89 

0.35 

1.88 

2.36 

*  No  record  for  February. 

LEWISTON,  ,IDAHO. 

1894. 


1 

* 

0  08 

T 

0.14 

0  07 

2 

.  .  . 

0  07 

0  05 

0  20 

3   

T 

T 

0.18 

T 

0-36 

T. 

T. 

0  20 

0  05 

T 

6 

T 

0  14 

0.10 

T 

0  05 

T 

0  08 

7  

g 



0.12 
0  02 

0.01 
0.08 

0.02 

0.02 

0.24 



«••  —  • 

9  

0.08 

0  08 

** 

10  

0  13 

0  06 

11  

12  

T. 

T 

6.05 

13 

0.21 

0  09 

0  05 

0  45 

14  
15    .... 



0-03 

0.04 
0  03 

0.20 

0.76 
0  15 





0.05 
0  10 







16  

0  15 

0  36 

0  05 

17  

0  09 

0.05 

18  
19  



0-03 
T 

0-10 



0.28 

0.21 
0.54 







0.22 
0  08 

T. 

20  

0  17 

0  36 

21  

T 

0.08 

0.02 

0  18 

22  

0  02 

0  35 

0  04 

0.18 

23  

0  19 

0.20 

0.05 

24  

0.07 

0.03 

25  

0.03 

0  02 

26  . 

T 

0  01 

0  04 

0  33 

0  26 

0  10 

27  
28  



0.04 

0.07 
T 

6  01 

0.12 
0  31) 

0.06 







0.03 
0  07 



29 

0  17 

T 

0  02 

30 

0  04 

0  50 

0  02 

31  

0  43 

0.12 

Sums  ... 

* 

0.47 

1.22 

0.88 

2.86 

1.35 

0.03 

0.04 

1.03 

2.54 

0.74 

0.66 

*  No  record  for  January. 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


187 


LEWISTON,  IDAHO—  Continued. 
1895. 


Day 
of 

month. 

S3 
3 

February. 

March. 

1 

IK 

1 

1 

3 

1 

B 

September. 

1 

November. 

1 
P 

0.10 

0.48 

2  

0-23 



0.03 

T 

T. 
Om 



6  63' 





0.04 

0.80 





0.08 

0  13 

••••••• 

0  09 

5  

T. 

0.21 

0.02 

0.81 

0.04 

6  
7  

0.01 

0.02 

0.03 

8  

6.64 

T. 

i?:::::::::::: 

0.04 

11  

0.18 

0.97 

0.08 
0.12 

0.02 

0.22 

0.03 

0-20 

'   '       '. 

0  03 

0  18 

0  04 





T 

19  

T. 

0.28 

20  

21 

A    OO 

0.12 
01ft 

0  30 

.  .  .  Y  .  . 

6.10 



23  
24  

0.47 

0.29 

0.07 
0.18 



T. 





0.09 





::::::: 

25  

26 

0  20 

1  28 

T. 

0  74 

0.04 

T. 

0.20 

T 

T 

0  11 

31  

Sums  — 

2.51 

0.51 

0.58 

1.07 

2-07 

0.06 

0.93 

0.20 

1.39 

0.04 

1.44 

1.22 

LITTLE  ROCK,  ARK. 
1893. 


1  

2 

0.05 

0.07 
T 

T 

1.92 

0  46 

0.02 
0.11 





6.17' 



"  0.01 

3  
4  



0.04 

"6'oi* 

0.30 





0.56 
T. 
1  36 

rn 

"o.io" 

0.11 

"6.'40' 

T. 



T. 

T. 

T. 

0.49 
1  48 







0.73 



T. 

0  06 

1  78 

0  27 

9 

0  06 

T 

0.12 

0  44 

0.13 

10 

0  22 

0  05 

T 

0  16 

0  17 

11  

12 

0.01 

0.02 
0  23 

0.13 
0.20 





0.45 
0.06 

0.03 
0  06 

T. 



"6.06 

0  10 

T 

14 

0  46 

1.41 

0  27 

1.05 

0  09 

1  33 

2  47 

T 

0  06 

0  01 

17  

18 

0.13 
0  65 

0.04 





0  02 

0.54 
0  09 

0.12 
0.02 





0.20 

19  

20 

0.05 

0.49 

0.01 
1  02 

J'« 





6.90 



21  

22 



0.65 

0.12 

0.03 

'  6  35 







0.36 



23  
24  

25 



.'  '.'.'.'.'. 

1.96 

"o.'oi" 

0  57 

0.05 

T. 
0.04 

"6  75 

6.56 
0.27 
0.51 



"'6.'  07 

26  

27 

"6  34* 

0.03 

1.02 

0.02 
2  57 

6.09 



6  47* 

0.57 

1.62 
0.30 



28 

T 

0-16 

2.98 

0  08 

0.01 

0.02 

29.  .. 

... 

T. 

0.04 

0.01 

0.02 

30 

T 

1  95 

0.20 

0-81 

0.10 

0.02 

31 

T 

2  58 

T 

Sums  .  . 

0.83 

5.48 

4.47 

5.83 

13.25 

4.76 

. 

2.32 

2.32 

2.18 

1.58 

3.79 

1.67 
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LITTLE  ROCK,  ARK.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

& 

1 

f 

•5 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  56 

2  31 

0.01 

T 

T 

2 

T 

0  05 

1  30 

T 

0  38 

0  99 

T 

2  37 

0.34 

1.63 

0.05 

4 

0-12 

T 

0.25 

0  05 

T 

5  
6 

T. 

0.81 
0  62 



0.02 
0  03 

0.38 
0.12 







7  

0  35 

0.20 

8  

0.72 

T 

0.38 

1  30 

T 

0  11 

g 

T 

o  6s 

0  75 

T 

1.62 

1  77 

1  15 

10  

0.29 

T. 

0.52 

0.02 

0  22 

1.14 

6  17 

0  05 

12 

0  62 

T 

T 

0  09 

0  46 

T 

.  .. 

14 

0  73 

0  05 

0  01 

0  09 

T 

15  

T. 

T 

0  13 

0.20 

0  12 

0  01 

16    

0  25 

T 

0  50 

0  09 

17  

0  43 

1  06 

T. 

0  80 

T. 

18  

0  11 

1  93 

0  39 

0  84 

1.08 

19 

0.13 

T 

2  72 

0  15 

1  09 

20  

0.66 

1  47 

T 

0.19 

T 

0  24 

21    

T 

0  02 

T 

0  14 

0.89 

T 

22 

0  85 

T 

0  03 

T 

23....  
24 

"i*17 

T. 

0  16 

6.02 
0  40 

0.02 
0  02 



0.17 
1  30 

"o.23 



0.24 



25  

0  08 

0  09 

T 

0.05 

26 

0  16 

27  

0  23 

T 

0  12 

T 

28  
29  



T. 

0.40 
T 



T. 





0.67 
0  44 

0.01 

80  
81  





0.05 

0.24 
T. 





0.81 

Sums.... 

3.21 

4.98 

9.08 

4.19 

3.81 

0.26 

6.59 

6.50 

2.43 

3.20 

0.63 

3.95 

1895. 


1  

2  

0.05 
0.20 

0.18 

0.43 



0.35 
0  01 



T. 
1.17 

1.32 

0.16 
T 



0.69 

3  

0.71 

0  35 

4  

0  24 

0  53 

0.01 

5  

0  05 

T 

0  03 

0.75 

0  02 

T 

6  
7  
8  
9  
10  
11  

T. 
3.13 
0.10 

T. 

"*T." 
0  15 

T. 

1.78 

"oios" 

0.55 

0.27 
0.05 
T. 

0.31 
0.11 

....... 

0  14 

"6!  is' 

0.01 
T. 
0  05 

'  '6'25' 
6.43 

"6!62' 
0.47 

'"T." 

T. 

0.62 

"i.'32' 
0.37 

;;;;;;: 

12  
18  



0.05 

0.02 
0.54 



0.34 
0.06 







'  6.  39 



14  

0  06 

T 

0.10 

0  01 

15  

0  81 

0  52 

0  18 

0  15 

16  

0  22 

0.58 

4  38 

17  

0  80 

T 

18  

0.90 

T 

19  

0  08 

T 

1  11 

0  75 

0.19 

0  97 

20  
21  
22  

0.35 
0.06 

6  25 

0.04 





0.67 

'"T." 

0  02 

1.08 
0.01 

'  'o.'os' 





0.08 
0  01 

23  
24  



T. 

0.07 

T. 
T 

0.48 
1  18 

0.04 

'"T" 

0.33 
1.43 

0.12 
0  21 

25  
26  
27  

1.81 

'  '  T'  '  ' 

0.41 
'"iji" 

0.90 
T. 

"6."  64' 

"6!  76' 

0.02 



"o.'ie" 

T. 
0.14 
1.31 

1.41 

'6.'<J4 

28  

0  48 

T 

0  73 

29  

0.34 

0  02 

0  07 

30  

1  84 

0  22 

0  02 

T 

0  67 

0  07 

0.16 

31  





0.36 

0.02 

0.02 

G.07 

Sums  — 

7.12 

0.63 

7.78 

1.47 

2-85 

9.25 

6.13 

3.96 

0-41 

2.22 

5.26 

2.50 
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LIVINGSTON,    ALA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

£ 

oJ 
1 

"3 

1-3 

August. 

1 

02 

1 

November. 

December. 

1  
2 

0.47 



'o  59 

0.19 
2.52 

0.36 
0.15 

0  18 





0.29 
0  32 



6  02 

3 

0  03 

0  14 

1  65 

0.21 

0.04 

0  03 

0  91 

4  

0.03 

0.35 



0.31 
0  54 

0.66 
0  16 



6  24 

6 

1.17 

1  42 

T. 

2.30 

0.06 

0  15 

0.78 

0  03 

0  62 

0  44 

8-      ... 

0.39 

0  48 

T. 

1.40 

9 

0  03 

4.06 

0.28 

0.10 

10  

6  81 

0.03 

0.40 

0.02 

-11 

1  50 

0  08 

T 

T 

0.13 

T 

12 

0  32 

0  01 

T 

0  16 

0  17 

1  24 

T 

13  

0  08 

T 

T. 

0.73 

0.02 

14 

0.01 

0.31 

0.55 

2.60 

0.26 

0  13 

15  

0  50 

4.02 

0.51 

0.02 

0.56 

0.04 

0.02 

16 

0  43 

0  33 

T. 

0-89 

17  

0  20 

T. 

18 

0  79 

0.35 

0.04 

19  
20    

0.25 



'  6  05 

0.05 
0.33 



0.40 
1.74 

0.17 
1.85 





0.16 
T. 

21 

0  69 

0.03 

0  43 

0.15 

0.51 

22  

0.04 

23  .. 

0.01 

0  02 

24 

1  55 

25  . 

T. 

26 

0  01 

T 

T' 

27  

OC 

0  05 

0.93 
0  67 



0.45 
0  01 

0.15 

••  —  •• 



T. 

0.18 

1.42 
0  01 

29 

*  *  

******* 

0  17 

0  20 

0.36 

0  80 

30 

6  64 

0.07 

2  69 

31  



0.04 



0.01 

0.07 



Sums  .... 

2.38 

9.37 

3-72 

0.73 

8.18 

5.91 

3.89 

8.51 

6.61 

0.77 

2.98 

6.02 

1894. 


1  

T. 

3 



0.40 



1.00 

0.01 



0.01 

0.11 
0.22 





0.08 

0  05 

4  ..,  

0  21 

T 

0.45 

5 

0  36 

0  35 

T 

g 

0  15 

0  57 

T 

1  21 

T 

0  01 

s!  '.".'!'.'  ..'' 

0.69 

T. 

0.01 



0.12 

0.55 
T. 

0.48 
0.46 



T. 

6.02 

9  
10  
11  
12  .  . 

0.03 
0.38 
0.40 

0.76 

"0.50' 
1  80 

...... 

'  i!4o' 

T. 
"6.16 

."/.'.:;; 

0.28 
0.11 

'"T 

T. 

T. 
0.72 
0  08 

'•••'** 

T. 
1.46 
0.93 
1.39 

13  
14  

15 

'"T." 

0.88 

'  T.  " 

o'oe' 

0.42 
0.52 



*"T." 

0  03 

1.74 
6  14 

0.62 

0.04 

0.26 
0.19 

16 

1  34 

0  01 

T 

T 

0.08 

0  92 

0  32 

0.08 

0.54 

T 

0.26 

18 

0-08 

0.40 

T 

0.59 

0  45 

0-27 

0  10 

19 

T 

0  68 

0  06 

T 

T 

T 

20 

0  39 

0  09 

T 

0.01 

21  

0  48 

0.03 

0.64 

0.20 

0  28 

22 

T. 

T 

T 

0.93 

T 

23 

0.44 

0.35 

0  09 

0.04 

0.58 

24  

0  09 

0.90 

0.04 

0.15 

T. 

0.01 

25 

0.57 

0  35 

T 

0.23 

0  05 

26 

T 

T 

0.40 

1  04 

0  85 



0  02 

28 

0  01 

0  04 



29 

0  02 

0  29 

6  34 

T 

0  25 

30  
31 



0.01 

0.04 
0  05 



T. 
0  08 

6  12 



0.04 



0.01 
0.80 



Sums  — 

3.48 

6.08 

4.57 

4.59 

1.44 

0.96 

4.10 

5.34 

2.47 

0.83 

1.38 

5.61 
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LIVINGSTON,  ALA.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

f 

• 

1 

f 

August. 

September. 

1 
O 

November. 

December. 

1  

T 

0.20 

0  65 

0  02 

0  13 

T 

2  

0  01 

0  70 

1  61 

0  18 

0  05 

T 

0  03 

0  33 

3 

0  42 

T 

0  86 

4  

T 

0  04 

0  22 

5  
g 

T. 

0  15 

••••••• 



0  05 

0.16 

0.35 
0  10 

0.06 
fl  *V) 

0.27 







7  

3.83 

' 

1  73 

T 



0  13 

....... 

8 

0  24 

0  34 

1  87 

T 

0  02 

Ooo 

0  02 

10!  !.!.......! 

0.04 

6.57' 

T. 

0.01 
0  80 



0.13 
T 



0.17 

11  

0-12 

0.66 

0  07 

T 

T 

12  

T. 

T. 

0  03 

0  13 

T 

T 

0  05 

******* 

13  

0.24 

0  55 

T 

T 

14  

T. 

0.89 

0.38 

T 

0  02 

15  

0.89 

0  29 

0.85 

0  15 

T 

0  10 

0  08 

16  
17  
18  

0.03 

0.08 
0.26 
T 

"6."  12' 

0.01 

1.16 
1.07 
0  06 

0.10 
0.41 
0  20 

0.20 

"T 





19  

0.02 

T 

** 

0  25 

T 

T 

20  

0  12 

0.72 

0  02 

0  48 

T 

1  25 

21 

6.18 

0  1') 

0*71 

0  01 

0  18 

22  

0  65 

T 

T 

******* 

******* 

....... 

28  

T. 

0  58 

24  

T 

0  17 

T 

25  
26  

0.79 



T.  ' 

0.50 
0  83 

0.05 
0  64 







T. 

0  36 

T. 
2  28 

27  

28  

6.80 

0.07 

0  04 

29 

0  06 

0  02 

0  03 

30  

0  28 

T 

T 

0  79 

31  

0  44 

0  51 

T 

Sums.... 

7.87 

2.03 

5.25 

3.94 

3.98 

5.84 

3.45 

8.00 

0.76 

1.42 

0.46 

4.84 

LOCKHAVEN,  PA. 
1893. 


1  

0.10 

0.40 

0  10 

0.35 

2  

0.70 

0.65 

0.40 

0  05 

0.05 

8  

0  20 

0  10 

0  02 

0  13 

1  04 

4  

2  65 



0.24 

0.57 

5  

0  10 

0.03 

0  03 

6  

0  80 

0  13 

0  10 

0  01 

0  33 

7 

0  40 

0  60 

0  09 

0  83 

8  

0  48 

0  14 

0.47 

9  

0.91 

10  

0  84 

0  60 

11  

6  26 

12... 

0  40 

0  38 

0  23 

{3  ;;;;;; 

0.60 

0  03 

0  03 

0  15 

0  30 

0  01 

14  
15  
16  

0.08 

"oios" 

0.17 

0.70 
0.30 

0.16 
0.05 
0.50 



0.10 
1.20 



0.14 
1.43 
0  06 

1.55 

0.01 
0.05 

0.50 
6  02 

17  
18  

6  90 





0.08 



0.45 

0.12 

*6  01 





19  

0.10 

0  15 

0.06 

6.  io 

20  

0  58 

0  15 

21  
22  



"6  60 

0.05 

0.75 
0.08 

6.77 





0.05 
0  17 



23  
24  

0.05 

6  15 

0.67 

0.11 

0.07 

6  63 

0.30 

6.32 

•'•-•• 

25  
26  
27  

0.40 

0.40 



0.18 
6  08 

"b'ki 

0  07 

0.72 
0.72 
0  15 

"6!  62' 

0.19 

0.60 

6.22 

28  

0.31 

29  

0.46 

0  76 

1  26 

0  38 

30  

0  44 

0  10 

31  

0  38 

0  20 

Sums  — 

3.21 

5.72 

3.01 

4.72 

5.02 

2.51 

3.34 

2.82 

3.70 

2.67 

1.09 

2.14 
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LOCKHAVEN,  P 'A.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

5? 

<D 

S3 

s 

hs 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

1 
0 

1  

0  40 

. 

0  33 

1  20 

0  42 

2  

1  22 

Otn 

3  

0.09 

0.30 

0.80 

4  
5    

0  35 

0.40 

0.16 
0  15 

0.03 
0  30 

0.16 

0.01 

ft  AA 

0.02 

6  
7  
8  

0.08 



0.02 

"6.'  64* 

0.03 
0.12 

'6.28 

0.28 



'  '0.05 
1  45 

0  06 

0.26 
020 

9  

0.22 

10  

1  00 

0  70 

1  67 

0  O*5 

11  

1.39 

0  20 

12  

0.20 

1  12 

0  40 

0  10 

0  4*i 

13  

1.30 

0.42 

0  48 

14  

0.07 

0  60 

15  

0.05 

0.80 

0.20 

0  65 

0-02 

16  

0.22 

0  01 

0  74 

1  10 

17    ... 

6  04 

0  85 

0  04 

0-j-i 

18  

0.05 

0.62 

0-22 

"*"*"*' 

19  
20  

6.36' 

0.13 

0.29 

0.90 
2  03 





1.46 
0  07 

1.51 
0  02 





21  

0.01 

1.42 

....... 

*****   * 

.  •     •  •  •  • 



22  

0  40 

23  

0.48 

0  06 

0  23 

0  09 

24  
25  

0.35 





0.18 
0  31 

0.95 
0  06 





1.66 
0  06 

ft  ft'i 

010 

26  

0.50 

0  66 

0  60 

27  

0  01 

1  40 

28  

0.06 

0  45 

29  

0  45 

30  

0.42 

0  30 

31  

1  05 

Sums  — 

1.77 

3.67 

0.84 

5.81 

4.96 

3.52 

2.86 

5.51 

6.46 

5.73 

1.99 

3.73 

1895. 


1... 

0.03 

0  55 

2  

0  40 

0  03 

0  23 

3  

4  

0.03 

0  15 

0  20 

5  

0  06 

6  

0.20 

0.40 

0.20 

7  
8  •. 

1.05 

0.40 

0.02 

0.16 
0  10 

0  45 

1.18 

0.01 

0.23 





9  

0.15 

0  05 

0  06 

10  

0  60 

2  15 

0  36 

11  

0.77 

0.60 

12  
13  

6'4o' 

o.io* 

0.10 
0  10 

0.02 
0  54 

0.82 
0  55 

0.88 



0.26 



14  

0.10 

0  15 

15  

0  10 

16  

0.40 

0.30 

1  68 

17  

0  13 

18  

19  

0.50 

0  31 

20  
21  
22  

"o.'oi" 

"o.'io" 

6  05 

0.11 

'  6!  51 

"0.33' 
0.01 



0.03 



0.24 

'  'i  12 

23.... 

24  
25  

6  26' 



0.10 
0.15 



'  6  12 

0.14 



0.20 





0.51 
0.18 



26  

0  30 

0  38 

0  05 

27  
28  



0.04 

0.04 

0.65 

2.55 



0.50 
0.60 

0.13 

0.21 

0.84 

0.76 

29.... 

0.20 

80  
31  





0.06 



0.21 

"6."  36' 

0.90 
0.40 



"6."  65' 

0.07 

"6!  72 

Sums  — 

4.73 

1.00 

1.69 

0.79 

2.35 

4.84 

2.83 

5.36 

3.09 

1.35 

2.69 

2.88 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


LOCK  NO.  4,  ALA. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

| 

I 

t 

o 

3 

"3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

* 

* 

0  97 

3 

0  54 

012 

4  

0  52 

1.40 

0  19 

5  

0.41 

0.38 

6  

1  30 

7  
8  

0.75 



0.26 



"6*20' 



* 

0.10 
0  60 

6.30 
0  58 







9  

0.72 

1  00 

0-65 

O.Qi} 

10..  . 

1  42 

0  58 

0  95 

11  

1  20 

0.75 

0.36 

12      

1-80 

0.48 

1.80 

18  

0  76 

0.18 

0.64 

15 

0.70 

16  

0  80 

17  

18 



0.48 

0.54 



0.20 



'  6  50 

6  90* 

'  1  32* 



0.15 

0.15 

19    

0.54 

0  30 

0.80 

20 

0  90 

21  

0  64 

0.48 

1  95 

0  51 

22               .     . 

0-90 

23  

0  46 

1  50 

24  

1  70 

0.16 

25  
26  

0.85 

0.62 

0.54 



6.25 





0.55 





27 

0  30 

0  30 

28  

29 

0  34 

0  28 

80  

0  60 

31     

0  25 

Sums  — 

7.89 

5.66 

5.81 

2.55 

4.15 

* 

* 

7.05 

2.51 

0.65 

0.95 

2.08 

*No  record  from  June  1  to  July  7,  inclusive. 
1895. 


1 

0  87 

0  80 

0  04 

2  

0.91 

1.34 

... 

0  10 

•  ••< 

0.22 

3  

0.35 

0  55 

1  40 

5 

0  03 

2.QO 

6  
7  
8  
9  

10... 

0.07 
0.19 
2.34 
0.67 
0  20 

"6."  48' 

'  '6.'43' 

"i.'eo' 

0.35 
0.05 
0.17 
0.05 

0.80 

0.10 
0.50 

'  '6.'  27' 

'  '6.'55' 

'6'os 

'  '6'  24' 
0.45 

"6."  70* 

"i  is 

'  '  '6.'  08 

0.58 

11  
12  
18 

0.02 

6.25 
0.02 

0.47 
0.81 
0  75 

'  *6  05 

0.07 

i  35 



6.'  07 



".'.'.'..! 

0.07 



14  

0.03 

0  02 

0  05 

0.04 

15  
16  
17 

0.05 
0.89 
0  05 

"6.'  45 

1.40 
1.45 

'  *2  25 

'  '6'io 

0.14 

0.40 
0.03 
0  08 

0.06 
1.00 
0  24 

'  '6'44 



0.08 



•  .  .... 



19  

20 

0  05 

6.63 

0  09 

0.68 

21 

0  06 

0  56 

0  39 

1  11 

0.14 

22 

0  12 

0  08 

* 

23 

0  15 

0  27 

25 

0  12 

26  
27  

1.00 





0.05 
0  63 

0.05 
0  25 

0.20 
0.50 





0.14 

0.78 
0.08 

28 

0  41 

29 

0  63 

0  18 

30  

0.91 

81  ... 

0.13 

1  15 

0.04 

Sums.... 

6.95 

2.26 

6.81 

5-13 

2.19 

3.10 

7.24 

5.12 

1.17 

2.26 

1.51 

3.41 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

LOCK  No.  4,  PA. 

1893. 
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Day 
of 

month. 

January. 

i 

I 

March. 

i 

1 

9 

1 

, 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

j 

0  31 

0  14 

0  02 

0  38 

1  05 

0  02 

0.02 

Oqc 

0  78 

0  12 

0  32 

T 

0  02 

T 

0.02 
T 

0.17 
T 

0.02 
0  20 

6  22' 

0.02 
0  08 

0.22 

0.02 





0.78 

0.05 
0.08 

0.65 
0  23 

5  

6 

0.04 
0  10 

0.35 

0.01 
T 

T. 
0  53 

T. 

0  61 

0.03 



0.10 

0.28 

7 

T 

0  57 

0.07 

T 

0.33 

8' 

T 

0  03 

0  13 

T 

T. 

g 

0  01 

0  05 

0  02 

0  25 

10  
11 

0.45 
T 

1.01 

0.04 

0.23 
0  22 

'••%- 

T. 







0.08 

12 

0  35 

0  31 

0  44 

T 

T 

T 

1°, 

0  01 

0  02 

T 

0  09 

0  08 

0  09 

T 

T 

T 

14   

T 

0  55 

T. 

0.20 

0.15 

0.16 

1.84 

T. 

15 

0  25 

0  30 

0  02 

0  78 

0  02 

T 

0  19 

T 

1  19 

16  

T 

0.02 

T. 

0.30 

0.09 

0.18 

0.06 

0.06 

0.06 

17  

18 

T. 

0  70 

0-02 

0  08 

0.01 
0  02 

0.95 
0  38 

0.17 
0  04 

0.15 



'  'o  03 

0.12 
0  03 

19  

20 

0.01 
T 

0.07 
0  08 

T. 

0  01 

0.02 



•,  

T. 

0  06 



0.06 
T 

0.01 
T 

21  

0  03 

0  94 

0  75 

0  29 

0.39 

22 

0  25 

0  05 

0  10 

0  13 

0  08 

0  36 

0  06 

23 

T 

T 

0.15 

0  05 

T 

1.39 

6.22 

0  02 

24 

0  01 

0  12 

T 

T 

0.55 

T. 

0-22 

0.01 

0.06 

25 

0  06 

0  01 

T 

0  05 

0-38 

0.06 

26 

T 

0  24 

0.15 

T. 

0.03 

27 

0  01 

0  26 

0  12 

0  67 

T 

0  09 

28 

0  28 

T 

0  11 

T 

T 

0  08 

0  30 

0  OS 

29 

048 

0  54 

T 

0  37 

1  84 

0.02 

0-01 

0  43 

30  

31 

0.09 
0  26 



T 

0.15 

T. 

0.25 

T. 

0.14 



T. 

0.11 

0.16 
0-03 

Sums  .... 

2.81 

5.43 

1.06 

4.62 

5.19 

2.90 

1.87 

3.47 

1.10 

3.84 

1.35 

3.32 

1894. 


1 

0  01 

T. 

0.04 

0.38 

0.08 

0.04 

0.21 

T 

T 

0  43 

0  01 

0  05 

0  95 

g 

0  03 

T 

0.23 

T. 

0.35 

0.02 

4  

5  

"6!l9' 
T 

0.15 
0.10 



0.03 
T. 

0  18 

0.13 
0.01 
0  01 

"o.'io" 

0.03 

'  '6.07 



0.12 
T. 
0  07 

"6.34 
0.13 

7 

T 

0  18 

T 

0  45 

6.22 

6.61 

0.07 

8  

9 

0.04 
0  40 

0.44 

T. 

'"T." 

0.35 

.  .  ....  . 

0.33 
0.03 

0.08 
0.19 

10  

11 

'  6.04 

0.03 
T 



0.46 
0.67 

6.02 





T. 

0.68 
0.36 

0.03 
T. 

0.08 
0.03 

'"b.25 

12  

T. 

0.02 
0  55 

0.01 

0.05 

*"rji" 

T. 

6  6s' 

"6.02 

"6  17 

0.03 

0.10 
0  07 

0  01 

T 

....... 

*  

0  20 

0  02 

T 

6  04 

15 

T 

0  40 

T 

T 

0  24 

0.02 

16  

0.32 

0.03 

0.62 

0.03 

0.70 

0.05 

, 

17  

T. 

0  21 

0.06 

0.08 

6.15 

0.08 

18  
19  

'  6.  17 

0.22 

6.14' 

'  '6.'  64' 

0.70 
0.96 

'  6.57 

0.02 

"6!  55* 

0.35 
0.56 

T. 

20      .  . 

T. 

0.13 

0.83 

0.56 

0.28 

1.42 

T. 

21 

0.32 

T. 

0  02 

0.04 

0.02 

T. 

T. 

0.02 

22  
23 

T. 

T. 

T 

0.06 
0  77 

0.03 
0  01 

0.23 
0.06 

0  54 

1.09 

6.05 



T. 

24  
25 

6  59 

T. 

T. 

'6.07 

0.10 
0  33 



T. 

0.25 

0.16 

'6*40 

26 

0  60 

o.oi 

0.01 

0  08 

T  » 

T 

27  

0.01 

0.15 

0.01 

T 

0.25 

0.14 



T. 





1.10 
0  07 

29 

T 

0  17 

0-01 

T 

T 

T 

30  
31 

0.70 
T 



T. 

0.42 
0.07 

0.25 





*  6.50 

0.32 
0.25 

'"T." 

Sums  ... 

2.34 

2.74 

1.95 

2.95 

4.21 

2.00 

2.90 

1.63 

4.11 

1.32 

2.33 

3.52 

DM] 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

LOCK  NO.  4,  P  'A.—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

JO 

5 

I 

I 

1 

"-3 

j>, 

^ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  



6-62 

0.01 
0  20 

0.02 
0  07 





0.18 



T. 

T. 

0.76 

'   '6'41 

8  

0.11 

0.05 

0.14 

0  05 

4  

0  04 

T 

5  

T 

T 

0-04 

0  35 

0  47 

T 

6  

0.47 

0.01 

0.34 

0.33 

T 

T 

7  

0.48 

0  10 

T 

0  03 

0  42 

8  

0.12 

0.20 

0.22 

0  22 

0  23 

0.10 

0  12 

0  05 

9  
10  

T. 
0.62 

0.05 

0.18 

0.29 
0.23 

0.04 



0.45 





T. 

0  44 

T. 

11  

0.70 

T. 

12  

T 

0.31 

0  16 

0  14 

0  15 

18  
14  

0.12 
0  03 

0.05 
T 

6  12 

1.17 
0.03 

6.32 

T. 
T 



0.05 

0.10 



T. 

15  
16  

T. 
0.43 

T. 

0.15 
0.20 

0.02 

0.05 

0.08 

6  40 





0  02 

0.03 
T 



17  

T. 

0.02 

0  10 

18  

0.03 

6  03 

0.18 

19  

0.03 

T. 

Tt 

20  

6.07 

T. 

6  37 

21  

0.03 

T. 

0.23 

T 

T 

22        

0.10 

6.12 

0  29 

T 

0  93 

23  

0.01 

"* 

0  13 

0  32 

0  21 

24  

T 

0  17 

T 

T 

0  57 

0  03 

25 

0  60 

T 

0  32 

0  15 

26  
27 

0.20 
T 



6  02 

o'oi* 

0  6fi' 

0.17 
0  19 

.  .  .  ^.  .  . 

'  6'6s 

0.22 



0.45 
0  05 

i  21 

28  

0  16 

0.10 

0.03 

T 

0  63 

0  29 

29 

0-15 

0  01 

0  09 

.... 



30  

T. 

0.66 

81  

T. 











0.11 

0.16 



T. 

0.36 

Sums  — 

3.64 

0.58 

1.82 

2.49 

1.71 

1.94 

2.87 

2.36 

0.55 

0.67 

3.11 

3.14 

LOGANSPOBT,  IND. 
1893. 


1  

2  
3  
4  

0.41 
0.04 

0.25 
0.55 
1.26 

'  'o.is 

"6"  78* 

0.28 

0.39 
0.62 
0.41 
0.21 

0.04 
0.50 
0.06 

::::::: 

••••••' 

0.57 
0.36 
0.72 
0-39 

0.03 
0.04 
0.11 

0.07 
"'6'  39 

5 

0.02 

0  07 

0  09 

6  

0.27 

0  02 

T 

0  14 

7  %... 

0-55 



0  03 

8  

0  39 

0.36 

9  

0.28 

0.21 

0.96 

10  
11  
12  

0.04 
0.30 
0.05 

0.45 

0.02 

0.38 
0.26 
0  42 

6.63 

"6*34" 

0.04 

6  23 







'6.'  02 

0.31 

14 

0.26 

0.05 

0  32 

0  09 

0  15 

15  

0  24 

0.52 

0.10 

" 

.*••••• 

....... 

0  34 

16  

17 

0.10 

0.21 



"6*18 



0.19 

0.62 
0  06 

0  34 

0.07 





1.40 
0  12 

18  

0.43 

0  28 

,.,.... 

...... 

....... 

....... 

....... 

19 

0  32 

0  19 

20  
21       .... 

0.06 



0.05 
0.20 

1.78 
0.18 



"6*23 





"6'ii* 

0.13 
0  03 

"o'es' 



22  
23  



0.09 

0.25 
0.37 

0.15 
0  07 

0  32 

0.04 





0.08 
1  50 

0.26 



24 

1  72 

T 

0  07 

25  
26  

0.17 



0-17 
0.02 

'6*83 





0.09 

0.04 

6  6s' 



27  

0  68 

0.  12 

0  86 

28  

0-07 

0.25 

0.70 

0  12 

29 

0  92 

T 

30  
81  

0.17 





0.43 

1.11 
0  42 







0.22 



0.41 

'  'o'oi 

Sums  — 

2.27 

5.30 

4.16 

7.67 

3-97 

2.52 

1.34 

0.66 

2.70 

2.71 

3-51 

2.60 

DAILY    AND    MONTHLY    PKECIPITATION. 
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LOGANSPORT,  IND.— Continued. 
1894. 


Day 
of 

month. 

January. 

§ 

1 

March. 

t 
•< 

£ 

£ 

1 

^ 

>-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  08 

0  54 

o 

0.07 

0.05 

0.03 

0  13 

0  54 

5  

6.66 

"T.  * 

6.'  03 

0.67 

0.12 
0  05 

0.06 





1.45 
0.54 

6."  03 

'6.22 



6  

7 

0.35 
0  26 

0.06 

0.79 
0  96 



....... 



0.12 
0  02 

0.04 

*"ip" 

"6'o2 

0.62 

0  25 

0.29 

9 

1.27 

0  26 

0  36 

10  



0.12 



0.83 
0  15 

"6  90 







0.76 



0.36 
0.12 

"*6  '76 

12  

0  29 

0.44 

0.13 

13   

0.33 

0  05 

0  15 

0.14 

14  

0.12 

0.06 

15  

16 

0.23 
0  02 

0.16 

0.31 



'6*74 

6  12 



0.11 

0.07 
0.02 



6  10 

17  

0.35 

18 

0.35 

0  07 

0  07 

0.98 

19  

0.06 

1.55 

0  17 

20 

0-17 

0.07 

0.10 

0  06 

0.06 

21 

0.55 

0  07 

0  25 

0  26 

0.35 

22  

23 



0.67 

0.05 

0.05 
0  45 



0.05 
0.29 

0.44 

'6.15 



24 

0  54 

0  34 

0  27 

0  16 

25 

0-03 

0.02 

0  61 

0.09 

26 

T 

0  15 

0  20 

27 

0  02 

28 

0  06 

29  

0  55 

0  27 

0.22 

30  

31 

0.07 



0.75 

0.44 
0.07 







0.34 
0  02 

0.84 



Sums  

2.27 

2.67 

3.02 

4.91 

5.64 

2.89 

0.97 

0.72 

3.73 

1.44 

2.68 

2.09 

1895. 


1  

2 





0.16 

0.56 
0  28 

0.02 

0.14 









0.10 
0.51 

3        

T. 

0.04 

0.07 

1  66 

T 

0.07 

0-12 

0  09 

0.03 

7  

0.14 

0.13 

0.12 

0.01 

0.29 

0.02 

• 

0  02 

0  28 

T 

0.69 

9 

0.11 

0.07 

0.02 

0.80 

T 

0.08 

0  25 

U 

0  55 

0  36 

T 

0  15 

12 

00ft 

0  03 

0  27 

0  35 

0.72 

13 

0  43 



******* 

******* 

14 

0  04 

0  05 

0  03 

0  02 

1  30 

T 

0  02 

0  45 

0.07 

17 

0  03 

0  65 

0.11 

0.23 

1.40 

19  



0.80 

0.40 

0.08 
0.53 







0.10 
0.15 

0.23 
0.87 

21  

0.30 

0.01 



'  6'34 



0.36 

0.32 







'  'o.'io 

23 

0.02 

0.25 

0.54 

g  

0  20 

0  08 

0.60 

0.22 

25 

0.06 

1.02 

0.05 

26... 
27  

0.27 

"o.'osT 





0.05 

0.11 

"o.'io' 

0.11 
0.71 

1.16 

'"T." 

0.01 

*"6.'82 

0.58 

0.06 

0.10 

T. 

0  15 

0.80 

31  

0.01 

Sums  

2.07 

0.56 

0.63 

2.07 

1.66 

1.18 

3.28 

1.94 

3.35 

1.09 

4.12 

5.64 
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LOUDON,  TENN. 
1893. 


month. 

h* 

1 

I 

id 

I 

I 

6 

, 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0  10 

0  25 

0.95 

0.95 

1  20 

3  
4             .     .. 

o.io 

0.55 

'  '6'  60* 

0.35 

1.70 
0.40 

"6!  15* 





0.82 



0.80 
0-80 

6           ..     .. 

2.00 

0  02 

0  25 

0.15 

g 

0  10 

T 

0  80 

0.70 

0.45 

1-30 

0  30 

12  
13         . 

0.15 

6-55 

0.70 

2.6i 

0.05 
0.05 





0.20 
0-85 

0.15 
0.65 





6  40 

0  03 

0.45 

0  35 

15  

0.40 

0.80 



0.25 

0.30 
0.90 



0.45 



0.20 

0.10 
0  80 

0  20 

18 

0-10 

0.25 

0  10 

0.10 

0  01 

0  80 

0  40 

0.30 

0.50 

0.20 

0.15 

0.70 

0.40 

0.75 

0.90 

24 

0.55 

0.10 

0  30 

27  



0.65 



1.40 

0.30 
0  10 



0.85 

0.20 



0.10 
0.20 

0.25 
0  35 



0  01 

0.60 

0.30 

80      

0.15 

0.40 

81  

0.10 

Sums.... 

1.81 

7.53 

3.11 

4.94 

6.05 

4.85 

5.75 

1.55 

1.55 

1.67 

1.35 

3.70 

1894. 


0.40 

0.45 

0  01 

0.90 

0.20 

0.45 

4    

2.00 

0-70 

: 

0.35 

0.10 

0.01 

0.20 

0.75 

7  

0.25 

6  90 

0.31 



0.20 



0.10 









6.70 

9  
10  

0.10 
0.35 
0  30 

0.60 



"6!85' 
0  05 

"i  io 



"6."  65* 





0.25 



0.50 
0.80 
0.10 

12  

0.50 

0.35 





o.io 

0.15 





2.00 

1  30 

15  

0.25 

0.25 

0.25 







*6*i6 









17 

0  25 

0.25 

1.60 

0.55 

0.10 

1Q 

0  05 

0  3Q 

0.10 

20 

0  20 

0  30 

0.30 

0.95 

01 

0  30 

0  10 

0  65 

22  

0.20 

0.10 

0.85 





0.25 

0.10 

24  

0  45 

0  50 



0.10 

0.15 
0  70 



0.40 





«... 



******* 

....... 

....... 

0.20 

0.60 

27 

0.70 

0.25 



1.10 

0.80 

0.85 

T. 

HA 

0  20 

1.40 



M 

0  20 

0  25 

0  25 

0  10 

q-j 

....... 

*.*.... 

0.30 



0.20 

Sums.... 

4.80 

6.51 

2.61 

3.00 

4.83 

2.50 

2.70 

4.35 

2.35 

2.05 

0.30 

6.72 
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LOUDON,  TENN.—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

^ 

i 

m 

i 

N 

§ 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

1.20 

0.25 

2  

0.45 

1.50 

0.40 

3 

0.20 

0.10 

0.03 

4  

0  01 

6  

0.01 

0.25 

0.75 

7  

g 

0.45 
1  70 

0.55 
0.10 

"6'45' 

1.20 

0  85 

0.25 
0.85 

0.85 



'  '6*60 



*"6'io 

9  

1.10 

0  10 

0.10 

0  10 

0  40 

10 

1.16 

0  05 

6  35 

1  40 

11  

0.10 

0.30 

0  35 

12 

0  10 

0.10 

6  04 

0.45 

0.20 

0  10 

13  
14  

0.05 

0.10 

0.45 
0  35 

0.45 

6-15 

'6.25' 

0.45 







0.05 

15 

0  55 

0  25 

16  

17 

0.65 

0.30 

0.23 

0.10 
2  20 

0-35 

1.45 

0.85 

"i'so 

"o'ss' 





18  

0.25 

0  35 

19 

0  45 

20  

1.35 

21  

22 

0.40 
0.20 



1.50 



0.85 
0  25 

0.65 
0  20 



1.00 
0  20 





0.90 

23    

0  55 

....... 

24  

25  

0.25 

0.80 

26  

0.55 

0.35 

27  

0.20 

0.50 

28 

6  10 

0  30 

0  55 

0  20 

29  

0.50 

******* 

' 

30 

1  45 

0  40 

0  50 

31  

0  10 

0.70 

0  20 

Sums  — 

7.17 

2.00 

6.35 

4.55 

4.70 

5.30 

4.25 

4.25 

2.05 

2.05 

2.45 

3.71 

LOUISA,  KY. 
1893. 


1 

0  28 

0.10 

0.50 

0  02 

1  10 

0  03 

2  
3       .... 

0.10 

"o'ie" 

0.15 

0.12 

0.09 
0  12 

0.29 

0.55 

"o're' 

"i.09 

5  

"6*28* 

0.52 

1.11 

0-31 
0.22 



0.55 
0  33 



1.55 

1.09 
0.49 

7  

0.24 
0  18 

'  6'6s' 



0.14 

0.94 







'  *6.*09' 



8 

0-44 

0  09 

9  
10  

11 

0.17 

'  '6.'  44' 

0  31 

0.25 

"6'64' 

0.34 



0.65 



"6.'02' 





12  

0  20 

0  30 

0  09 

0.28 

0  16 

13 

0  21 

0  16 

0  39 

0  02 

0.07 

14  
15  
16  
17  

18 

"o.'si" 

0.09 
0.62 
0.05 
0.44 
0  60 

0.16 
0.02 

"6*26' 

0.37 
0.67 

'  '6'  46  ' 

"0.24' 
0.39 

"6*2i' 
0.21 

'  '6'22' 

0.52 

2.54 
0.01 

'6*26' 

'"o.'ea 

19  

0.09 

20 

0  35 

21 

0  15 

0.03 

0  20 

0  32 

0  52 

0  02 

0  42 

22  

23 



0.16 

0.09 
0  03 

0.61 
0  92 

0.05 



'6  09 



24  

0.05 

0.09 

25  ... 

0.40 

0  41 

26 

0  65 

0  05 

27  

0.05 

0.37 

0  17 

0  18 

6  70 

0.09 

0  03 

28  

29 



0.17 

0.07 

*0.02 

0.21 
0  74 



0.09 
0  82 



0.01 

0.40 

0.09 
0  84 

30  .. 

6.30 

0  78 

0.02 

6  19 

0.35 

31 

0  14 

0.78 

0  10 

Sums  ... 

1.78 

3.67 

1.97 

5.19 

3.04 

4.29 

3.69 

3.51 

1.41 

6.10 

3.32 

2.78 
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LOUISA,  K.Y.— Continued. 

1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

1 

i 

K 

3 

•S 

September. 

October. 

1 
& 

December. 

1... 

0  10 

2  

0.42 

1.20 

3  

0  25 

4  

0.73 

0.35 

0  60 

0  29 

5 

0.46 

6  

1.10 

0.11 

0.31 

0.69 

0.01 

7  

0.07 

0.29 

0  36 

8  

0  22 

6  io 

0  48 

9  

0.17 

10  

2.20 

0  42 

11  
12  

0.10 

"6*67 



0.15 
0.04 

0.11 





0.99 
0.49 

0.49 



0.81 

0.12 
0-66 

18  
14  



0.22 



0.08 





1.50 



0.15 



16  

0.25 

0.22 

16 

0  23 

0  04 

0  78 

17  

1  10 

0  18 

18  

0.38 

0.38 

0  94 

19  
20  
21  

0.13 

o.'si 

6  is 

"o.'ii 

0.81 
0.92 

0.18 
0.02 
0  35 

6  ii 

"!'.'! 

0.30 
0.17 





22  .. 

0.02 

0  06 

0  05 

0  22 





28  

0  24 

0.18 

0  05 

0.16 

24  

0.64 

0.03 

0  30 

26  

0.36 

0.14 

T. 

0.09 

0  21 

26  

0.76 

T 

0  85 

0  55 

27  

0.15 

0.11 

1  20 

0  15 

6  22 

0.75 

28  
29  

0.63 



"6  6V 

6.08 

0.10 

0.20 
0  80 







0.11 

80  

6  83 

0  05 

0  21 

0  04 

81  

0  50 

Sums.... 

4.12 

3.58 

1.26 

8.37 

4.04 

3.99 

0.17 

4.16 

2.22 

1.67 

2.01 

4.08 

1895. 


1  

0.15 

0.11 

0  40 

2  
8  
4  

"o.'ii' 

0.60 

0.82 
0.24 

0.60 
0.40 

'o.'io' 



0.16 





0.41 
0.20 

5  
6  

7 

"6."  44' 

0  55 

"6*39 



"  6'32* 

"i.'oi' 

0.80 
0.34 



0.19 

"o'oe* 

0.73 





0.08 

8  

0  43 

0  28 

0  07 

0  08 

0  28 

0  14 

10...' 

0.31 
1  25 



0.18 

0.11 
0.04 

0.06 
0.10 







6.37 

6  81 

0.25 

11  

0.37 

1.05 

12  

0  23 

0  34 

6.21 

13  

0.10 

0  10 

0  28 

0.13 

0  10 

0  01 

0  10 

14  
15  

0.43 
0  37 

0.14 

0.19 









16  

1.32 

0.68 

0  82 

1  00 

17  

0.24 

6  26 

0  09 

0  05 

18  



19  

0  06 

20  

0.14 

0.21 

21  

0.40 

0.10 

0.56 

22  

0  75 

0  10 

23  

0  20 

0.63 

24  

0.05 

3  17 

25  
26  
27  

"6*51  ' 



"o.'ss' 

0  12 



0.35 

1.27 

0.31 
'l.*75 



0.06 

"o.'io' 

1  28 

28  
29  

6  47 





0.40 



0.07 



0.27 



80.... 

0  11 

31  













0.28 

0.31 



0.39 

0.20 

Sums  — 

6.61 

1.09 

3.87 

2.95 

4.28 

1.85 

6.83 

2.78 

1.36 

1.21 

1.77 

3.23 
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LOUISIANA,  MO. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

M 

i 

1 

1 

I 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  



T. 
0.01 



0.08 

0.19 
0.04 

0.35 
0.05 

0.30 





0.03 





4!!!..!!!!... 



0.09 

"6."  55' 

0.13 
0.14 







0-03 



0.02 
T 

5  

0.10 

0  07 

0  48 

6  

0.72 

0  02 

0  25 

7  

T. 

T 



'o'os' 

6.42 
0.46 

•  0.20 
6  52 

0.10 
0.52 

....... 

0.15 
0.18 







*"TV 

T 

0  65 

0  24 

T 

12  
13  

14 



'0.21 



0.42 

0.20 

"'T'." 

0  45 



0.03 

0.09 
0.12 

0.03 
0.15 
0  02 

0.04 
0.08 

T 

15  

0  36 

T 

' 

0.05 

0.10 

0  05 

16 

0  02 

0  70 

0  02 

0  03 

17  

0.03 

0  02 

0.03 

18  

T. 

19  

0  29 

T 

20  

1.40 

0.06 

0.03 

21  
22  
23  





0.06 
1.00 
0.32 

0.28 
0.06 

0.15 
0.03 
0.04 

0.14 
0.85 

....... 



'  '6.'  62' 

0.52 



0.26 
0.03 



•24 

0.08 

T 

0.64 

0  03 

0.18 

' 

.... 



****** 

26 

1.05 

1  78 

0  06 

0.63 

0  01 

27  

0  04 

1.44 

0  58 

28  

0  19 

T 

0  05 

0  03 

29  

0  75 

0.21 

0  08 

30  

0.83 

0.12 

0  04 

0.47 

o.oi 

31  

0.29 

0.03 

Sums  

0.00 

1.60 

2.45 

7.77 

5.07 

3.84 

2.70 

0.35 

1.55 

0.51 

1.06 

0.13 

1894. 


1  15 

0  70 

0  67 

2 

0-10 

T 

T 

0.50 

3  

T 

0  04 

0.18 

4   

T 

0.10 

0  02 

0  13 

5 

0  40 

0  43 

0  03 

0  15 

0  55 

6   

0  97 

0  30 

0  02 

....... 

7  

0.20 

0  05 

0.08 

8  

0.14 

T 

0.06 

T 

9 

6  72 

0  40 

0.35 

10  

0.11 

T 

2.63 

0.28 

0  08 

11  
12  
13      

.'.  

"b'.so 

0  03 



0.10 



....... 

0.35 
1.14 

T. 
0  51 

"o.'ce" 

T. 

0.60 
T. 

14 

0  20 

0  25 

0  05 

15  

16 

T. 

0.30 
T 

0.08 







0.83 
T 

0.17 

6.20 

17 

0  22 

18 

0  04 

0  10 

0.70 

0.15 

0  05 

T 

19 

0.02 

0  80 

T 

0  12 

20 

0.93 

0.14 

T 

0  10 

21  
22 

0.60 



T. 

0  09 

0.04 
T 

"o  04 

"6  04 

0.15 

0.15 



"6*24' 





23 

0.77 

24 

0.27 

25  

26 

0.12 







0.20 
0  08 

0.15 
0  86 



0.12 
0.42 



"*T"' 



0.06 

27  

0.10 

0.08 

28 

29 

T 

6.64 

0  38 

0  42 

T 

30.... 
31 



0.01 



1.00 

T. 

0.07 
0.12 

0.49 



Sums  

1.69 

2.06 

2.30 

2.17 

5.08 

2.83 

0.82 

3.28 

3.14 

1.08 

1.28 

1.96 
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LOUISIANA,  MO.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

2 

£ 

j 

I 

j 

6 

t-s 

>> 

"3 

1-3 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1 

0.10 

0  30 

0.21 

* 

* 

2  

T. 

0  03 

0.74 

0  05 

4  

T. 

0  30 

0  35 

1  68 

T. 

0-79 

0.04 

0.04 

6 

0  10 

0  05 

0  20 

1  45 

0  09 

0  10 

0  03 

7  

8 



0.40 

"ip  " 

T. 

0  20 

0.42 



0.85 
0  18 

0.76 

0.34 





9  

0.03 

10  

11  

T 

0.32 

2.10 

0  07 

T 

13  

T. 

T 

6  ii 

14.,  

T. 

T. 

0.11 

15  

T. 

0.10 

0  23 

0  76 

1  06 

16     

0  55 

0.10 

T 

17  

0.34 

0.11 

18  

19 

0  16 

0  53 

0  77 

20... 

T 

0  10 

0  14 

0  05 

0  06 

0  50 

21  

0.10 

T. 

0.35 

0  06 

22  

0  09 

23  

0  16 

24  

0  52 

0  49 

25... 

0.30 

T. 

T 

26  

0.90 

0.13 

0-26 

0  20 

0  76 

0.29 

27 

28  

29  .... 

T 

0.03 

0  07 

30 

31  

1.40 

Sums  — 

1.30 

0.60 

2.27 

1.73 

3.76 

2.82 

9.22 

5.03 

3.14 

0.37 

* 

* 

*No  record  for  November  and  December. 

LOUISVILLE,  KY. 
1893. 


1  

2 

1.58 
T 

0.24 
0  17 

T 

0.18 

1.56 

0.90 
T 

0.89 





0.05 
T 

"ff" 

"o'o9 

3  

T 

0^07 

0.29 

0  08 

0.60 

2.62 

0.08 

1.19 

4  

0.85 

0  01 

0.01 

T 

0  14 

0  01 

0-91 

T 

5 

0  05 

T 

0  01 

0  04 

1  31 

6 

0  29 







******* 

7 

0  03 

0  08 

....... 

T 

0  02 

8  

0  08 

0.36 

0.04 

0.48 

0.04 

9 

0  01 

0  70 

0-04 

0.01 

0  24 

T 

0  14 

10  

0.33 

0  51 

T. 

0.02 

11 

O.Q2 

0  36 

1  15 

0  74 

0  76 

12  

0-02 

0.13 

0-44 

0-76 

1  12 

13      

T 

0  25 

T 

0  51 

1.22 

14 

0  07 

0  44 

0  02 

0  92 

0  02 

15  

0  48 

T 

0  16 

0.26 

0.15 

16  

T. 

0.03 

0.01 

0.49 

17  

0.75 

0.27 

T 



0  03 

0  03 

18 

0  09 

T 

T 

0  03 

T 

19  

T 

1  29 

... 

20  

0.28 

0  70 

T 

T 

21 

0  03 

0  48 

0  22 

0  03 

0  26 

1  14 

T 

22  

T 

0  08 

T 

T 

23  

T. 

T 

0.18 



0  23 

0.02 

24  

0.73 

0  36 

0-42 

25  
26  



0.01 

0.83 
0  54 

"6."  57* 

0.24 

o.ii 

"o'if 

0.08 

i.oi 





27  

0.01 

0.13 

0  06 

0.17 

1  03 

28  

0  53 

0.02 



T 

0.10 

29  

0  08 

0  24 

T 

0.65 

0  03 

T 

0.36 

30 

0  24 

0  54 

0  08 

0  37 

0.10 

0  83 

T 

31  

0.02 



.!!..!. 

o.'oe 

0.05 





T. 

Sums  — 

2.57 

4.58 

2.38 

7.69 

4.19 

4.56 

1.52 

1.68 

4.00 

5.10 

3.22 

2.44 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

TB 

ft 

1 

a 

f 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  , 

T. 

0.12 

0.04 

T 

0  94 

2  
3  



T. 
0.36 



0.  15 

T. 
0  30 

0.11 



0.36 

6'o4 

0.23 
0  01 

0.67 

4 

T 

0  18 

0  49 

0  19 

T 

T 

0  01 

....... 

5  

0  96 

0  14 

0.09 



0  03 

....... 

6 

0  10 

0  57 

0  58 

0  20 

0  13 

T 

0.14 

T 

0  28 

g   

0.83 

0  04 

T 

0  32 

T 

0  53 

9 

0  36 

1  38 

T 

10  

0.30 

0  35 

0.02 

0  72 

0  01 

0  59 

11  
12  

0.01 

1  43 



0.01 

0.29 



T. 

0.42 

6  20 

T. 

T. 

0  41 

13  
14  

"6."  62' 

T. 
0-06 

T. 





0.07 

...... 

0.22 

0.23 

0.02 

15  

0.72 

0.16 

0.47 

T. 

0.04 

0.15 

16  

0.08 

0.56 

T 

0.01 

0  04 

17   

0  57 

0  66 

T 

18  
19  

0.01 
T 

0.41 

0.44 
0-41 

0.69 
0.43 

0.01 
0  18 

0.02 

0.01 
1  39 

"6*09' 

0.42 





20 

0.04 

0  01 

0  17 

0  74 

0  09 

0  55 

21  

0  55 

0  05 

0.06 

0  41 

T 

T 

22 

0  89 

0.04 

0  06 

T 

23  
24 

"6."  22' 



T. 

T. 

0.14 
0.04 

T 

T. 

1.06 

0.24 

'  6  43 

25 

0-50 

0  92 

1.22 

0  24 

26  

0  10 

T 

0-05 

0  39 

0.74 

0  31 

0  82 

27 

T 

1  15 

0  02 

0  22 

28  

0.08 

0  02 

T 

0  01 

29 

0  10 

0  08 

T 

0.08 

6  21 

0  20 

T 

30  

T 

0  25 

0.19 

0.07 

T 

31 

0.06 

0  03 

Sums  — 

2.81 

5.09 

3.04 

a.  98 

3.90 

3.63 

2.41 

3.57 

2.64 

1.20 

0.63 

5.18 

1895. 


2  

"6'  39' 



0.18 

0.67 
0.21 

'  6'i4' 



0.73 



• 
**" 





0.41 
0.19 

3 



0  01 

4  

0  01 

T 

0-26 

0  40 

0  06 

T 

0  08 

5  
6  

0.01 
0.42 
0.95 

0.02 
0.14 
0  26 

0  16 

*"T'." 

0  12 

"*ip" 

1.70 

"6"  62* 
0.98 

'  '6.*33 

""ip" 

T. 
T. 
0  08 

"'T  " 

T. 

g 

0  10 

0  29 

0  64 

0  04 

10 

0.01 
0.42 

T. 

0.10 

0.11 
T 





T. 

T. 

0  02 

1.38 

11  
12      .... 

0.07 
0  29 

0.01 
0.15 

0.16 
0  02 

'6*69' 

0.05 
0  02 

"*ip  " 





0.27 



T. 

0  05 

13  
14  

0.28 

0.01 
T 

0.58 
0  13 

0.01 

m 

0.28 

...... 







'  6*6i' 

15 

0  28 

0  09 

0.76 

0  03 

0  35 

0  03 

16  

17 

0.26 

0.03 

1.08 

0.04 

0.04 
T 

0.58 



0.34 



0.07 
0.05 

0.01 
T 

18 

0  01 

T 

19  

0  03 

T 

T 

6  02 

T 

T 

0.04 

20 

T 

0  45 

0.21 

2  64 

0  06 

0  16 

T 

0.58 

21  

22 

0.37 

'  6.6s' 

0.13 

0.02 

0.13 





T. 
0  42 

0.12 

23 

0  58 

0  01 

1.04 

0  34 

24  

0.05 

0  03 

1  29 

0  13 

0  04 

1  39 

T 

25  
26  

0.35 
0  01 



0.04 

'  6*47  ' 

0.17 
0.78 

'  o.io 

T. 

'  6.25 

T. 

0.03 

1.91 
0.05 

0.28 
2.38 

27..  . 

T 

T 

0.01 

0  27 

0  02 

0.02 

28 

0  36 

T 

30  . 

0  10 

0  09 

0.04 

0  01 

0  78 

31  





0.01 





T. 



0.46 

T. 

Sums  — 

4.54 

0.64 

2.10 

3.10 

2.88 

4.94 

5.68 

1.35 

0.41 

0.90 

7.01 

5.31 
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LYNCHBUBG,  VA. 

1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 
•< 

! 

1 

>* 

9 

"•a 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

§ 

1  
2  
3 

1.18 

"T 

T. 

"6'os 

T. 
T. 

0  65 

0.02 
0.40 
2.33 

0.28 
0.01 
0.24 

0.76 
1.70 
0  36 

0.40 

"6"6i 

1.91 

0.02 

0.32 
0.01 



"6*86 

4 

0  07 

0  68 

0  17 

0  08 

0  09 

2  50 

1  96 

0  06 

5 

0  11 

0.10 

T 

T 

0  01 

0.02 

0.07 

6  

0.41 

0.02 

0.05 

0  59 



7 

T 

0  01 

T 

0.04 

0.40 

0.02 

T 

T 

8  

T. 

6.14 

T. 

0.01 



9  

T 

0  05 

0  10 

0  35 

T. 

0.04 

10  
11  

0.01 

0.41 
0  70 

6  14 

0.01 
T 

0.01 





0.80 
0.29 







12 

0  36 

0.40 

T 

T 

0  01 

0.22 

0  02 

2  75 

13  

1-52 

0.01 

0  01 

T. 

T. 

1.24 

2  10 

' 

14 

0-04 

0  02 

0  08 

0  44 

0  12 

0  12 

0  10 

0  14 

T 

15  

0.03 

0  05 

0.53 

6.17 

T. 

0.20 

0.02 

16  
17 

0.04 
1  01 

"*ip" 

0.47 
T 

0.08 
0  46 

0.13 

"6*76 





"  *ip  " 

0.26 

18 

0.01 

o!o7 

0.01 

T 

0  01 

19  
20  

0.06 

T. 

0.19 



0.02 

0.08 



6  02 

0.01 



21 

T 

T 

0  02 

0  06 

0  48 

0  06 

0  01 

2  41 

0.26 

22 

0  23 

T 

.... 

0  48 

0  60 

0  01 

23 

0  01 

6  63 

....... 

1.20 

T 

0  51 

24... 

0  01 

0  01 

0  02 

25 

0  25 

0  01 

0-34 

26 

0  51 

T 

0  03 

0  09 

1.04 

T  ' 

27 

0  01 

0.85 

0.08 

T 

0  04 

0.08 

0  50 

28  

0-42 

T. 

0.46 

0  35 

2  70 

T. 

0.04 

0.28 

0.06 

29  

0  12 

0.04 

0  28 

0.02 

0.19 

0  01 

80 

0  01 

0  03 

0  03 

0.02 

0  74 

81  

T 

1  46 

0  66 

0  04 

Sums  — 

1.99 

5.43 

1.03 

3.42 

5.15 

3.81 

4.81 

8.65 

8.61 

8.17 

1.41 

2.12 

1894. 


1 

0  15 

0  01 

0.06 

0  10 

.  .   T 

2 

0.01 

T 

0  09 

0  34 

3 

0.43 

0  87 

0.17 

T 

1.04  

4  
5  

g 

'"T." 

0  08 

0.87 

°6'oi 

0.06 

T. 
0.10 
0.01 

0.04 
0  60 

T. 

0.02 
0  03 

T. 

T. 

T. 

0.08 
T. 

0.04 
T  

7 

0  26 

0  01 

0-04 

T 

8 

0.06 



T 

0.50 

0.02 

0.06    0.21 

9 

0  06 

0  39 

0  03 

0  96 

0  08  

10  

11 

0.02 
0  39 

"*lp  " 

0.75 
O.Q4 







0.04 
0  36 

*".p" 

1.04 

0.68 
0.01    0  05 

12  ... 

0.68 

... 

0  33 

0.08 

0.06 

1.59 

13  
14  

15 

"  '  i^"  ' 

T. 
0.12 
0  18 

"*ljl  ' 



0.23 
T. 
0.26 

0.07 

"o.'oi' 

0  35 

0.04 


0  13 

0.18 

'"T."  '.'.'.'.'.'.'. 

16  
17  
18  

0.02 
'"T  " 

6.  20 

0.02 
0.54 
T 

T. 

0.01 
T. 
0.13 



0.01 
T. 

"'T'." 

'  '6.'  62' 

0.48 



0.10 
0.24    0.04 
0.16  

19 

2  15 

T 

0  11 

0-76 

0  02   

20 

0  32 

0  08 

21  

22 

0.06 
T 

0.24 
0  09 

0.20 
T 

0.11 
0.01 

'  6  14 



3  12 







'"6'02 

23  
24  
25  

"6"  16' 

0  06 

0.01 

'  i.'osj' 

0.04 

'6.'  03* 

0.03 



0.18 
0.06 



.".'.!!'.! 

T. 

0.06  
0.01  

26  
27  

28 

0.06 
0.08 

0.56 

"*T." 

0  02 

0.85 
0  08 

0.04 
0.06 

0.04 

0.80 
0.15 
0  03 

"6."  04* 
0  48 

T. 
0.66 
T 

0.25 
0.44 
0-02 

29  

30 

0.92 

0.10 

0.14 

"6'48° 

T. 

0  09 

T. 

0  02 

0.66 
1  06 

•••"•••• 

31  







0.04 

0.06 

0.26 

0.70 

T. 

Sums  

2.11 

4.92 

0.95 

1.64 

4.63 

1.23 

4.87 

2.57 

4.16 

3.64 

1.68    3.44 
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LYNCHBURG-,  V 'A.—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

1 

m 

a 

3 

"p 

1-3 

1 
< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

T 

0  20 

0.05 

0.43 

T 

2  

0  01 

0  43 

1-07 

0.01 

0  10 





0  33 

010 

3  

0.02 

0.03 

0.56 

4  

0  02 

0  02 



5  

0  38 

T 

0  04 



6  
7  

0.06 
0.02 

0.02 
0.33 

6.64' 

"6  '57' 

0.17 
0.29 

0.06 

0.13 
0.20 

6.03 

T. 
T. 

8  . 

0.88 

0.54 

1  20 

0  08 

6  53 

0  01 

0  23 

0  01 

0  18 

9  
10  

1.30 
2  70 



0.01 

'  6  15 

T. 

0.02 

T. 

1  02 

0.10 

11  

0.02 

0-14 

1.40 

0.26 

6.12 

T 

12  

0  14 

0  10 

0  03 

0  25 

0  01 

0  28 

T 

001 

13  

0.04 

0  41 

0.02 

T 

0.01 

....... 

T 

14  

0-01 

0  14 

0  56 

15  

T 

0  13 

0  04 

0  75 

0  05 

16  

0.24 

0.58 

0.10 

0^09 

0.56 

17  

0-20 

0  38 

0  01 

18  

0  28 

19  

20  
21  

6.30 



0.74 
0  12 

6.79 
0  83 

6*56 

"T 

0.18 
0.03 





0.15 

T. 

0  88 

22  

T 

0  02 

T 

23  

0  14 

24  
25  
26  
27  
28  

'  '6.*34' 
0.38 

"o'so" 

0.07 
0.02 

'  '6.'  46 

0.47 
0-13 

T. 
0.38 
0.08 
0.01 

T. 

"o.'is 

0.16 

0.52 
0.32 

"6."  12* 
0  01 

'  '6.'  64' 

'"T." 

"  T." 

T. 
0.04 
0.32 

'"6.'44 
0  30 

29  

0.04 

1.12 

0.02 

T 

T 

30  
31  

0.02 

0.75 



T. 

T. 

0  03 

T. 

'  i  64 



0.62 
0  17 

Sums  — 

7.27 

1.50 

3.43 

5.45 

5.02 

2.05 

2.94 

1.63 

0.56 

1.58 

1.93 

2.80 

MACON,  G-A. 
•     1893. 


1  

# 

0  15 

1-19 

2  

0  21 

0.11 

3  

0  20 

0  39 

0.85 

0  15 

6  27 

0  86 

4  
5  



0.01 

0.40 

*"ip  " 

0.10 
0  11 

'Teg' 



1.65 



0.35 

6  

0.01 

T 

0.08 

7  

0.01 

0  95 

0.30 

1  09 

8  

0-50 

0-07 

0.30 

9  

0  21 

0  22 

0.47 

10  

11  

0.46 

6  32 

12  

0  87 

0  15 

0-05 

T 

13  

1  03 

'**- 

14  
15  



0-04 
0  30 







1.30 

'"T  " 

0.37 
1.19 









16  

T 

0  04 

0-15 

17  

0  04 

0  35 

0.28 

18  

0  25 

6.05 

19  

0  59 

0.22 

20...  . 

2  03 

T 

21  

0.30 

6  60 

0  78 

22  

0  06 

23  

0  12 

24  

0.62 

25  

!.':.'.*:: 

1  46 

26 

0  13 

27... 

0.22 

0.20 

0.18 

0.38 

28  
29... 

...... 

1.96 



i  io 

'  o'is' 

0.23 

0.57 



0.43 



30... 

0  21 

0  64 

31 

2.11 

T 

. 


Sums  — 

* 

4.79 

2.75 

2.38 

3.77 

3.84 

2.19 

8.12 

2.45 

2.51 

1.21 

1.42 

'  No  record  for  January. 
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month. 

January. 

February. 

j 

f 

i 

a 

S3 

"5 

August. 

1 
1 

October. 

November. 

k 

1 

1  

0.53 

2  

0  12 

3  

0.18 

0  73 

4  

0  35 

0.18 

0  40 

5  

0.42 

0  50 

0  36 

6  

0  42 

1  55 

1  90 

0.43 

7  

T 

0.28 

0  80 

0  05 

8  

0.10 

0.38 

T 

0.80 

9  

T 

1.99 

10  

T. 

0  42 

0  71 

11  

0  53 

0  36 

6.08 

0  55 

0.39- 

12  .. 

1.21 

13  

0  33 

14  
15  



0.54 
1  20 





0.45 
1  00 

0.21 









0.46 



16 

0  50 

T 

0  11 

17  

0  21 

1.03 

18  

0.13 

0  60 

i  6i 

19  

0  60 

0  14 

0  50 

20  

.0.50 

21 

0  30 

T 

0  63 

22... 

0.60 

6.22 

T 

23  

0  16 

24  
25 

0.10 
0.08 

0.55 
1  40 







T. 

1  10 

0.09 
0  29 

0.46 
T 









26  

0  17 

j  10 

0  47 

27  

0.40 

T. 

0.10 

0  70- 

28  

T 

29  

T. 

6  io 

30  

0.17 

1  61 

0  43 

0  10 

81  

0.32 

1.89 

Sums.... 

2.03 

7.68 

8.39 

1.29 

2.05 

8.37 

5.77 

6.49 

1.59 

4.68 

1.19 

3.87 

1895. 


1... 

0  85 

0.05 

* 

* 

2 

8  
4  
5  

0.55 

6  io 

0.20 

..::... 

1.70 
1.10 

"i.'-fo' 

T 

0.04 
0.26 



..:.... 

.::..:. 

6  

0  13 

T. 

7  

0  20 

T 

0  20 

T 

0.50 

8  

2  33 

1  20 

T 

1  50 

0  12 

9  

1.80 

0  30 

0-10 

10  

2  00 

11  
12  

T. 

0.30 

0.85 



0.50 









6*28 





13 

T 

0.94 

6  10 

0  25 

T 

T 

14.:: 

T 

0  86 

T 

15 

0.92 

T 

16  

0  40 

0  15 

i  36 

1  33 

17  

0.06 

0.55 

0.59 

18  

0.82 

19  

20  

0.56 

0.20 

21  

0  26 

T 

22  

24  

0  35 

T. 

25  

0  04 

T 

26  

1.64 

0.20 

0.68 

27  

0  60 

1.00 

28  



2  10 

29  

0.36 

0.25 

80  

31  .  . 

0.78 
0  22 

0.15 

T 

0  10 



Sums  

7-35 

2.00 

7.25 

4.92 

4.72 

1.70 

5.20 

5.82 

0.30 

0.40 

• 

* 

'  No  record  for  November  and  December. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

03 

i 

oj 

0 

hi 

| 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.35 

0  17 

2 

0  21 

0  80 

0  50 

0  11 

0  82 

0  62 

OEK 

3    

2  60 

0  13 

••••••• 



1  44 

4  

1.00 

0  90 

0  01 

5  

0.90 

0  72 

6  

0.76 

0.37 

0  80 

7  
8  



1.16 
1.66 

0.90 
0  02 

0.19 

0.05 
0.46 





9  

0.01 

10  

0.34 

0.06 

0  20 

11  

0.50 

0.15 

12.  

1.34 

0.14 

13  

1  22 

1  30 

0  20 

14  
15  

0.70 

"6."  90* 



0.68 

"i'54* 



0.70 





0.52 

16  

0.60 

0.32 

1   12 

17  .   ... 

0.90 

6  08 

18  

0  40 

0  04 

19  

0  20 

1  08 

0  02 

20  

0  22 

0.03 

0  30 

1.08 

0  32 

21  

0.09 

1  00 

22 

0.70 

23  

1  85 

0-02 

24  

25  

0.17 

0  10 

26  
27  



0.40 



0.21 
0.05 

0  85 



0.12 



0.01 
1  67 



28  

29.... 

0.10 

0  04 

1  50 

30  

0  02 

1  52 

-31  

0  06 

Sums  — 

1.52 

3.65 

3.32 

1.94 

9.59 

5.27 

3.00 

6.57 

4.70 

0.55 

4.40 

5.78 

1894. 


1  

2  
4............ 



"o.'ao" 

0.82 



1.50 
"1*26' 

0.30 





1.06 
0.35 



'  '6.'  02* 

0.04 

"'6.'  06 
0.20 

5  

0  72 

0  10 

6  

0.32 

6.83 

0.84 

7  

1  05 

0-06 

8  
9  
10   

"i.'io" 

0  55 

"2.'20' 



"i.'es' 



..'.'..'.. 

"6."  96' 

0.12 

0.08 
0.01 
1  16 

0.01 



'6.'  02 
1  20 

11  
12  
13 

0.54 

0.02 
2.21 

"6!o9" 

0.85 
0.05 





"o.'ig" 

1-82 

1.06 
0.76 



'6*26* 

1.00 

14  

15 

1.26 

0-10 

0  30 

0  38 

16  

1  25 

0.05 

17  
18  
19  

.!!!!!! 

"o.'si" 

0.58 

0.20 
0.50 
0.88 

"6."  35 

"6.*  27 

0.19 
0.04 

"o.'eo" 





0.02 

6  6i 



20  
21  

'i.'os 

"6*62 

0.50 
0.34 



1.29 

0.28 
0.91 

0.10 







22  

0.73 

23 

0  12 

0  65 

0.01 

1  35 

2.27 

0  30 

24  

0  45 

0  55 

0  04 

0.07 

25  

0  35 

0.35 

0.08 

26  

0.10 

0  02 

1.09 

27  

0-26 

0  14 

. 

28  

0.05 

29  

0.07 

0  01 

0.34 

0-22 

0.30 

30  

0  10 

0  42 

31  

0.48 

Sums  — 

7.11 

7.20 

4.60 

5.83 

1.70 

3.06 

5.09 

7.45 

3.13 

0.25 

0.63 

3.87 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


MACON,  MISS.— Continued. 
1895. 


Dav 
of 
month. 

January. 

February. 

,d 

•< 

! 

••3 

>f 

"B 

•-a 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1  30 

* 

0  16 

0.22 

* 

* 

2    

0  80 

0.30 

0.17 

0.38 

3             .     .. 

2.00 

0.72 

0.15 

0.80 

5    

6  17 

0  05 

0  50 

6  

0.80 

0.09 

0.05 

0.73 

1.20 

g 

1  83 

0  22 

0.08 

1.17 

9    

0  42 

10  

11 

0.10 

0.05 

0.40 
0  90 



0.31 
0  11 





"O.H 

"6*32 







12 



0  07 

0  10 

0  64 

0.01 

•  •• 

1  02 

6  66 

0  05 

15 

0  85 

0  15 

* 

0.44 



0.79 

1.20 

17  

0.02 

1.09 

0.37 

18  

19 

0.20 

20  



0.40 





0.06 
0-60 

0.10 
0  02 

0.01 









22  

0  40 

0.40 

0.85 

0  14 

0  10 

24  

0.35 

0.02 

0-19 

25      .       .     .. 

0.90 

0  24 

26  

1.28 

27  

0  04 

28 

0  70 

0  01 

0.  51 

29  

0.50 

30 

0  30 

0.13 

31  

0.40 

0.01 

0  68 

Sums  — 

6.55 

1.67 

6.18 

* 

1.45 

4-63 

4.66 

2.67 

1.99 

2.37 

* 

* 

*No  record  from  April  1  to  15,  inclusive,  and  for  November  and  December. 

MAHONING,   PA. 
1893. 


1   

0  25 

0.56 

0  20 

0.61 

0-11 

0.03 

0.03 

2 

0  58 

0  52 

T 

0  30 

0.18 

0  06 

0  02" 

3  

0.03 

0.89 

0.18 

T. 

0.34 

0.58 



6.03 

1.29 

4 

o.oi 

0  16 

0.08 

0  36 

0.07 

1.11 

0  23 

0.14 

5  

6 

T. 

0  16 

1  05 

0.07 
0  04 

0.03 
0  32 

0.24 
0.42 



6.  35 

i  03 

0.08 

0.16 

7  
g  

0.01 
0  01 

1-42 
0  03 

0.23 
0  23 

0.11 

0.32 

T*.' 







9 

0  18 

0  08 

0.12 

10  

0.12 

1.67 

T. 

0.24 
0.16 



...... 



0.10 



0.10 

12 

0  42 

T 

0.32 

0  23 

0  35 

13  
14  
15  

0.03 
T. 
0.06 

0.04 
0.54 
0.61 

0.01 
0.03 
0.14 

0.16 
6  66* 

"o.'si' 

0  01 



0  58 

0.03 

0.08 
0.30 
T. 

0.39 

T. 
0.04 



16 

T 

0.02 

0  05 

T 

0.16 

0.52 

0  03 

0  03 

T 

0.09 

17 

0  01 

1  32 

0  03 

0  45 

0  19 

0.11 

18 

0  58 

0  02 

T 

0  03 

T 

0  35 

0  12 

0  02 

19 

0  03 

0  26 

0  40 

6-04 

0  05 

0.05 

20  

21 

0.02 
T 

0.19 

0.09 
0  18 

0.67 
1.63 

6*34 





'6.19 

0.01 

22  
23  

0.02 
T 

0.29 
T 

0.03 
0-75 

0.13 
0  03 

0.03 

0.91 
0  74 





o.ii' 

T. 

0.58 

o.ii 

24 

0  03 

0.09 

T. 

0.38 

0.55 

0.03 

T 

0  06 

25 

0  30 

0  11 

T 

0  08 

0  58 

0  01 

0.19 

26  
27  
28  
29  
30  

T. 
T. 
0.02 
0.32 
0.11 

0.14 

"o.'ii* 

....:.. 

0.03 
0.38 

"o.'o-V 

0.16 

"6."  !&' 
0.05 

0.35 
0.03 
1.18 

'6.'  6s' 

"6.'  66' 

0.12 
0.05 
0.34 
2.62 

0.05 

"o.'is' 

0.24 
0.06 
0.01 

"i.'o4' 

0.02 
0.08 

0.16 

"'6.'  27 
0.46 

31 

0.16 

0.03 

0.04 

Sums  

2.88 

9.28 

2.30 

5.71 

4.33 

4.52 

4.89 

4.48 

2.77 

3.40 

2.36 

4.46 
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MAHONING,  P 'A.—  Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

P. 
^ 

£ 

• 

a 

• 

a 

j*. 

3 
i-s 

August. 

September. 

1 

• 

November. 

December. 

1 

0.14 

- 

0  26 

T 

0.02 

0  48 

2  

g 



0.01 
T 



T. 



0.04 
0  10 

0.03 

0  47 

0.21 
T 

*6  32 

0.73 
0  05 

4  

0-05 

0.08 

0.05 

0.08 

0.07 

T. 

5  

g 

0.37 
0  02 

0.04 



0.09 
0  10 

0.17 

o  o-^ 

0.04 
0  03 







0.05 
0  05 

0.26 
0  08 



T. 

0.30 

0.07 

0.14 

T. 

0.03 

g 

0  11 

0.34 

0.08 

T 

0-42 

0  47 

0  22 

g 

0  76 

0  23 

0  05 

0  04 

10 

0  21 

0  16 

0  05 

0-51 

0  13 

11 

T 

1  06 

0  07 

T 

1.04 

T 

0  06 

0  50 

12 

0  05 

T 

0  02 

0.05 

0  14 

13 

0  02 

0  55 

T 

6  29 

0.05 

0-30 

14 

0  12 

0.08 

0  58 

0  47 

0  14 

15  

16 

T. 

0  35 

0.35 
O.Q5 

0  55 



0.03 
T 



T. 

0.26 

o!oe 

0.06 

0.04 

17  ... 

0  02 

T 

0.14 

0  41 

0  16 

0.02 

0.12 

18 

0  47 

0  29 

0.58 

19  

20 

0.21 

0.02 
0  10 

0-29 
1  37 

0.52 
1  26 

1.18 
T 



0.03 
0  01 

0.43 
3-60 



T. 

T 

21  

0-29 

T. 

0  03 

0.04 

0  65 

0.23 

0.08 

22 

0  03 

0  35 

0.01 

0.06 

0  23 

0  01 

33  

0  01 

0.92 

0.11 

0.18 

6.62 

0.14 

24  

25 

0  72 

0.02 

0  18 

0.08 
0  18 

0.29 
0  08 

T. 

0.14 
T 

0.10 
T 

0  61 

26  

0  17 

T 

0.04 

0.19 

0  03 

0-01 

0  01 

27 

0  03 

0-11 

0  43 

1  12 

28  

T 

T 

0  04 

0.32 

0.20 

29 

0  21 

0  16 

T 

30  
31    .... 

0.83 
0  02 

0.04 

0-18 
0.32 



0.16 





'  6  86 

0.20 



Sums  .... 

3.03 

3.06 

2.55 

3.94 

4.81 

3.02 

1.60 

0.30 

7.91 

2.19 

2.03 

4.53 

1895. 


1 

0  10 

0  05 

T 

0  06 

0  11 

0  67 

* 

2  
3 

T 

0.02 

0-15 
0  09 

0.08 
0  06 



...'.... 

4  
5  
6  

0.24 
"i.'40 

0.01 
T. 

"o.'oi" 

0.02 



'6.15 
0.46 

"6.'fi8' 
0.67 

0.17 

'"T. 

"6."  17* 







0  76 

T 

0  13 

0.57 

0  01 

g 

0  08 

0-10 

0  21 

0  34 

0.36 

T 

0  01 

10  '" 

0  41 

0.06 
0  02 

0.16 

0.86 
0.24 

0.03 
T 



0.10 





0.36 
0  24 

11  

0  55 

T 

12  
13  

T. 
0.23 

'  '6.05 

6-03 
0.02 

"l'.S& 

0.75 

"6.36' 

....... 

1.35 
0.08 

T. 

0.23 
0  04 





14  

0-05 

T 

0.12 

0.11 

0  58 

0.12 



15 

T 

T 

0  01 

0  07 

T 

0  12 

16 

0  13 

0-12 

T 

0  16 

T 

0  03 

******* 

T 

0  04 

... 

0  02 

*  '  

18  

0.06 

T. 

0.50 

19  

T 

T. 

0  04 

20 

T 

0.16 

0  48 

21 

0  14 

0  03 

0  86 

* 

22 

0  20 

T 

0.05 

0  30 

0  10 



23  

0-06 

0.02 

0.28 

24  

T 

T. 

0.23 

25  
26  

'  6.29 

0.01 



T. 

0.41 
0.11 

0.25 









27  

28 

0.01 

'  6  30 

T. 

0.01 

0.33 
T 

0.67 
0.02 

0.21 
1  07 

0-19 
T 



'  '6  ie 





29  

6  08 

0.12 



30  

0  02 

0.02 

0  25 

T 

31   .  . 

T 

0  09 

0  22 

Sums  ... 

4.65 

0.59 

1.51 

3.40 

2.28 

3.46 

3.44 

3.24 

0.69 

0.56 

* 

* 

'No  record  after  November  20. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


MANSFIELD,  OHIO. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

| 

i 

I 

1 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  

4!!.!.......! 

0.75 
0.50 

0.30 
0.80 
0.55 

"o.'os" 

0.15 

'o.'so' 
i.66' 

0.65 
1.21 

0.15 
0.09 

i.90 

'  '6^32' 
0.55 





0.12 
i.io 

"o.'ii" 

0.05 
'"i'07 

5  

0.08 

6  90 

0  02 

6 

0.15 

0  6'i 

0  41 

0.11 

7  

0.40 

0.20 

8  

0.02 

0.35 

9  

0.18 

0.26 

0  14 

10  
11  

0.18 

1.45 

0.20 
0.25 



0.14 











0.35 

12  
13 

0.60 
0.03 



0.68 

0.65 

0.18 
0  42 





0.60 

0-80 
0  02 



'  6  05 

0.10 

14  

0  05 

0.12 

0  08 

0.25 

0  25 

1.20 

••••••• 

15  
16 



0.80 

0.06 
0  10 

0  60 

1  40 

0  13* 

0.04 



0.72 



0.35 
0  55 

17  

0  02 

0.23 

0-12 

0  10 

18  
19 

0.20 

0.35 
0  05 



0.40 









0.13 

0.10 
011 

20  
21  



0.05 

0.20 
0  20 

0.62 
0  30 

6*22 

0.40 







6  33 

22 

0.45 

0  08 

0  06 

0  12 

0  60 

23  
24 

0.05 

6.12 

0.72 
0  18 

0.12 

6  17 





0.90 
0  20 



0  02 



25 

0  20 

0  52 

0  18 

....... 

26     

0-04 

0  01 

0-62 

0.55 

0  18 

27  

1.20 

0.57 

0.16 

0  07 

0  50 

28 

0  10 

1  10 

020 

29 

0  30 

0  90 

0.17 

0  45 

0  10 

30  

0.58 

0  18 

31 

0.08 

0  18 

0  14 

Sums.... 

3.30 

7.04 

2.76 

7.59 

6.17 

2.93 

2.36 

1.33 

2.35 

4.09 

2.79 

3.44 

1894. 


0  08 

0  38 

2 

0  05 

0  01 

0  08 

3  

0  28 

0  33 

0  01 

0  20 

0  25 

T 

5 

0  13 

T 

0  31 

6. 

0  80 

0.73 

0.08 

0.09 

0  35 

7  
8  
9  
10 

0.14 

"o.'so" 

0.60 
0  15 

0.40 
0.10 

0.05 
0.13 

0.30 

0.10 
0.15 

0  15 

'.'.'.'.'.'.'. 

0.10 

""T." 

T. 

6.32' 
0  13 

'"T." 

'  '0.3$ 
0.02 
0  25 

'6.'  21 

11 



0.04 

0-12 

G  01 

0  02 

0  78 

12 

0  03 

T 

0  80 

1.20 

0.18 

0-15 

0.03 

0  04 

14 

0.58 

T 

0  20 

6  11 

0  02 

15 

0.40 

0.03 

0  52 

16 

0  55 

0.20 

0  02 

0.01 

0  03 

0  08 

0  05 

18  
19  
20  
21  
22  
23  . 

'6.'  26' 

6.35* 

0.72 

6.35 

'6.34 
0.26 
0  28 

"6."  74' 

0.25 
0.25 

0.70 
0.40 
0.20 
0.20 
0.35 
0  55 

0.31 
0.01 

*"T." 

0.66 

"o.'ie' 

0.03 

6.'  53 
0.05 

'  '6*56' 

'  '6.'  64' 

0  01 

T. 
0.02 

T. 

"T" 

T 

24 

0  10 

0.04 

0  23 

0  01 

25  

0.10 

1  80 

T. 

0.26 

26  
27  







6'06 

1.00 
0.54 

0.01 

0.05 



'  6  03 



0.02 
0.37 

28  

0  10 

0  02 

29  
30  
31 

0.54 



0.46 

"6!  65* 

"o.'ie" 

0  44 

0.70 

0.01 
0.01 





T. 
0.32 
0  67 

'  o.'ss' 

6  6i 

Sums  — 

2.78 

3.48 

2.59 

2.58 

5.23 

4.81 

1.41 

0.50 

2.45 

1.99 

2.23 

3.06 

DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


209 


MANSFIELD,    OHIO—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

£ 

h 
I 

March. 

I 
*j 

£ 

m 

© 
| 

>> 

§ 

4 

| 

September. 

1 

November. 

1 

Q 

04Q 

0  17 

2 

T 

0  16 

0  04 

T 

0.01 

4 

0  04 

0.04 

0  08 

0  04 

0  07 

1  77 

g 

0  57 

0  14 

0  09 

0.22 

0  07 

7 

0  42 

T 

0.05 

0.47 

0.02 

8  
9  

0.13 
'  6  34 

0.10 
T. 
0  01 

0.01 
0.20 

0.93 
0.04 

0.61 
0.06 





..!.... 









11     

0  32 

0.06 

12 

0  44 

0  07 

T 

0.09 

13  
14 

0.50 
0  08 

0.08 
0  02 

0.10 
0  28 

0.42 
T 

'(M1?' 

0.03 
T 











15 

T 

0  01 

0.08 

0.01 

0.05 

16 

o.oe 

T. 

T 

0  04 

0  05 

19 

0  08 

0  02 

0  07 

°0 

0.33 

0  04 

0  92 

22 

0  11 

0.03 

0  17 

24 

T 

0.11 

0  25 

25 

1  30 

26 

0  38 

0  02 

T 

27 

0  01 

0.03 

0.15 

0  03 

0  07 

0  10 

0  05 

29 

0.01 

0  03 

31 

Sums  .... 

3.53 

0.67 

1.92 

2.48 

1.68 

4.78 

t 

# 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  July  to  December,  inclusive. 

MARIETTA,  OHIO. 
1893. 


1  

2  

3 

0.61 

0.24 
0.02 

0.17 
0.13 
0  34 

0  04 

"o.'ie" 

T. 
0.15 
0  02 

T. 

0.08 
0  08 

0.02 
0.41 

0.36 



0.20 

"o.'io 

T. 
0.10 
0.50 

4 

0  27 

0  39 

T 

1.03 

0.25 

0.53 

Oiq 

0  02 

0  0*i 

0  08 

0  34 

6  

7 

0.13 

0.48 
0  47 

*"rp" 



1.12 

0.41 
0  05 

6.6i 



0  08 

T 

0  06 

g 

0  05 

0  28 

0  36 

10 

0  16 

1  29 

0  01 

0  54 

0.07 

0  33 

0  60 

0111 

0  07 

0  31 

0  02 

Ooo 

OJM 

•  ..... 

0  08 

0  02 

0-02 

14 

0-07 

0  03 

T 

0  30 

0.10 

2.54 

15 

0.25 

0.77 

T 

0  94 

0  02 

T. 

0.10 

0.02 

0.07 

1fi 

0  01 

0  02 

T 

0  99 

0  54 

T 

0.26 

17 

0  02 

0  55 

0  02 

0  14 

0  99 

0.29 

18 

0  73 

0  06 

T 

0  23 

T. 

0.03 

0  01 

0  04 

T 

0  06 

0.01 

20 

0  01 

T 

0  07 

21 

T 

0  12 

0  29 

0  35 

0  27 

0  04 

6.45 

no 

0  04 

007 

0  02 

0  03 

0  37 

0  75 

0  56 

0.08 

23 

0  01 

T 

0  09 

0.04 

1.55 

0.27 

0.02 

24 

0  02 

T 

0.11 

T. 

T. 

T. 

T 

0  03 

0  18 

1.61 

26 

0  10 

0  24 

T 

0  25 

0.07 

T. 

27 

0  42 

0.04 

0  09 

0.33 

0.34 

6.37 



0.01 

28  
29  
30  

"6.'  37' 

0.03 

0.35 

"6.'7l' 
0.31 

0.09 

0.19 
0.08 

0.02 
2.22 
0.03 

'.!!!!'.'. 

0.36 

0.63 
....... 

0.14 
0.62 

0  57 

T. 

Sums  — 

3.00 

5.59 

1.42 

5.01 

4.65 

4.41 

1.48 

4.13 

2.38 

4.98 

1.89 

2.72 

DM] 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

MARIETTA,    OHIO— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

jA 

s 

£ 
a 
< 

1 

I 

>, 

§ 

1 
<J 

September. 

October. 

November. 

December. 

1   .... 

0.02 

0  01 

T 

0  05 

0  66 

2  

0.12 

0-92 

3  
4  
5  

6  20 

6.12 
0.23 



"6!l5' 
0  03 

"6!  is* 

0  02 

6^92 

0.07 
T. 
0  12 

0.66 



6.'  6s' 

0.32 
0.12 

6 

0  06 

0  13 

0-03 

0  10 

0  10 

7  

0-02 

0  08 

0  30 

0.05 

0.59 

6.03 



0.10 



8   ... 

0.25 

0  23 

0  04 

0  29 

0  41 

9  

0  01 

0  19 

10  

0  57 

0  03 

0  08 

11  
12  

0.12 
0  02 

6.4S' 



0.12 
0  19 

0.01 





0.18 
0  07 

0.67 



0.05 

0.36 
0.75 

18 

0.14 

T 

0  59 

T 

0  07 

14  

0  03 

6-06 

0.03 

0-05 

0  08 

15 

0-23 

0-22 

0.01 

0  09 

16  

0.68 

0  49 

T 

T 

0  11 

0  22 

0  11 

19 

0  30 

0  01 

0.07 

0  07 

0.80 

0  45 

0.58 

0  31 

20 

0  19 

0  51 

0  52 

0  06 

0  28 

21 

0  20 

0.04 

0  16 

0-07 

22 

0  05 

0  08 

0  11 

T 

0  04 

T 

28  
24  
25 

'"T." 

0-54 



0.75 

0.08 

0.26 
0.03 
0  02 

0.01 

'"y\" 

'  '6.'  65' 

*"ip  " 

'"T." 

T. 

T. 

'  6.'  03 

6  50 

26 

1  36 

T 

OJ21 

0  01 

0  86 

27 

o.oi 

1.07 

0.06 

T 

1  00 

28 

0  18 

0.48 

T 

29 

0  01 

0  62 

0  18 

0  01 

30  
81 

0.13 



0.08 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.06 
0  65 

0.36 



Sums  ... 

2.44 

3.43 

2.18 

3.03 

8.09 

2.80 

0.35 

2.47 

2.43 

i.« 

1.83 

4.97 

1895. 


1  

T. 

"6!  02 

0.02 
0  49 

0.12 
0.51 



0.56 
0.03 







0.40 

6.54 

8 

0  13 

T 

0  07 

T 

0-04 

0-02 

T. 

T. 

5 

0-01 

1  01 

0.62 

0  02 

g 

0  29 

T 

0.32 

T 

0.73 

0  02 

0  83 

0  30 

T 

0  37 

0  51 

0-36 

0.17 

0  25 

0.15 

0.14 

0.09 

0.04 

g   

T 

0.22 

0.24 

0.01 

T 

T 

0  84 

0  48 

0.63 

0.03 

0.02 

12 

0.01 

T. 

0  18 

0  29 

1  50 

0.37 

0.26 

13  
14     

0.10 
0  04 

0.20 
0.02 

6!ii 

0.26 
0.06 

6  20 





0.41 

0.12 



0.05 

15 

T 

0  78 

0.06 

0  06 

6.39 

T 

1fi 

0  54 

0  12 

0  01 

0  42 

17 

0.08 

0  02 

T 

0  03 

0  02 

T. 

21 

0  05 

0  05 

0  43 

0  01 

0  08 

0.09 

T 

0  87 

22  
23  
24 

0.18 
T. 

'"T." 

'  6  07 

0.08 
T. 

0.08 

0.02 

0.17 
0.11 







"6."  is' 

0  41 

0.18 

25 

0.10 

0  09 

6.02 

6.43 

0  16 

26    

0-64 

0.05 

0.34 

27 

T 

T 

0  58 

0  28 

0  05 

T 

0  02 

1  00 

28  
29    

6.23 

0.11 

0.04 

'  6.03 

'6.03 

0.11 

"6  03 

0  07 

fp 

81  













0.05 

0.02 



0.21 



0.24 

Sums  — 

4.97 

0.87 

2.87 

1.64 

1.61 

1.86 

1.97 

2.64 

1.83 

0.85 

2.13 

3-22 
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MARION,   ALA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

£ 

0 

g 

0 

*-z 

Jj? 
hi 

August. 

1 
1 

October. 

November. 

1 

« 

1      .  . 

* 

0.54 

1  02 

0  02 

2 

2.40 

0.80 

0  82 

0-10 

0  47 

3 

0  40 

0  80 

0.12 

0  02 

0  91 

4 

.  .  . 

0  06 

0.20 

0  25 

5  

0.14 

0.05 

6  27 

6   

0.65 

0.90 

0.88 

0  67 

0  56 

7 

0  01 

0  42 

0.35 

8  

0.06 

2  10 

1.12 

9 

0  61 

0  80 

1.10 

0.21 

0  30 

10  

0.42 

0.53 

11  

12 



1.10 
0  23 





....... 

0.01 

0.08 

0.17 
0  20 





13  

0.68 

0.10 

0  42 

0.23 

0  09 

14 

0.10 

0.24 

0.13 

15  

0  07 

1  10 

16 

1  80 

0  41 

0.35 

17 

0  24 

0  55 

0  07 

18  ...  . 

0  04 

19 

0  17 

0.98 

1  05 

20  
21  
22 



'  'o'.'os' 

0  02 

0.07 
0.10 

0.50 



0.28 
0.17 

0.27 







'  '6.*26' 

23    ... 

24 

1  20 

25  

0.02 

26 

0.54 

0  04 

27  

1  14 

0  47 

28 

1  40 

0  15 

0  65 

29  

0.45 

0.42 

1.85 

30..  . 

0  95 

0.93 

31 

0  94 

Sums... 

* 

5.86 

3.13 

1.52 

10.80 

5.04 

4.73 

2.71 

4.03 

0.49 

1.91 

4.34 

*  No  record  for  January. 
1894. 


1      .... 

0  39 

0  70 

0  12 

0.50 

0.37 

0.02 

0.50 

0  49 

0  26 

!  '  .. 

•7  .'..'.'.'....... 

8   ..  . 

"6."  75 



0.47 

0.70 

1.13 
0.10 

0.02 
0.10 

0.10 
1.50 
0.20 

o.'io' 

'..'.'.'.'!! 

o.io 

0.20 
0  42 

0.47 



1  32 





0.20 
0  07 

0.04 



6  52 

11 

0.80 

0.50 

12  
13  



1.26 

....... 



0.45 

i  66 

i.66' 



0.08 
0.50 

"0.81 

.".'.'.'.!! 

"o.'oi" 

0.54 

0.95 

0  99 

0  11 

0.34 

ifi 

0  35 

0.30 

fl  2K 

0  13 

0  09 

0  20 

0  91 

0  60 

1Q 



'  *  

0  50 

*  

0  40 

0  90 

0  05 

0.45 

0  36 

1.09 

22 

0.53 

0.09 

0.10 

6.35 

23  

24 

"o'os* 

0.18 
1  09 

6  44' 

0  09 

0.15 
0.13 

0.10 

0.65 
0-28 





0.50 



0  11 

1  02 

0.14 

0  05 

...i... 

0.90 

27 

0.10 

0.80 

28 

0.20 

0.03 

0  50 

0.50 

0.12 

0.78 

0.95 

Sums... 

3.60 

6.24 

2.89 

2.87 

2.46 

2.87 

3.56 

12.47 

8.71 

0.63 

1.05 

3.92 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 


MARION,  ALA.— Continued. 
1895. 


Dav 
of 
month. 

January. 

February. 

ja 

I 

>, 
• 

1 

•j 

53 
»-» 

3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  11 

0  05 

0  05 

0  45 

2  

1  00 

1  58 

0  29 

0  10 

0.05 

1  °5 

A 

0.20 

1.33 

0.80 

6  

0  10 

T. 

0.47 

7  

0  40 

T 

0.05 

1.88 

8 

2  go 

0.83 

0-09 

9  

0.95 

10             ... 

0  50 

0.42 

0  48 

T 

0.12 

0  35 

0  20 

12 

T 

0  37 

0  10 

18 

0.50 

T. 

0.03 

14 

1  90 

T 

0  10 

T. 

16 

0  99 

0  40 

0  47 

1  20 

0  35 

T 

17 

0  10 

0  15 

0  25 

0  55 

•  ...... 

....... 

....... 



0  10 

0.05 

20 

0.58 

21 

0.31 

0  32 

0  60 

0  10 

' 

0  75 



23 

0  50 

0  40 

24 

0  21 

25 

1  30 

0  25 

0  05 

0.20 

26 

... 

0  30 

0  93 

27 

0.65 

0-40 

0.95 

28  

6  70 

0.35 

0-05 

T 

30 

.n. 

0  80 

T 

0  90 

31       

0  64 

1  18 

Sums  ... 

6.79 

2.70 

6.92. 

2.95 

2.07 

3.47 

4.50 

1.92 

1.87 

3.2C 

1.20 

2.30 

MEDFOBD,  WIS. 
1893. 


1  

2  
3 

..."• 

0.30 
0.40 



"o.'io" 

0  05 

0.10 

'  6.  50 
T 

0.10 



0-02 

0.10 
0.05 





' 

0.25 

0.75 

0.10 

6  

0.95 

7 

0  10 

0  25 

0.05 

g 

0  05 

0.20 

0.10 

9   

0  20 

0  30 

0.40 

6  30 

0.20 

11  
12  
13  

"olio" 

0.05 

0.75 

'o.io 

0  30 

'  o.'so 

0.85 
0.50 

••••••' 

0.15 

'  'o.'os' 

6  io 

'  '6.'  85* 
'  6.45 

"o.'os" 

0.05 

0.10 
6  40 

15 

0.20 

0.05 

16  

... 

0  05 

0.35 

0.40 

17      .... 

18 

0  05 

0  05 

0  10 

19  
20 

0  10 

0.05 

0.20 

0.30 
0  50 







0.35 

0.10 



o.io 

21  
22  ..  . 

0.05 

0.40 

"o.io 

'  6.80 

0.25 
0.75 



'  6.30 

0.35 



6  80 

23  
24  
25  

26 

"o.'so' 

0.10 

0.10 
0.20 

0.20 

"o.'io" 

0.50 
0  95 

0.25 
0.80 
0.30 

'  '6.'  35' 

0.30 



0.75 

'6.40 

'"6.40 
0.95 
0  20 

27 

0  40 

0  30 

28 

0  60 

0-15 

0  95 

0  25 

0  30 

29  

0  15 

0.95 

30  

0  15 

0  05 

31 

0  10 

0  30 

Sums  ... 

1.40 

2.65 

2.25 

3.25 

3.80 

1.70 

2.65 

1.50 

1.77 

3.50 

1.60 

4.00 
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MEDFORD,  "WIS.— Continued. 
1894. 


D^- 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

D, 

< 

>> 

c8 

£ 

IV 

0 

p 

1-3 

& 

3 

1*5 

•§ 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.70 

0.10 

T. 

2 

0  10 

0.65 

0.30 

T 

g 

0  15 

0  20 

0  70 

A 

0  30 

0  25 

0  45 

0  03 

0  21 

0-20 

3  
D  
g 

0.40 
0  30 



0.09 



0  23 

0  14 

T. 

0.13 

0.10 
T 

7  

0.40 



0.05 



0.52 

0.60 
0.07 

0.05 
0.25 

0.02 
0  02 

0.26 

0  17 

0.36 

T. 

T 

10 

O.go 

0.58 

T 

T 

0.09 

0.04 

0  30 

T 

0  85 

12 

0.09 

0.10 

0.20 

13  

14 





0.77 
0  09 

T. 



0.15 
0  03 

0.05 

0.30 

15 

0  25 

0  15 

0  20 

16 

0  64 

0  10 

0.76 

17 

0  15 

0  74 

0.90 

0  80 

0  10 

0  10 

19 

0  25 

0  63 

0  15 

0  31 

0  12 

21  
22 

0.95 

6  05* 

0.75 
0  05 

0.08 

0.50 





"I'TO' 

0.53 

6.13 



23 

0.05 

0.10 

0  62 

0.06 

0.05 

0.20 

24..:  
25 

0.05 



0.05 
0  15 



0.10 

0.28 



0.12 
0  22 



0.01 

26 

T 

0.17 

0  O'S 

0.02 

aft 

0  05 

0  45 

0  14 

29 

0  25 

0  36 

T. 

30 

0  10 

0  01 

0.23 

0.05 



"*"'*" 

0.05 

Sums  .  .  . 

3.00 

0.85 

2.20 

4.07 

4.66 

2.59 

0.93 

1.75 

2.86 

3.14 

1.58 

1.09 

1895. 


I 

T 

2 

0  20 

0  05 

3 

0  04 

0  10 

0  63 

0  60 

4 

** 

0  42 

0  13 

0.15 

5 

0  10 

0.20 

1  02 

T 

g 

0  17 

0  05 

0  58 

0  36 

7...-  

0.10 

0.07 
0  03 

0.45 

0.06 

0.20 

6  12 

0.25 

0.95 





0.20 

1fl 

0.05 

0  05 

0  62 

1  11 

11  
12 

0.07 
0  20 

0  04 

0  37 

T. 

0  87 

0.62 



0.10 







0.23 

ffl 

0  03 

0.30 

1  51 

1  00 

0.23 

0.20 

0-47 

T 

0  26 

0.55 

T. 

0  15 

0  11 

0  15 

1  10 

19 

0  27 

20  

21 

0.05 

0  05 





0.05 

0.16 

i.io 

T. 





0  07 

0  02 

1.20 

T. 

23 

0.10 

0.15 

0.02 

24  
25  



0.10 
T 

'  6.05 



"6.'  20' 

0.55 
0.15 

0.55 

0.20 

"6.'25" 

"Tos 

26 

0  50 

0  12 

0  95 

*  

28  









6.06 

0.56 

0.20 

0.05 
T. 



0  06 

0  80 

T 

0  95 

0.02 

Sums  ... 

1.47 

0.35 

0.34 

1.05 

6.08 

4.93 

3.86 

3.19 

3.32 

0.52 

1.84 

1.28 

2L4 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

MELVILLE,  LA. 

1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

£ 

M 

I 

»-3 

t>, 
13 
^ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.50 

0  60 

0.20 

2  

0  10 

2.67 

6.95 

0-62 

0  30 

3   

0  50 

0.69 

T. 

4 

0.20 

T 

0  50 

1.10 

0  90 

0  20 

0.05 

0.67 

T 

1  25 

7  

2  04 

0.40 

0  60 

0.60 

0  26 

2.00 

0  45 

2  00 

0  75 

0  03 

9  

0  20 

T 

0  17 

11  

0.35 

T. 

0.03 

12 

0  10 

0  15 

0  03 

0  25 

13 

T 

T 

1  00 

T 

T 

1  00 

0  30 

0  30 

T 

15 

0  50 

T 

1  88 

1  03 

0.03 

T 

16  
17 

0.20 
0  05 

1  47 

0.16 

0.45 
0.70 



0.61 





6  03 

0.70 

18  

2.03 

0.80 

19  

0  50 

0.40 

T 

0  65 

20 

0.45 

T 

0.85 

21  

0  35 

T 

T. 

0  32 

22... 

0.02 

i.3  .;..!  

T. 

T. 

24 

0.02 

T 

25  

0  15 

1  00 

0.15 

3.00 

27  

0.25 

0  10 

28 

0.10 

T 

29 

T 

0.07 

0  05 

1  00 

80 

0  04 

1.00 

31 

0.10 

Sums.... 

3.88 

3.10 

1.85 

2.43 

9.26 

3.75 

2.49 

4.91 

3.64 

0.15 

6.23 

4.53 

1894. 


1  

1.30 

i 

T. 

T. 

0.02 

2  
3  

6  6i 

0.01 
0.16 



..°:29.  ::::::: 

2  66  

'.'.'.'.'.'.'. 

'  '6'02' 
T. 

T. 

1.00 

T. 
0.04 



0.75 
0.04 

0.01 
6.  25 

5  

| 

0.45 
0  58 



0.50 

0.16  

T  ' 

'"fp" 

6.'  02 









T. 

7 

T 

0  01 

0  40 

T 

T 

9 

1  20 

0.08 

1*20 



0.24 
T. 

0.01 
1.55 

6  20 

...^... 





6  70 

10 

0.02 

1  02 

0  19 

T 

0  10 

0.04 

11  
12  
13  

0.65 

'6.'  64' 

T. 
i  0.04 
:  0.80 

'i.25 

T. 
'  T. 

2.40 
1.60 
0  80 

6.30 

0.30 

14 

0  02 

0.08 

1.50  

1.00 

T 

T 

15  

T 

!  2.50 

T. 

4.00 

0-45 

T 

T. 

0  20 

0.20 

17 

0-01 

T 

T 

T 

T 

18  

0.06 

;  Q.19 

T 

0.02 

0  02 

T. 

0.50 

19  

20 

"o  76 

T. 

1  00 

1.40 

0.04 
1  95 

0.04 

T. 
T 





21 

0.45 

...... 

.......  .*•»•• 

0  99 

0.01 

2.00 

22 

2  20 

0  70 

0  34 

0  04 

23   .   ... 

0-03 

0-16 

0  6(5 

.  ... 

24 

0.55 

0  03 

0  55 

0-26   0.02 

0  18 

0.10 

25  

0.01 

0.40 

0.04 

26 

T 

0  02 

0.03 

27 

T 

T 

28  

29 

6.58 
T 

0.03 

'  '6'4o' 

T  



"6*64 

T. 



0.65 



30  

T 

0-75 

31 

T 

Sums  — 

4.14 

7.24 

9.46 

4.21   3.55 

4.34 

4.41 

3.88 

4.88 

0.65 

1.79 

2.30 
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MELVILLE,  L A.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

,£3 

I 

j 

1 

13 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  
3 

'  'o.'eo' 

-iis: 

0.02 
1.85 

2.41 



'  '6.'  45' 

0  25 

T. 
0.60 

0.40 

"i.66* 

"6!46 





0.50 

4 

T 

0  20 

T 

5 

T 

0.04 

T 

T. 

g 

0  02 

0  50 

1  25 

T 

7    

i.OO 

T 

1.65 

0  20 

T 

0.50 

1.10 

g 

0.02 

T 

0.50 

9 

0  02 

1  43 

0  60 

2  40 

0  80 

10 

2  25 

0  40 

0  16 

0  11 

T 

11 



0  03 

T 

T 

T 

12  

T 

T. 

0.30 

13 

0  10 

0  26 

0  23 

T 

0  40 

1.00 

15 

0  30 

1  30 

T 

1.10 

T 

T. 

16 

T 

0.20 

17  .   . 

T 

0.39 

T 

18 

1  00 

T 

19 

0  08 

0  26 

0  50 

20.   .. 

0  19 

0  04 

0  80 

0.30 

2.00 

21 

T 

0  70 

22. 

1  43 

0.35 

1  13 

0.45 

23 

T 

T 

0.43 

24  
25  

26 

0.40 
1.00 

0.24 



i  66 

1.70 
0.70 

'  "iji  " 

T. 
0.08 
0  04 

'  i.'oo' 

0.40 



2.65 
0.12 

"'6.'  40 

27     . 

1  21 

T 

T. 

T. 

28  

29 

0.51 



T. 
T 

'iji  " 

0.20 
T 



0.50 
2  00 

....... 

2.00 

30 

0  40 

T 

2  00 

T. 

31 

0  30 

0  40 

T 

"III*! 

Sums  

4.05 

6.01 

5.00 

6.75 

5.78 

3.93 

7.15 

3-30 

2.45 

5.60 

5.00 

5.40 

MEMPHIS,  TENN. 
1893. 


1 

0  79 

T 

T 

1.48 

0  17 

2 

T 

T 

0  76 

0.  10 

T 

3  

T. 

0.07 

6.50 
0  02 

0.04 
T 

0.01 
T 

'"T" 



0.24 

'  6.50 

0.41 

T 

T 

0  43 

g 

0  12 

0  04 

0  50 

0  16 

g  



0.11 
T 

0.05 
0  40 

0.09 
0  10 

0.19 

"6."  39* 





9  
10  
11  

T. 

0.01 
0.42 
0.20 

'"T 

'  '6.'  6s' 

""T." 

'.'.'.'.'.'.'. 

0.02 

0.03 
'  '6.'  07 

2.55 
0.44 
0.30 



.!!.... 

0.21 

12  

0.35 

0.25 

°0  64 



0.16 

"  *ip  " 

0.24 

01Q 

1   *& 

T 

0  25 

T 

T 

1  49 

....... 

1  11 

T 

0.56 

lg  

2.74 

T. 

0.01 



0.08 

1.11 

17  

0.07 

0.11 





6  C>2 







0.10 

0  28 

0  12 

20  
21  
22 

"6!  45* 

0.06 
0.02 
T 

0.05 



0.21 
T. 
0  03 

'.  





0.58 
0.90 



23 

0  79 

1  06 

24 

T 

T 

0  47 

25  

0.3G 

0.27 

0.18 

T. 

rp 

004 

0  01 

0  08 

0  78 



*' 

3  50 

* 

******* 

****** 

0.62 

» 

28 

0  02 

T 

0  16 

3.86 

T. 

29 

T 

0-03 

30  

31 

0.01 
T 





0.83 

'  2  30 

T. 

6.02 



0.07 





0.05 

Sums  — 

1.42 

6.33 

1.95 

5.48 

13.34 

2.39 

0-73 

0.62 

5.46 

0.64 

3.48 

2.61 
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MEMPHIS,  TENN.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

I 

1 

6 
1 

>» 

1 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

0.58 

0.52 

0.01 

T. 

2  

T 

T 

T 

0  06 

0  03 

1  31 

3  

8.07 

T 

0.28 

T 

T 

0  23 

4  

0  11 

0.09 

T 

1  03 

T 

0  02 

5  

1.26 

0.04 

1  09 

6  

2  24 

7  

0  06 

0  85 

T 

1  00 

0  45 

8  

1  50 

0  01 

1  35 

0  01 

T 

T 

0  07 

10!  !......'!! 

0.24 
0.51 



2.35 
0  26 

0.13 
0  02 



0.11 

0.02 
0  68 



T. 
0-77 

11  

0.08 

0.03 

0.44 

0.02 

12  

0.89 

0.32 

18  

T 

T 

14      .... 

0  ig 

0.15 

0  05 

T 

15  

T 

T. 

0.20 

0.36 

1  83 

T 

0  43 

16  

0.11 

T 

6  34 

0.02 

T 

0.08 

17  

0-16 

0  03 

0.57 

T 

2  01 

0-02 

18  

0  02 

0.30 

1.19 

0  03 

0  20 

1  12 

0  04 

0  18 

19.. 

0  12 

0.87 

5  26 

3  26 

0  02 

0  99 

0  04 

20  

1  05 

T 

0  81 

T 

....... 

*  *  

.....  .  • 

....... 



21  
22...  
23  

T. 

0.02 

"oies" 

'"T." 

0  16 

'"T." 

0.57 

0.11 
0.49 
0  42 

.'..'.'... 

T. 

.  .  .  „  .  . 

0  44 

!.'..... 

24  
25  

0.40 

0.15 
0  36 





'o'i2 





0.17 
0  57 

0.11 



'    6  47 

26  

T 

0.37 

27  

T. 

T. 

28  

0.31 

6  05 

T 

29  

0  03 

0  18 

0  38 

30  

1  50 

0.03 

0  11 

31  

0  03 

Sums  .... 

4.03 

7.94 

10.90 

8.45 

5.70 

2.60 

8.27 

5.11 

1.60 

0.55 

0.49 

3.88 

1895. 


1  

2 

'6  08 

0.03 
0  04 

0.71 

0.10 

'  '6'io' 



0.54 
0  22 



0.04 





1.34 
0  02 

3  

1  43 

T 

T 

4  

T. 

T. 

1^62 

0  03 

0.01 

T 

5  

0  02 

T 

0  02 

0.37 

g     

0  23 

0  12 

T 

0  02 

0  01 

7  

0.69 

T 

1  08 

0  15 

0  01 

0.02 

... 

0  01 

0  47 



8   .... 

0.12 

0  13 

0  27 

0  01 

0  17 

9  

T 

T 

1  41 

10  
11  
12  

T. 

0.34 
0.17 

0.01 
0.25 
0.02 

0.01 
0.07 



'  '6.02 
0  14 

0.09 
0.01 

....... 



0.01 

T 

18  

1.54 

0-86 

0.13 

14  

0.04 

0.02 

0  08 

15 

2  57 

T 

0.71 

0  85 

0  23 

0  05 

0  08 

16  
17  
18  

0.13 

T. 

0.05 
T. 

0.10 

0.03 
0.14 
0.21 

6.03 



0.01 



0.06 
0.08 

19  

0  05 

0  21 

2.01 

0  51 

T 

0-62 

20 

0  66 

0  07 

0  20 

0  01 

0  26 

0  13 

21  
22  

0.30 

6.37 

o  17' 



0-02 

0.25 
0.07 

0.15 





0.02 

23  

0.06 

0.02 

T 

T 

24  

T 

T 

0.20 

0  61 

0.01 

1.28 

0.06 

25  .... 

0.79 

T 

0  02 

0  93 

0  01 

0  03 

T 

T 

2.41 

0  07 

26 

0  go 

0  16 

0  25 

0  16 

0  27 

27  

0.15 

T 



0  18 

1  22 

28  

0.53 

0  05 

29  

T 

T 

0  04 

30  

0  03 

T 

0-13 

0  17 

31  





0.37 



0.31 

0.09 

0.32 



Sums  — 

5.94 

1.39 

7.01 

2.32 

0.46 

2.31 

6.99 

0.64 

0.73 

2.17 

5.54 

3.09 
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MILES  CITY,  MONT. 


1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

jd 

1 

f 

t>> 

<d 

h» 

j*. 
0 
i-s 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  06 

0.34 

0  20 

0  08 

2  

0  03 

T 

T 

0  16 

T 

3 

0  01 

T 

0  02 

T 

0  06 

4  

0-53 

T 

0  28 

T 

0  02 

0.09 

5... 

T 

0  04 

0  03 

6  
7  

0.02 

0.02 

T. 
0.16 



0.04 

0.11 
0.14 





T. 

T. 





g 

0  21 

T 

T 

0  06 

0  10 

9  

T 

....... 

0  02 

10 

0  05 

0  08 

T 

0  04 

0  02 

0.16 

11  

T 

6  66 

* 

6  44 

0.02 

12  

T. 

0.25 

0.02 

13  
14  

0.05 
0  10 

0.31 

0.17 
T 

T 

0  04 

T. 





0-03 
T 

15  

T. 

T 

0.07 

16  

0  01 

0.06 

0  04 

T 

0.03 

17 

0  04 



0-18 

0  02 

is.:: 

0.  10 

0  46 

0  09 

0  01 

19 

0  01 

0  85 

T 

20  

T 

T 

21 

0  05 

0  35 

0  06 

T 

0.04 

T 

22  
23  

T. 

0.01 
T 



T. 
0  96 

...... 

"'T'" 

"o.'os 

0.04 

'  6  6i 

0.01 
0.02 

"  T. 

24 

0  09 

0  02 

0  16 

0  34 

0  08 

0  02 

T 

0  02 

T. 

25 

0  04 

T 

0  02 

0  13 

0  20 

T 

26 

0  09 

T 

T 

O.Q2 

0  58 

T 

0.02 

T 

27  
28  

0.01 
0  02 

::'.":: 

T. 
T 

0.28 
0  26 

0.02 





0.20 
0  22 

"6.02 

"'6.02 

•29  
30  
31  

"6:  ii' 

"  T'.  ' 
0.07 

T. 
T. 

"'T'." 

0.08 

0.38 
0.20 

0.02 

::::::: 

0.03 
1.32 

0.12 
0.06 

T. 
T 

Sums  ... 

0.57 

0.44 

0.47 

1.45 

4.07 

1.67 

1.25 

0.05 

1.89 

1.25 

0.50 

0.55 

1894. 


1 

0  20 

0.04 

T 

0.17 

2 

0  28 

0  44 

0  02 

1  18 

.3 

T 

T 

0  02 

4 

T 

0  26 

T 

0.02 

•5 

0  01 

0  04 

0  08 

0  10 

T 

T 

6 

T 



0.03 

T 

T 

0.18 

T 

0  10 

T 

0.05 

0.08 

T 

T 

•8  

9 

0.03 

T 



0.02 

0.04 
0.04 

T. 

T 

T. 
T 

10  

T 

T 

"'T' 

T 

T. 

11 

T 

0.02 

12 

T 

T 

0  04 

T 

0  02 

13. 

T 



0  06 

T. 

0  16 

T 

14  
15 

T. 

0.19 

0.02 



0  20 

'"T 

0.04 

0.12 



16 

0  12 

0  02 

0  42 

2  51 

0.08 

17  

18 

0  06 

0.06 

0.04 
0  02 

0.61 
0  02 

0.18 
0  34 

0.02 
0.06 







T. 

0  04 



19  

20 

0.01 

0.06 

0.04 
T 

0.02 

0  01 

T. 

6.03 

21 

T 

0  22 

6  04 

0.09 

0  04 

22 

T 

0  08 

0.06 

23 

0  03 

0  02 

T 

0  22 

0  06 

24 

T 



T 

0  08 

0  14 

25  

26 

'  6  03 



T. 

0.04 



6.22 
0.18 

T. 





0.01 



T. 
T. 

27 

0  02 

0  14 

0  24 

0  72 

0.04 

0  24 

28 

0  03 



T 

0  0° 

0  40 

0.04 

T 

29 

0  05 



T 

... 

0  02 

30  
31  

0.05 
0.07 



0.20 
0.02 



0.06 

T. 

T. 

0.02 

6.64' 



•  '  T' 

Sums  ... 

0.73 

0.07 

4.03 

1.44 

3.52 

2.14 

0.27 

0.40 

0.72 

1.86 

0.45 

0.23 
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MILES  CITY,  MONT.—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

t*. 
t- 
• 
0 
Eg 

March. 

<! 

t 

1 

>> 

"B 

>-9 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.05 

0.17 

0.02 

0.04 

2 

0  11 

0  10 

T 

T 

0  06 

0.05 

T 

0  03 

3 

0  03 

0  05 

T 

0.12 

****** 

T 

0.89 

4  
5 

T. 
0  05 

0.13 
0  05 

T. 
T. 

T. 

T. 

0.09 



0.18 

0.07 
0  54 



g 

0  16 

T 

T 

T 

0  11 

0.17 

7 

0-08 

0.62 

0.17 

T 

0.01 

g 

0  08 

T 

0.88 

6  13 

T 

9  

0  02 

T 

0.06 

0.02 

T 

10 

0  02 

0  02 

T 

0  13 

0.10 

T 

T 

11 

0  02 

T 

0  03 

T 

T 

0  04 

T 

T. 

13  

0  11 

T. 

0.20 

14  .  ... 

0-03 

0.10 

15 

6.16 

1  00 

16  

rp. 

0  77 

T. 

0.06 

17 



T 

0.15 

T 

0  03 

18 

0  03 

0  05 

0.06 

0  01 

0  01 

19 



0  05 

0  04 

20 

T 

0  so 

0.31 

T 

21  
22 

T. 

0  06 

0.03 



....... 

T. 

0.04 



T. 

0.10 

23  

T 

T 

6  16 

0.01 

24 

0  10 

0  26 

0  05 

T. 

25 

0  05 

0  02 

0  17 

T 

0-02 

26 

0  03 

T 

0  03 

27 

T 

T 

0  19 

T 

28  .   ... 

0  17 

0  17 

T 

0  02 

T. 

0.26 

29 

T 

0  03 

0  67 

30... 

0  03 

0  04 

0  09 

T. 

81 

0  65 

T. 

Sums  ... 

0.80 

0.64 

0.24 

1.31 

1.59 

4.40 

0.64 

0.39 

0.30 

0.89 

0.77 

0.77 

MONCURB,  N. 
1894. 


C. 


< 

0  06 

2  

0.18 

0.55 

3 

0.10 

1.60 

0  41 

1.32 

T 

4  

6.07 

0.05 

0.64 

6.14 

T. 

5  
g 







2  22 



0.63 
0  02 

1.02 
0.40 

0.25 
0  20 

0.37 

0.30 

7  

0  27 

0  02 

8  

0.04 

T. 

0.01 

g  

1.35 

T. 

0.02 

10  

0.18 

2.91 

0.36 

11  

0  25 

T. 

0.60 

12  
13  





T. 





0.06 

0.03 



0.09 
0.15 

14  
15 







0  10 

0.02 



T. 



0.36 

0.50 

16 

0  03 

0  02 

0  93 

17  

0  16 

1.26 

0.41 

0.05 

18  
19  
20  ... 







'  '6.'  03 
0  18 

'  '6.'  si' 

0  10 

0.11 
0.18 
0  43 

0.07 

"6.'6.V 

0  98 

0.03 
1.33 



0.02 
0.01 

21  
22  
23  
24  





ii 

0.25 
0.01 
0.02 

"6.19* 
1  20 

0.06 
0.06 
0.95 
0.68 

'  'o.'oi 



"'T'." 

0.06 

'  o.'os' 

!'.'.'.'." 

25 

0  10 

26  

0.05 

T. 

0.27 

27  
28  









T. 



0.02 

0.09 
T. 

0.95 
0.96 

0.20 
0.15 



0.52 

29  
30  







T. 

0  03 

6.03 

0.24 

0.04 
0  06 



0.03 

31  

0.25 

0.40 

0.64 

0.30 

Sums  .  .  . 

* 

* 

* 

1.24 

5.82 

1.30 

6.47 

5.00 

3.95 

G.13 

1.99 

2.69 

[No  record  from  January  to  March,  inclusive. 
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MONOUBB,  N.  C.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

T! 

a 
<1 

!"-• 
>-. 

c3 

£ 

d 
d 

t>> 
>-» 

1 
<< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.02 

T 

0  04 

0  22 

0  92 

0  05 

0  31 

2.....",  
3  

"6."  09 

0.53 
0.06 

0.13 
0.98 

0.15 

0.10 
T 

1.34 
0  15 





1.18 
T 

0.09 

004 

4  

T 

T 

5  

T 

6  

0  68 

0  05 

7  
8  

0.33 
0  10 

0.02 
0.93 

"3  67* 

0.30 
0  11 

T 

0.24 



"6  33 

0.01 
0  05 



9  
10  

2.77 
2.30 

0.22 

0.61 
T 

0  46 





0.36 

0.14 

.  .  .  ^.  .  . 

0.02 
1  77 

11  

1.15 

0  26 

0  08 

T 

1  06 

0  04 

12  



0.16 

0.51 

o!oe 

0  75 

0  02 

0.46 

0  06 

T 

13  

0.02 

0  12 

0.01 

0  20 

0  01 

1  30 

0  05 

0  03 

14  

0.47 

0.16 

0.05 

0.95 

•».-.. 

15  

0  10 

T 

16  

1.12 

0  19 

1  50 

0  28 

0  34 

17  

0.10 

0.13 

1  10 

0  05 

1  84 

18  .. 

0  82 

0.40 

0  60 

19  

20  

0  01 

1.05 

0  25 

T 

21  

0.20 

0.83 

1  40 

0  52 

0  42 

22  

0  20 

T 

0.20 

0  14 

23  

0  35 

0  37 

0  36 

24  

0  02 

25  

T 

0  26 

0  50 

26  
27  

0.75 



0.09 

1  47 

0.48 

6  32 

0.52 

T. 

0.47 
0  08 

0  02 

28  
29  



0.  25 

0.32 

0-09 

0.34 



0  05 

T. 

80  

0.15 

1  05 

T 

31  

0-32 

0  02 

0  90 

0  24 

Sums  — 

8.61 

2.56 

5.53 

10.74 

2.95 

4.22 

5.93 

6.47 

0.41 

1.93 

3.25 

2.78 

MONROE,  LA. 
1893. 


1  

1  50 

0  33 

0  25 

2  

0  03 

0  08 

0.03 

3  
4  
5  
6  
7  

:;;;;;.' 

0.08 
'  6.09 

0.21 
0.17 

'  '6'  46 

0.96 
1-44 

2.14 
T. 
0.47 
0.74 

"o.'io" 

T. 

0.68 
0.14 
2.02 

"6."  69' 

0.03 

0.52 
'  'O.M 

"6."  43' 

0.41 
6.46 

8  
9  



1.15 



0.74 



0.11 



T. 
0.04 



6.09 

10  

0  02 

11  

0  69 

0  03 

12  

0  02 

0.41 

0  02 

T. 

13  

0  09 

0  02 

14 

T 

3  03 

0  2° 

0  09 

0  79 

T 

15 

* 

0  27 

0  84 





0  70 

16  

0  12 

0  03 



0  03 

.  ..... 

17  
18  

1.17 

0.38 

0.49 

0.65 

1  1.48 



0.05 









19  

0  47 

1.11 

T. 

0.11 

20..  
21  

"6  74 

'  6  09 

0.82 



T. 

0-26 

0.13 
0  11 





0.10 
1  26 



22 



1 

23  

6  io 

24  

0  88 

2o 

1  60 

26  

0  33 

0.07 

T 

0.29 

27  
28  

T. 
T 



0.68 



'  6  25 



T 

T. 

0.21 

1.80 



29  

2.11 

0  03 

T. 

30... 

T 

0  15 

T 

0.65 

31.. 

0  16 

Sums  — 

1.55 

3.49 

3.18 

5.28 

7.70 

5.84 

3.02 

3.37 

0.19 

1.20 

5.48 

3.21 
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MONROE,   LA.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

i 

March. 

1 

I 

1 

"3 
hi 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

2  
3     

T. 



0.66 

0.26 



0-40 
T 

6  02 

0.55 
0  10 

6  56 

1.00 
T 

0.01 
0  13 

4  

0  64 

0.04 

1.05 

5  

0  94 

0  16 

0  21 

6  

0  04 

2  90 

T. 

7  

0  35 

T. 

0.44 

' 

8   

0  39 

0  02 

T 

T 

9 

0  84 

0  24 

1  74 

T 

1  27 

0  01 

10  

0.37 

0.04 

1.44 

0.02 

0.39 

1  18 

11  
12  

0.30 

0.02 

0.73 

0.30 
0  05 



0.05 





0.05 

13 

0  21 

T 

14  

0.48 

T 

15  
16 

2.18 

0.13 

'  0  02 

0.65 

0.15 



0  20 









6  20 

17  

18 



"6*13' 

0.29 

0.07 
0  38 

"T 

0-04 

0.10 

0.93 
0  05 

'••AT 





19  

0-84 

0  06 

20   

0-10 

5  65 

T 

T 

21 

0  10 

0  14 

T 

0  36 

0  70 

0  02 

22    

0-08 

0  02 

0  30 

0.43 

T 

23 

0  26 

0  49 

0-94 

0.64 

T 

24  

1  64 

0.15 

0  87 

0.85 

0-05 

6.08 

25  
26  

0.10 

0.47 

0.97 

0.40 

0.30 



6  20 





0.20 

27 

0  21 

1  15 

28  

0  02 

29  

0  58 

0  11 

2.46 

80 

0  61 

0.50 

31  

T 

0  03 

0.01 

Sums  — 

7.34 

3.20 

10.48 

6.54 

2.60 

1.80 

4.52 

3.15 

2.36 

3.23 

1.10 

3.33 

1895. 


1 

0  52 

0-02 

1.52 

0  55 

2  
3 

0.22 

0.33 

0.94 

2.12 



0.15 
0  04 

6  is 

0.75 





1.61 

4  

1.37 

0  99 

6  

0.05 
T 



0.47 

0.15 
0  27 



0  16 

8  
9 

0.98 

i.io 



0.11 

0.06 
1  26 





0.04 

1  72 

0.15 

10 

0.06 

1  80 

1.82 

0  46 

jl 

0  54 

0  06 

12 

0.13 

1.63 

T. 

T 

0.03 

14  

6  io 

T. 

0.48 
T 





0.46 
0  03 

""T 





0.15 



16 

0  42 

0  08 

T 

0  43 

0.13 

17 

1.45 

19 

0.28 

0.03 

20  
21  

"6.'20' 



0.86 



'  'o'.ok 

T 

2.21 
0.13 
0  04 

0.51 
0.39 
0  04 

0.45 
0.99 







1.12 

23  
24 

0  25 

0.05 



0.29 

0.41 
0  03 

0  03 

0.26 
0  10 

0.04 

"o  72 



25  

0.  98 





0.58 

T. 
0  13 

0.90 

T. 



0.58 
1.62 

C.19 

0  20 

0  47 

28 

0  60 

0  29 

29 

0  30 

0.02 

T. 

0.04 

0.82 

30  
31  

"6."  83' 



0.23 
0.49 

0.12 



0.25 



1.16 



Sums  — 

4.05 

0.49 

6.61 

1.65 

4.52 

8.25 

3.94 

6.40 

1.26 

1.40 

5.25 

4.47 
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MONTGOMERY,  ALA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

<5 

I 

to 

§ 
»-s 

1 

>-i 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.30 

1  10 

0  30 

1.32 

T 

0  02 

0  03 

2  

3 

"o'oe" 

0-31 
0  09 



1.13 
0  39 

0.02 
0  01 

0.68 
0  02 

'".p" 

0.27 
0.75 



0.01 
0.71 

4 

T 

0  69 

0.19 

0  08 

T 

5  

0.01 

0.15 

T 

0  18 

0  39 

6 

T 

0  47 

0.72 

2  58 

T 

1  16 

T 

0.17 

7  
8  
g 



0.01 
T. 
T 

'  '6'41  ' 

T. 
1.59 

o  r<5 

0.01 
T. 

0.08 
""•p  ' 

'"T." 

0.20 
0.48 
0  24 

"6."  62' 

0  20 

0.01 

""6'oi 

10  

11 



T. 
0-79 

'6'  04* 

T. 



0.06 

0.12 
0.71 

0.14 
1.44 



0.07 

T. 

12  

13 

0.52 

0.54 
0-31 

0  08 

T. 

*"rp  " 



6*02 

1.12 





T. 
0  01 

14  

T 

T. 

T. 

0-07 

1  23 

0.11 

15  

16 

0.81 

0.22 
1  02 

0.02 

0.47 
0  56 

0-04 
T 



0.26 





0.07 

0  83 

17     . 

0  20 

6.36 

0.21 

6.54 

18 

0.96 

0  01 

T 

0-02 

19 

0  58 

1  6s 

0  12 

2  80 

0  12 

20 

0.06 

0  90 

0.01 

0  35 

•...*.. 

******* 

21  

0.27 

T 

0  01 

0  52 

22 

0.05 

23  

T 

24     

0.93 

25  

T. 

T. 



T 

26  

T 

6.03 

0  03 

0.02 

27 

0  55 

T 

0.90 

0-28 

T 

T 

1  11 

28 

T 

0  95 

0  20 

T 

1  68 



29 

T 

T 

0  37 

0  08 

0  39 

30  

0  02 

0  04 

T 

0.29 

31  

0.01 









0.36 

0.10 



Sums  — 

3.18 

4.92 

2.89 

4.13 

6.93 

3.68 

6.19 

5.72 

3.69 

1.21 

2.65 

2.29 

1894. 


1  

0.23 

0.02 

T 

0  13 

2  
3  
4  
5  
6    

'"T." 

0.19 

T. 
0.05 
0.25 

0  14 

0.51 

"o.'ie" 

0.14 

"o.'oi" 

'T 

T. 
6*41 

0.06 
0.01 
0.04 

6*15* 

"6.'  05* 
0  10 

'"T." 

0.04 

0.02 

'o.'os 

0.35 

7  

0  26 

0  04 

0  01 

0  16 

0  43 

T 

8  
9  
10  

"6."  19' 

0.69 

... 

0.85 
0.03 

0.76 
'6*94 

'"lp"' 



"6."  54' 

0.02 

0.19 

0.08 

2.01 
0.15 



T. 
0.54 
0  61 

11 

0.31 

1  37 

T 

0-01 

0  02 

0  83 

12  
13  

0.57 

0.98 



*i'<32' 



T. 

"*rp" 

*"ip" 

0.70 

14  
15  

T. 

0.47 

1.05 
0  01 





0.37 
0  07 

T. 
T 

0-12 
0  02 

0.65 
0.03 



0.12 



16  .. 

0  21 

T 

0  01 

0.13 

0  08 

0  14 

17  

0  01 

0.86 

T 

0.09 



0.04 

18  

0.15 

0.42 

0.09 

0.51 

T. 

19  

20... 



0.05 

'i.'48* 

0.54 

0.17 

0.34 
0  01 

0.59 
0.05 

0  27 

T. 





21. 

0.31 

0.57 

0.02 

0.92 

22... 

0  03 

T. 

0  06 

0.01 

6  86 

23  

T 

0  70 

0  10 

T 

0.08 

0  01 

1.08 

0  92 

0  03 

24 

0  11 

0  35 

T 

T 

0  01 

0  72 

0  56 

....... 

25  

0  69 

1  02 

T 

1  51 

0.19 

******* 

T 

26  

0.02 

0  03 

0  01 

0  81 

27  

0.31 

0.29 

28  

0  02 

0  02 

0.01 

0  08 

T 

29  

0.05 

0.01 

0  12 

0  58 

30  

0  12 

0  18 

0  16 

31  

T 

0  52 

Sums  — 

2.58 

6.98 

4.88 

3.49 

2.56 

2.45 

4.38 

4.76 

0.85 

2.96 

0.73 

4.73 
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MONTGOMERY,  AI*A..- Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

Janu  ary. 

jd 

£ 

4 

1 

I 

1 

<a 
a 

J3 

§ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1      .... 

0  07 

0  83 

0.04 

0  05 

0  06 

0  01 

T 

2 

0  54 

1  64 

1  53 

0  06 

0  10 

T 

T 

0  16 

3     

0  03 

0.01 

0.33 

0  02 

0  50 

4 

T 

0  02 

1  06 

0  12 

0.16 

0  18 

0.18 

T. 

6      .  .. 

0  01 

0  09 

T 

0  01 

0  02 

'0  03 

0.04 

7  
8      .... 

T. 

0  95 

0.38 

1.08 
0.01 

2.12 
T 

0.08 
0.06 

0.02 



T. 

0.04 
0  56 



0  01 

9  

0.59 

0.02 

T. 

0.20 

6  42 

0  60 

10  

0  08 

0  01 

0.04 

T. 

0  36 

11  

12 

0.81 
0  01 

1.20 
0  03 



0.08 

0.01 
T 

6  24* 

0.84 
0  19 

0.07 
0  09 

'"jt" 

13  



T. 

0.74 
2-75 

o.oi 



0.12 

6  40 

T. 

0  05 







15  
16 

"i'is' 

0.38 
0  10 

0.04 

o  03' 



'o'oi' 

0.13 
T 

0.77 
0  22 









1  12 

0  01 

0  04 

T 

0  13 

18  

T. 

0.02 

0  01 

T. 

19   

0  08 

0  14 

T. 

20  
21 

T. 
0  28 

0.65 



0.28 
T 

...... 

0.27 
0  46 

0  54 





0.88 

22 

T 

0  03 

0  16 

0  03 

23  

T. 

T. 

0  16 

T. 

24   ... 

0  01 

0  02 

0.02 

25 

1  67 

0  13 

0  •-".' 

0  24 

T 

T. 

26  

0-01 

0  04 

0  48 

0  05 

T 

0.02 

6  06 

0  66 

27 

0  01 

0  01 

0  81 

1  09 

28  

0.61 

0.01 

0.02 

T 

29  

0.02 

T. 

0.20 

30  

0  37 

2  25 

T. 

T 

1  18 

31  

0.04 



0.18 





0.21 



0.48 



Sums.... 

6.69 

3.56 

9.14 

3.99 

1.80 

3.99 

3.47 

4.50 

0.74 

1.26 

0.87 

3.44 

MOORHEAD,  MINN. 
1893. 


1  

2  
8  
4 

T. 

"6."  09* 
0  08 

0.02 
0.16 
0.04 

0-01 
0.03 

o.oi 

"o.oe" 

0.07 

"6.'22' 
0.20 

0.04 

6.02 

0.01 

0.57 
0.07 
0.16 
0  16 

T. 
0.02 

"'T'." 
'"6!o2 

5  
6 

T. 
0  12 

0.05 

"6  i4 



0.02 

0.06 
0.03 





T. 



T. 

7  
8   .... 

T. 



0.06 
0  09 



6  02 

0.50 
0  52 





0.06 
0.02 



0.06 
T 

9 

0  05 

0  04 

0  02 

0  69 

T 

0  03 

10 

0  02 

0  03 

' 

0  04 

0-68 

T 

11  
12  

0.10 
0  04 

0.23 

0.74 
0.98 

0.61 
0  02 



0.82 
f 

T. 

0.14 

•10 

0  25 

T 

0  04 

0  02 

0  66 

14  
15  
16  
17  

"6.12 

0.30 

o.oi' 

0  08 

'  '6.'  04* 
0.04 

0.03 

"6."  29* 
0.21 
0.12 

0.46 
0.36 
0.02 

0.01 

'  T. 



"T." 

0.12 
1.14 
0.02 

18 

T 

0  02 

T. 

19  

0  50 

0  01 

T. 

20 

0  09 

0  06 

0  05 

0  18 

0  03 

0  06 

21 

0  01 

0-09 

0  02 

0  02 

0.73 

0.02 

1  05 

22  
23 

0  07 

T. 

0  15 

0.23 
0.36 

0.05 



1.34 

O.i-i' 

T. 

6  6i 

24 

0  19 

0  02 

0  18 

0  44 

T 

0  11 

6  14 

T 

25  

0  04 

0.07 

26    

0  26 

0.02 

1.02 

27  
28  
29  
30  

0.14 
0.13 

6  05 

.'.'.'.'.'.': 

.;;'.;.'.' 

T. 

0.02 

"6"  04 
0.04 

"6!  23* 
0.68 
0.25 

"oioi' 



"6."  26' 
0.06 

T. 
T. 

6.64' 
T. 

.  .  .„.  . 

'  0.06 

31  

0.12 

T 

T 

0  19 

0  02 

Sums  — 

1.44 

1.29 

1.12 

3-61 

1.06 

4.07 

2.98 

3.07 

1.03 

1.18 

1.11 

1.62 
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MOOBHEAD,  MINN.— Continued. 
1894. 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

1 

I 

g 

• 

3 

| 

August. 

September. 
October. 

November. 

1 

§ 

t  

TO  40 

2  
3  

T. 
0.02 

T. 

T 

6!s4 

0.18 

T 





0.  55 

0  04 

0.08 

4  
5  

T. 

T. 

0.04 
0.06 

0.04 

T. 

T. 

T. 

6  
7  
8  

0.02 

T. 

0-48 

0.06 

T.        0.67 

0.04 

T. 

OAfi 

9  



0.24 

0.14 

0.51 

0.10 

0.06 

T      

T 

10  

0.07 

0.12 

0.01 

11  
12  
13  

T. 

6.01 

'"T." 

0.04 
0.01 

0.04 

T. 

0.52 
'6.10 



T. 
T. 

;!!*;!! 

14  
15  





T. 

0.09 

0.02 
0  14 

0.74 
0.38 

6.20 
0.02 

0.04 
0  31 

0.03    



•  •-•• 

16  

0.02 

0.08 

0.  10 



T 

17  

T. 

0.01 

0.70 



18  

T. 

0.42 



0.21 

T. 

19  
20  

0.07 

T. 

0.12 

0.26 
0.01 

2.08 

0.06 

0  10 

0.04 
T 

21  

T. 

0  13 

,  * 

0  03       0  46 

22  

0.03 

0.86 

T. 

0.04 

0.22       0  14 

T 

23  
24  



T. 

0  46 

••'£*'• 

T. 

0.20 
0  01 



0.03  j    0.16 

0  03* 

25  

0.02 

T 

26  

T 

0  86 

0  95 

27  

0.02 

0  03 

0  94 

0.64 

28  
29  

0.07 
T 

0.01 

0-01 



3.16 

T.    !    0.48 

0*4   i      n  (\a 



30  

0  02 

0-25 

... 

******* 

31   

T. 

0.03 

T 

T 

Sums  — 

0.22 

0.36 

1.82 

2.99 

2.83 

7.70 

1.03 

1.08 

0.87       3.06 

0.19 

0.28 

1895. 


1  

T. 

0.48 

T. 

2  
3  

T. 
T. 

T. 

0.10 

i.17 

0  50 

0  05 

4 

0  06 

0  74 

0  86 

T 

012 

5  

T. 

6.04 

T. 

T. 

0.21 

0  76 

T 

6  

0.04 

0.09 

T. 

0.32 

0.02 

T 

0  65 

0  10 

T 

7  

0.02 

1.04 

0  14 

8  

0.56 

0.08 

0  28 

10.....!...... 



T. 
0.07 

0.01 

"  'T'  " 

...... 

0.04 

0.29 





0.04 



11 

0  02 

0  03 

0  06 

T 

0  10 

12  

0.03 

'  • 

0.09 

... 

******* 

.....  « 



13  

0.18 

0  36 

14  
15  
16  

0.09 
0.01 



'"T." 

T. 
0.06 
T. 

'  o.'os' 

0.04 

0.02 



0.04 

0.02 
"  "T"  ' 

T. 

18.'.'.'.".'.! 

0.08 
0  03 

0.05 
0.01 



6.02 

1.19 
0.04 

6.42 

T. 
T 

6.14 



0.60 



19  

0  28 

•  0.03 

0.01 

o.oe 

* 

20  

0.02 

T 

0-12 

T. 

0.62 

T 

0  09 

21  

0  03 

0  02 



0  02 

0  06 

0  19 

T 

0  04 

T 

22... 

0  18 

0  11 

0  28 

0  02 

T 

23  

0.28 

0  01 

24  

0  01 

T 

0.16 

0-03 

25  

0.43 

0.07 

0.43 

T 

26  

T 

0  10 

0  05 

T 

0  01 

27  

0  11 

0-01 

T 

T 

0  06 

0.12 

T 



28. 

0  02 

0  25 

T 

0  23 

0  02 

0  08 

0  03 

29  
30  

0.01 



0.10 
0  20 

0.04 
T 



6.06 

0.01 

0.01 

31  

T 

0.09 

T. 

Sums  — 

0.33 

0.37 

0.03 

1.46 

1.34 

5.62 

3.05 

1.49 

1.45 

0.21 

1.88 

0.15 

224 


DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

MORGANTOWN,  W.  VA. 
1893. 


Dav 
of 
month. 

HI 

February. 

j 

t 

! 

1 

NI 

jj 

»-3 

•4^ 

• 

3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.  

0  42 

0  10 

T 

T 

T 

0  23 

0  07 

T 

2 

0  61 

0  47 

0  10 

0  01 

0  47 

0.05 

3  
4 

0.03 
0  01 

0.10 
0  03 

0.02 
0  27 

6  24 

0.0« 
0.40 

0.18 

0.01 

6!  03 



6  90 

T. 

0.92 

0.40 
0  18 

5  
6                  •    • 

0-06 
0-10 

'  '6  26' 

0.02 
T 

6  33 

T. 
0.73 

T. 
0  13 

0.10 



0.08 

0.45 

Tf 

0  02 

0  83 

0  12 

T 

0.05 

g         

0  01 

T 

T 

T 

9 

0  07 

0  30 

0.75 

JO  

0.25 

1  11 

0  01 

0  54 

0.20 

jj 

0-63 

12  

6.16 

0  35 

0.21 

T. 

•iq 

0  02 

0  Wl 

0  10 

0  04 

T 

0  17 

T 

14  

T 

0.32 

0.09 

T. 

0.57 

0.59 

•JE 

0  25 

,  i  .)(; 

0  02 

0  47 

T 

0  05 

0  15 

0  02 

0  25 

16 

0  01 

0  03 

T 

0  40 

T 

T 

0.05 

17  
18 



6  76' 

0-02 
0  05 

0.25 
0  26 

T. 

0.32 
0.25 

0.21 





0.27 
0  02 

19 

T 

0  08 

T 

0  02 

T 

0  12 

20 

0.01 

0  02 

T 

T 

21  
22  
23 

6!24 
T 

6.05 
0.07 
0  02 

1.58 
0.12 
0  11 

0.91 
0.20 

0.15 
0.50 
0  53 





0  60 

0.40 
"  T' 

'  '6.'  30 

'"T." 

24  

T 

T 

0  11 

0.05 

T. 

0.02 

25 

T 

0  10 

0  04 

0  07 

0.18 

T 

26  

T 

0.22 

0  18 

0.80 

T. 

27  

0.29 

0  07 

0.45 

T. 

0.10 

28  

0  35 

0.08 

0  05 

T 

0.50 

0.40 

0.25 

29 

6  40 

0  19 

T 

0.12 

1  97 

0  05 

T 

0  45 

30  

0  15 

0  39 

T 

0  22 

0.15 

0.02 

81  

0.24 

T. 

Sums  .... 

2.74 

5.28 

1.04 

5.91 

3.58 

1.96 

2.30 

2.93 

2.20 

2.89 

2.38 

2.14 

1894. 


1  

T 

0  03 

0.25 

0-22 

0  06 

0  25 

T 

0.06 

0  62 

3  
4 



0.21 
0  09 

'  6  io 

0  10 

0.94 

0.25 



0.32 

0.04 

5 

0  25 

0.27 

0  02 

0  03 

0  58 

0  08 

0  35 

6  

0-03 

0.05 

0.13 

0^23 

... 

T 

0.25 

7  .... 

T 

T 

0  43 

0-02 

0  17 

T 

0  03 

g 

T 

0  60 

T 

0  20 

0-17 

0  20 

9  

0  41 

T 

T 

T 

0  32 

10 

0  40 

0  18 

0  30 

0  04 

11  

0  24 

T 

0  54 

0  02 

0.02 

0.11 

12 

0.03 

0  30 

T 

0  14 

0  03 

0  15 

13  

0  35 

0  09 

0.30 

0.65 

14  

T. 

T 

0  10 

T 

15 

0  26 

T 

0  25 

T 

T 

16  

0  50 

0-03 

0.45 

6  21 

0-14 

17  

0  01 

T 

0  64 

0.06 

0  45 

0  19- 

lg  

0.30 

0.15 

19  

0.20 

0  05 

0  11 

1-21 

T. 

0.23 

0.83 

20 

0-15 

0  17 

0  53 

0  51 

0  24 

0  53 

21  

0  12 

0.10 

0  06 

T 

T 

22  

T 

0  02 

0  10 

T 

T 

0  95 

T 

23 

0  60 

0  08 

0  04 

T 

T 

0  42 

0  03 

24 

0  17 

25 

0-51 

0  11 

0  17 

0  21 

0  301 

26 

0  97 

0  10 

0  06 

0  92 

0  06 

T 

27  

0  03 

0.20 

T 

0  54 

0  58 

... 

0  54 

28 

0  04 

0  60 

0.29 

29  

0.55 

0.15 

0.10 

T 

30  
31  

0.77 
T. 



T. 

0.01 
0.19 

0.10 
0.12 





"i.'io 

0-10 

"T'.' 

Sums  .  . 

2.45 

3.56 

1.57 

2.95 

4.26 

2.87 

3.28 

1.78 

2.39 

2.57 

2.14 

3.6& 
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225 


MORGANTOWN,  W.  VA.—  Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

<j 

! 

6 

d 

jtj 

3 
H 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

0  04 

0.01 

0.55 

0-59 

2  

0  10 

0.45 

0.47 

0  06 

0  27 

3 

0  17 

T 

0.08 

0  34 

0  15 

4  

0  06 

T 

T 

T 

5            

T 

T 

0  10 

0.17 

0.12 

0  10 

0  01 

g 

0  33 

T 

T 

0  45 

0-50 

T 

0.93 

T 

0  03 

7  
8  
9 

0.85 
0.24 
0  07 

0.32 
0.50 
T 

"6!  is' 

0  17 

'  6.50 
0  57 

0.05 
0.06 
0  15 

6.09 

0.56 

0.04 
T. 

'"T.  ' 

T 

T. 
"  Vp" 

10          

0  59 

T 

0  44 

0  79 

T 

11  

0  29 

0  14 

T. 

12  
13  
14  

0.01 
0.07 
0  19 

6.21 
T 

0.22 
0.02 
0.13 

'  '6.'  78' 
0.10 

0.55 
0.32 

T. 

0.05 
0  65 



0.35 
0.10 

'6.'  64' 

6.20 
0.17 



0.08 
0.03 

15        

T 

T 

0  52 

0  45 

0  10 

0  92 

6.  OP 

16  
17  

0.36 
0.04 

0.65 
0.03 

T. 

T. 
T 

0.55 



6  06 

6.02 

0.03 



18  

T 

0  06 

T 

T. 

' 

19  

T. 

T 

20    

0  33 

21  

0  23 

0.07 

0  25 

0.25 

0  05 

T 

0  02 

T 

22  

0.41 

0  05 

T 

0-42 

0.07 

0.59 

23 

T 



0  20 

0  26 

0  03 

24  

0  06 

0  20 

T 

0.43 

0  04 

25  

0  11 

1.23 

0  05 

0  40 

T. 

0.28 

26  

0-57 

T 

0.19 

0  25 

27.   

0  01 

T. 

0  42 

0.18 

0.15 

0.08 

0.02 

0.63 

28  

0.16 

0  70 

0.10 

1  43 

1.10 

0  02 

0  11 

29 

0  20 

30  

T 

6  6i 

T 

0.20 

0  03 

31     

! 

0.03 

0  30 

T 

0  65 

Sums  .... 

4.74 

1.41 

3.97 

3.97 

1.90 

5.55 

3.68 

2.18 

1.30 

0.54 

2.86 

2.48 

MOUNT  CARMEL,  ILL. 
1893. 


1 

1  13 

0  15 

0  14 

0  85 

1.46 

T 

0.16 

2  

0.04 

0  26 

0.11 

0  41 

0.16 

3     

T 

0.23 

0  02 

1  02 

0  39 

4 

0  20 

0  01 

0.16 

0.13 

T 

5  

T 

0  03 



1  17 

0.45 

6 

T 

0  08 

0  04 

' 

0  08 

7  

T 

0.17 

T. 

8         

0  20 

0  32 

0  04 

9               .  . 

0  11 

0  53 

0  03 

0  69 

10 

0  05 

1  36 

OQO 

0.04 

0  25 

11 

0  05 

0  57 

....... 

*  

0  28 

12 

0  10 

1  *i2 

0  46 

1.11 

0.85 

13        

T 

0  16 

0.02 

0.13 

14  

0  01 

0.19 

15 

0  30 

0  65 

001 

040 

T 

0.12 

0  02 

16 

0.04 

T 



*  

0  24 

..  . 

1.00 

17  
18  
19 

T. 

0.20 
0  08 

0.35 
0.05 
T 

0.30 
0.08 

'6*74' 





0.17 

0.04 

.!!.!' 



0.20 
0.06 

T. 
0.02 

20  
21  
22  

"6.'o5 

"o.'so" 

"o.'oiT 

1.05 
0.16 

....... 

T. 

0.64 

0.09 
0.05 



!!!!!!! 

T. 

"6!  75* 

"    T. 

23  

0.80 

0.18 

0.25 

24 

1  40 

0  07 

25 

T 

0  67 

0  76 

0.22 

1.11 

26 

....... 

0  11 

0  86 

0.25 

0.45 

0.07 

1.18 

27 

OOQ 

0  70 

0  01 

0  15 

0.80 

28 



0  53 

0  01 

••«••• 



0.65 

0  02 

29 

011 

0  55 

T 

T 

032 

30 

010 

....... 

....... 

0*29 

0  30 

0  08 

0  74 

31 

0  05 





0.32 



Sums  — 

2.61 

4-81 

4.00 

7.93 

4.56 

5.84 

1.41 

1.44 

3.43 

3.18 

2.62 

2.02 

DM] 
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MOUNT  CARMBL,  ILL,.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

A 

£ 

3 

1 

•-9 

_pj 

"3 

>T> 

August. 

» 

A 

I 

October. 

November. 

1 
§ 

1 

0-13 

0  11 

0.75 

0  06 

0.33 

0.90 

.... 

T 

0  20 

0.17 

4 

0  30 

0  12 

6.25 

0.13 

5 

0.44 

O.gg 

0  06 

1  64 

T 

0  36 

1.05 

0  06 

6.  12 

T. 

7 

0.15 

0  38 

0  70 

T. 

0.01 

g 

0  11 

0  42 

0  06 

0  04 

0  32 

1  58 

1  50 

T. 

0.06 

10 

0.61 

0  07 

0  02 

T 

0.51 

11 

0-05 

0  15 

0.34 

0.10 

0.13 

0  71 

0.12 

0.03 

13   

0.25 

0.12 

0.29 

0  06 

15 

0  32 

0  40 

0  22 

0  03 

0.20 

0  57 

T 

16 

0  28 

0.05 

T 

0.53 

0.05 

0  06 

18  
19 

T. 

0  14 

0.63 

0.56 
0  27 

0.06 
0  45 

0.59 
0  05 

0.31 

6  08 

6'ii 







0  08 

0.04 

0.04 

T. 

21 

0.76 

0  06 

0  17 

0.36 

T 

0  50 

22 



0  50 

0.18 

0  18 

0.27 

0  04 

...... 

....... 

0  10 

0.05 

... 

0  02 

0.06 

0.01 

24 

0  30 

T 

0  05 

0  72 

0  18 

1  56 

0.12 

0.94 

26 

T 

0  06 

0  16 

27 

0  28 

0  11 

0.50 

T 

0  61 

0.10 

29 

0  22 

T 

0.01 

T 

30 

T 

0.06 

0  06 

0  04 

31   

0.12 

0.15 

Sums.... 

2.70 

4.80 

8.87 

3.18 

5.29 

2.10 

1.19 

2.61 

3.34 

2.14 

0.44 

4.48 

1895. 


0.36 

0  58 

0.15 

0  15 

2 

0  20 

0  01 

0  01 

0.38 

0.55 

0  05 

0.10 

4 

T 

T 

0.05 

0  88 

T 

5  

0.05 

T 

0  13 

0.23 

0.05 

6 

0  14 

T 

T 

0.06 

7 

2  20 

0  30 

0  13 

0  51 

0  18 

2  02 

0.79 

0.10 

8     .  .. 

0.23 

T 

0.05 

0.04 

g 

0  06 

0  16 

0.02 

1  80 

....... 

0  04 

12  

0  05 

T 

0  05 

0  05 

6  09 

0.10 

0.10 

13 

0  40 

0  06 

0  28 

0.11 

0.07 

T 

14  

0.10 

0.01 

0.02 



*6'46 

6  02 







0-07 

16  

17 

0.15 



""ijT" 

0.52 
0  05 

0.60 

0.02 

0.16 



0.29 
0  17 



0  07 

0.02 
0  02 

0  11 

0  04 

T 

0  20 

0.25 

20 

0  02. 

0  30 

4  40 

0  57 

T 

0  40 

0  01 

0.02 

21 

0  25 

0  40 

0  28 

0  88 

0  31 

0  05 

0  03 

0  11 

22 

0  26 

T 

23 

0  30 

0  02 

0.01 

0.11 

24   

0  12 

0  02 

1  30 

T 

0.01 

1.24 

0.16 

25  

0.04 



0.09 



0.12 

0.05 

T. 

0.72 
1  53 

0.06 
0  65 

27 

0  02 

0.35 

T 

1  10 

0  50 

0  23 

0.10 

0.03 

0.20 

28 

0  01 

0.02 

29 

0  50 

0  03 

30  
31  



"6*22 

'.'.'.'.'.'.. 

0.08 



0.14 

0.60 
0.11 



"o.'ii* 

0.03 

0.80 
0-20 

Sums.... 

5.84 

0.50 

2.61 

3.14 

2.43 

1.83 

5.77 

1.91 

2.96 

0.42 

5.75 

3.55 
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MOUNT  CARMEL,  S.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

jj 

i 

1 

I 

03 

*•» 

i 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

1  55 

2  

0  67 

0  25 

0  34 

3  

0  05 

0  75 

0  31 

4 

0.50 

0  57 

0  23 

0  31 

0  57 

0  66 

OfiO 

5  

0.12 

0.40 

0  25 



6  

0.09 

0  29 

7.  

0.14 

0.40 

1  77 

0  57 

g  





9  

0.30 

0.75 

0.40 

10     

0  12 

0  10 

1  56 

0.37 

0  07 

12  

0  21 

0.80 

0.27 

18  

1.24 

0.14 

0  85 

2  37 

0  37 

0  59 

1  02 

15  

0.15 

0.05 

0.95 

0.04 

16  

1.49 

0  02 

0  52 

17  

0.38 

0.05 

0  49 

0  25 

19  

0  69 

0  37 

20  
21 

0.9Q* 





1.15 
0  12 



0.48 
0  02 

0.50 
1  85 





0.02 



22  

0  19 

0.64 

0  33 

0.64 

23  

0.33 

0.25 

0.18 

24  

0  26 
«u 

25  

26  

27  
28  



0.16 
1  38 

6  35 

0.17 







0.61 
1.37 

0.23 

6.04 

6  48 



29  

0.67 

0.93 

0.25 

30  

0.08 

0  75 

31  

0  25 

0.20 

0  04 

Sums  .... 

2.24 

6.97 

1.71 

1.98 

2.98 

4.74 

4.66 

7.26 

4.93 

3.25 

1.75 

1.91 

1894. 


1  

0  22 

0  20 

2  

0  12 

0  16 

3           

2  35 

4  

0.25 

0  11 

1.51 

0.91 

0.28 

5           

0-48 

1  14 

0.30 

6  

0  23 

0.16 

0  68 

0.74 

0.36 

7  

0  49 

1.83 

0.04 

g  

0  10 

6  03 

1.03 

0.15 

io!l"!  !!!!!!! 

0.33 
0.39 

0.11 

0.24 
0  26 

0.08 



6.60 





2.60 
0.81 



'6.37 

11  

0  83 

0  20 

0.43 

12  

0  60 

0  48 

0.11 

0.25 

1  37 

13 

0  31 

0.14 

0.21 

14  

0.35 

0.58 

15 

0  82 

0  06 

16 

0  44 

0.23 

0.03 

17  

0.17 

0  06 

0.14 

18 

0  85 

0  11 

0  99 

19 

1.02 

0  48 

0.08 

0.17 

0.93 

20 

0  53 

0  50 

21  
22     

0.42 

"o  11 



0.15 



1.42 
0.06 

1.58 
1.10 

6.05 









23 

24  
25 

6.03 
Oftft 

0.05 
0  80 

0  42 





'  0  07 

0.70 

"6.99 



0.19 



26  
27 

0.10 

0.03 





0.06 
0  32 

0.15 

0.12 

6  83 

6  06 



6^99 

28  





...... 





0.75 



0.29 
0.66 

0.17 
0  05 



80  i... 
81 

o.io 









0.90 

0.35 
2  10 

"6  78 



6.30 

Sums  — 

3.44 

3.85 

1.52 

1.78 

2.70 

4.13 

8.82 

7.78 

3.57 

5.31 

3.12 

4.39 
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MOUNT  CABMEL,  S.  O.— Continued. 
1895. 


Dav 
of 
month. 

January. 

February. 

j 

t 

| 

6 

N 
§ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  17 

0  80 

0  21 

2  
3  

"6.*  12* 

0.31 
0.06 

0.61 
0.42 

"o.'is" 

,..'.'... 

0.09 

6  26 

"6*  if 

::::::: 

::::::: 

0.15 

5  

6  

0.05 

0  08 

0.12 

0.06 

0.06 

7             .     .. 

6  37 

0  86 

0.47 

8  
9           ..      . 

1.65 

6.78 

1.30 

0.12 



1.83 
0.80 

6  46 



0.47 

6  28 

10  

2  57 

0  05 

0  03 

0  05 

1.15 

0  15 

0  25 

0.07 

0.74 

0.18 

12 

0  42 

0  15 

0  22 

13  

0  94 

0.05 

14 

0  gi 

6  08 

0  24 

l*fi 

0-41 

16 

0  06 

0.50 

1.70 

1.32 

17  

0.04 

1  32 

0  06 

1  01 

18 

0-05 

0.20 

1  06 

19  

20      

0  07 

0.32 

0.07 

21  

0.07 

0.09 

0.98 

22  

0  03 

4  27 

28  

0.77 

24  

1  24 

25 

0  95 

26 

1  36 

1  67 

0  35 

0  10 

0  67 

0  63 

27    .. 

0.05 

0.07 

1  16 

******* 





0  19 

28  

0  25 

29    

0  85 

0.28 

0.05 

30  

0.21 

1.82 

0.89 

31  

0  27 

0.47 



Sums  

6.83 

1.98 

7.02 

4.87 

4.41 

1.69 

3.15 

11.33 

0.35 

0.74 

2.11 

4.41 

MOUNT  VERNON,  IND. 
1803. 


1   

1  30 

0  26   1  82 

0  02 

2  

0.19 

3  
4  

6.'  13 

0.16 

0.47 
0.30 

0.34  

6  16  6.i7 

0.68 
0.88 

'  '6.'  09* 





0.88 
0.46 

0.35 

0.46 

g 

0.19 

0  02 

0  12 

6.16 

0.09 

0  09 

0.78 

9  

0  11 

0-03 

1.81  

0  92 

T   

0  24 

11  
12  

0.05 
0.01 



0.70   0.62 
0  02  





0.45 

0.15 
0  98 



13 

0.04 

0.66 

1  07 

0  51 

0  07 

0  01 

0  43  .. 

15     ... 

0  79 

.  0  41 

1  02 

0.02 

0.78 

0  11 

0.99 

17 

0  64 

6  30 

T 

18  

0.13 

0  05 

T. 

2.00  

0.02 

0  12 

20  





0.10 

0.16  
0  02  

0.32 
0.03 

0.40 
T 







1  21 



22  



1.30 

0.12 
1.12 

0.04 



6  28 





0  44  . 

0.05 

G.03 

25  
26  

27 





....'... 

0.25 
0.50   0.72 
0  08 

1.50 

0.57 
T. 

0.26 
0.70 

0.44 

1.29 

"6*79 

28  

29 

0.02 

0.45 



0.03 
0.  75  







"6*02 



0.46 

6.  63 

30  
31  

0.30 





1.26  
0.  69 

0.01 

0.92 
0.99 



0.46 





0-55 

Sums.... 

2.07 

4.58 

2.66 

8.95   5.30 

3.70 

4.77 

1.52 

3.51 

3.16 

3.00 

2.32 
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MOUNT  VEBNON,  IND.— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

I 

i 

>> 

"3 

»-a 

•4 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  23 

0  10 

1  09 

2  

0.24 

1  41 

1  10 

3  

0.33 

0.42 

0  56 

6.20 

4 

0  18 

0  05 

0  02 

" 

5 

1-  19 

0  07 

0  06 

Oil 

0  09 

6  

0.54 

1.06 

2.06 

0  09 

0  32 

0  25 

0  02 

0  05 

8  

0.30 

0  17 

0  33 

9 

0  22 

0  77 

0  07 

10  

0.02 

0  58 

0  71 

0  63 

11    

0-02 

0  06 

12  
13  

0.97 
0  14 



*6.  23 

0  64 



0.12 

"o.'ii 

0.11 

0  48 

0.03 



14  

0  04 

0  08 

15  

0  34 

0  26 

16 

0  1C 

0.02 

0  54 

0  25 

17  

0  07 

0  11 

0  17 

0  03 

0  03 

18  

0  92 

0.11 

0  94 

0  02 

19  

0-21 

0.43 

0  11 

20  

0  10 

0  13 

6  34 

0.02 

21 

0  75 

0  04 

0  28 



0  38 

22  

0  44 

0  08 

0  12 

23  
24  

6.40 



0.14 

0.05 

0  31 



0.65 
0  05 

0  01 

0.04 

"o  22 

25  

T. 

1.19 

0  04 

0  70 

26  

0  18 

0  12 

1  26 

0  40 

0  01 

27  

* 

0.03 

28  

0  33 

29  

0  16 

0  07 

30  

0  12 

0  05 

0.02 

0.05 

1  24 

31  

0  17 

0  07 

Sums  

3.75 

4.59 

2.89 

3.80 

4.90 

2.51 

0.89 

2.67 

1.52 

2.29 

1.54 

4.80 

1895. 


1  

0.33 

0  41 

1  72 

0.24 

2  

0.30 

T 

0.53 

3  

0.01 

T 

T. 

4        

0  01 

0  06 

0  67 

5 

0.44 

0.03 

T 

0.80 

0  30 

0  02 

6  

0  05 

0.15 

0  06 

0.03 

0  20 

0  45 

3  62 

0.08 

0  30 

8  
9      



"o  04 

0.17 
0  04 



'!'".. 

0.01 



0.18 
2.05 



10  

0.35 

0.03 

11        

0.36 

0-18 

T 

0  51 

12  
13  
14 

0  15 

0.07 
0.01 

'  '6*68* 

0  02 

'  'o.'io' 

0.12 
0  03 

0.09 
0.02 





0.03 

'6*08' 

T. 

T. 

15  
16  
17  

18 

.;.".;;: 

0.53 
0.02 
T. 

'  '6'.44' 
0.04 

0.62 
0.69 

"6.'45" 
T. 

"6*17* 

11 

'  '6*65' 



0.07 

"o.'os' 

6.  27 

19 

T 

0  03 

0.20 

20 

0  78 

0  05 

0  88 

0  20 

0.03 

21 

0  34 

.,...*• 

0  13 

******* 

0  47 

"6  26 

T 

22  

0.01 





23  
24  

0.03 

0.02 

0.31 
0.21 

0.23 
0.17 

0-02 

0.27 
2.02 

0.30 

25  

0  40 

T. 

0.99 

0.03 

0.03 

0.80 

26  

27 

0.06 





0.06 
0  38 

T. 

"o'so 

0.02 
T. 

'  6.45 

0.09 

1.15 

0.25 
0.55 

28 

0  fll 

0  15 

0  65 

29 

0  38 



0  05 

30 

0  02 

T. 

0.77 

0.75 

31  ... 

0  08 

0.01 

0.08 

0.33 

0.05 

Sums  

3.91 

0.15 

2.98 

2.10 

1.51 

2.79 

9.17 

1.58 

1.95 

0.80 

6.75 

3.19 
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MURPHY,  N.  C. 
1893. 


DoY 

month. 

1 

February. 

1 

I 

i 

>-> 

g 

"s 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2 

0.42 
0  03 



0.02 

0  09 

6  25 

0.12 

1)    I'1 

i  62 

1.08 

0.30 
0  iw 





3  
4 

0.05 
0  08 

0.17 
0  10 

0.08 

047 

6  26 

1.44 
0-16 

0.18 
T 

"6'io' 

'  0  22 

0.12 
1  02 

5         

0  05 

0  49 

0.20 

0.10 

fi                .... 

0  04 

0  15 

1  34 

T 

0.10 

******* 

0.71 

0  28 

0  10 

T. 

8               .... 

0  03 

0  03 

0  04 

1  35 

0  12 

0  80 

g  

1  04 

0.22 

0  19 

0.50 

jO  

0  90 

0.63 

0  15 

11  

1.96 

T. 

0  80 

12      

0.35 

0  42 

0  02 

0.04 

0.50 

13 

0  07 

0  94 

1  46 

0  14 

0  02 

0  96 

0.19 

14  

0.04 

0.06 

T 

0.28 

0  15 

0  23 

0.12 

15  

0  67 

0  31 

0.05 

0.39 

0.84 

0.27 

0.11 

16  

0.75 

0  80 

0  02 

0.20 

17      

1  00 

0  10 

18 

0  11 

0  31 

0  05 

0  15 

T 

19  

0.45 

0  03 

0.72 

T 

0.03 

T 

20  

1  00 

0.45 

21  
22 



"6  40* 

0.09 
0  02 

"6*64 



0.11 
1  31 

6.'  04 





0.30 

0.40 



0  11 

o'oe 

T 

T 

25  

T 

26 

0.12 

0  24 

0  34 

27  

0  03 

0.41 

0  42 

0  09 

0.14 

28  
29 

0.08 
0  28 

0.65 

0.20 

0.11 
1  50 



0.06 

'6'io' 



T. 

0.51 

6-  83 

30  

0.02 

T 

T 

0-7t5 

31  

0  06 

0  08 

0.03 



Sums  .... 

Ml 

7.14 

3.50 

3.21 

6.28 

5.61 

3.96 

3.03 

5.01 

0.75 

1.64 

2.91 

1894. 


1  

2  

0  67 

0  12 

3  

1.44 

T. 

0.66 

0.33 

0  27 

4  

0  90 

0  41 

0  11 

0  12 

5   

0.30 

T 

0  19 

6  

0.11 

0.50 

7  

0  60 

0.41 

0.11- 

0  63 

T 

8  
9  

6-19 

0.38 
0.55 

0.01 

6  27 

0.57 

T. 



6  37 

0.20 
0  41 

10  

0.53 

0  67 

0.50 

11  

0.43 

0  22 

T 

0  67 

T 

0.29 

12  

0.55 

0.69 

T. 

T. 

2.05 

13  

T 

0  30 

0.06 

14  

0.20 

0  28 

15 

0.38 

0  18 

0.15 

0  37 

16  

0  33 

0.06 

0  If, 

0  03 

0  20 

0.33 

1.18 

17  

18 

6  63 

0.17 

'6'  10* 

1.43 
0  82 

0.40 
0  22 

"6*15* 

'6.72 



0.26 
T 

0.31 

19  

0.30 

1.10 

20 

0  45 

0.10 

0.82 

0  94 

21  

0.48 

0.14 

1  02 

0  19 

0  28 

22  
23  

0.17 

6  05 

0.14 
0  09 

0.66 

0.75 







6'io 



24  

T 

0  02 

0  03 

0.10 

25 

0.39 

0  75 

0.03 

0  65 

26 

0  45 

1  15 

0  70 

T 

0  94 

27  

0.11 

0.10 

0  98 

28 

0  16 

0  06 

0.92 

29  

0  14 

0  04 

T 

0.40 

30 

0  17 

T 

0  75 

31  

0  28 

0  21 

0  98 

0.20 

Sums  .  . 

4.05 

6.40 

3.03 

3.10 

2.49 

7.71 

3.65 

8.29 

1.38 

2.49 

0.74 

7.31 
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MURPHY,  N.  O.— Continued. 
1895. 


Day 

of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

s 

I 

"0 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

1  55 

0.21 

0  74 

0  32 

0  36 

2  

0  41 

0  02 

0  70 

" 

0  16 

0  08 

0  52 

3  

0-02 

1  10 

0  36 

....... 

4  

5  

0  71 

T 

0  14 

6  
7  



'6.'  36' 

"o.'so* 

i.'ig' 

0.15 
0.66 

0.66 

0.08 
0.68 

6.78 







T. 

8  

0.20 

0.15 

0.22 

0  12 

1  50 

0.32 

0.12 

0  08 

9  
10  



6  10 

0.11 
T 

0.33 



0.48 





°6  74' 

T. 
0.34 

0.36 
0  05 

11  
12  



0.44 
0  67 

0.10 
0.85 

0.33 
0  03 

....... 





0.56 

"6*12* 

0.12 

13  

0.22 

0.42 

' 

0  17 

14  

0.20 

0-41 

0  46 

15  

0.40 

0  66 

1  33 

0  14 

16  
17  

0.72 

T. 

6.04 

0.18 
0  12 

"i'io" 

0.32 



18 

0  97 

0  12 

0  19 

19  

1.96 

0  06 

20  

0.20 

0.60 

1  09 

0.29 

21 

0  61 

0  08 

0  01 

0  08 

T 

1  38 

22  

0  62 

T 

0  51 

23  

24  

0  31 

25 

0  30 

0  05 

1  37 

T 

26  

0.32 

0  23 

0  38 

0  51 

T 

0  28 

0  20 

27  

0  44 

0.29 

0  28 

0  55 

28 

0  10 

0  14 

0  12 

0  66 

0  19 

29  

0  62 

" 

0  05 



...«••» 

....... 

.  ...... 

....... 

30 

0  14 

T 

T 

0  64 

31  











0.52 

0.10 



0.72 



0.14 

Sums  — 

* 

2.74 

7.10 

4.21 

5.24 

2.10 

8.28 

3.50 

3.43 

1.82 

2.73 

4.22 

*  Record  for  January  incomplete. 

NASHVILLE,  TENN. 

1893. 


1 

0  71 

T 

0  20 

0  90 

2  73 

0  51 

T 

2  

0.01 

T 

******* 

0  08 

0  06 

******* 

******* 

0.04 

0  10 

4  

0.03 
T 

0.10 

0.39 
0.03 

'oioe' 

T 

T. 

0  01 



0.92 



1.33 
T 

T. 
1  01 

1.80 
T 

5  ... 

0  01 

0  03 

T 

*  "  ' 

0  74 

T 

T 

6  

T. 

0  15 

T 

T. 

0.64 
0  01 

0.06 

0.14 



0.04 



H  

T. 

0.32 

0  14 

0  44 

0  26 

9  
10  
11  

6.05 

T. 

0.68 
0.14 

0.02 
6  99 

"o.'os" 

T 

0.05 



T. 
0.04 

....... 

1.18 
1.14 
0.36 





0.06 

12 

0.05 

T 

0.29 

0  08 

0  33 

0  41 

0.04 

13 

0  03 

T 

0  53 

0  33 

1.84 

T 

14  

0.06 

T 

0  10 

1  95 

T 

T 

0.08 

T. 

T. 

15  
16  

0.01 

0.65 
0  63 

0.10 

1.40 

T. 
0.25 





T. 
1.33 

17 

T 

1.12 

0.01 

T 

0  01 

0.16 

0.07 

T. 

18 

0  30 

0  01 

0  01 

0.07 

0.01 

T 

19  

m 

T. 

T. 

20 

T 

0  23 

0  02 

0.06 

21  
22 

0.53 
T 

0.04 
T 



0.06 
0.03 

T. 







0.95 



23 

T 

0.03 

0.45 

24 

T 

0.09 

25 

1.46 

0-37 

1.02 

0.03 

1.88 

T. 

26" 

' 

0.19 

0.04 

T. 

0  25 

0.05 

T. 

27 

0  79 

1  17 

T 

0-38 

0  93 

T 

28  
29  
30  
31  

"'T'." 

T. 
0.01 

0.05 

::;;'/.'. 

T. 

"o.'ief 

0.72 
0.31 

"l'.74 

"o.'oi" 

"oios" 

0.02 
0.64 

H 

"o.'ss" 

0.01 
T. 
T. 

0.02 
0.10 
0.03 
0.02 

Sums  — 

1.27 

4.88 

3.37 

4.11 

7.31 

7.74 

2.12 

1.92 

6.43 

3.68 

2.97 

3.50 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 

NASHVILLE,  TENN.— Continued. 
1894. 


Day 
of 

month. 

January. 

February. 

March. 

t 

1 

1 

jj 

"3 

»T> 

August. 

September. 

October. 

November,  i 

December. 

1  

0  80 

T 

T 

2  

o.oi 

0  02 

0  13 

0  32 

3    

»>  y7 

T 

T 

T 

T 

4  
5  

T. 

1  08 

0.14 

1.29 

0.80 
0.01 



T. 
1  97 



T. 

T. 

6  

0  02 

0  51 

T 

0.66 

0.35 

7  

0  11 

0  19 

0.08 

T 

0  18 

8  

2  73 

T. 

0  07 

0  20 

T 

0  72 

9  

0  30 

0.01 

0.79 

T 

10  

0.01 

0  67 

0.83 

0.98 

0  39 

11  

0.38 

0  06 

0.49 

T 

T 

0  08 

12  

0.83 

T. 

T 

0  01 

0  05 

13  

T 

T. 

T 

14  

0.02 

0  01 

T 

0  16 

15  

0.22 

0.02 

0.34 

0.06 

0  01 

0  81 

0  17 

T 

16  

0  07 

0  01 

0  01 

1  69 

0  13 

17  

6.13 

T. 

0  80 

0  10 

0  81 

0.06 

1.42 

18  

0  03 

0  32 

T 

T 

T 

0.77 

0.10 

0.20 

T 

19  

0  19 

0  52 

0.84 

0.08 

0.02 

0  04 

20  

0  10 

T 

0  24 

0  13 

0  08 

0.20 

21  

0  70 

0.02 

T 

0  08 

0  15 

0  24 

T 

22  

T. 

0  37 

0.01 

0.32 

T 

23  

0  03 

0.04 

T 

T 

0  £8 

0.37 

24  

1.12 

T. 

0  13 

0  19 

26  

0  83 

T 

0.85 

0  56 

0.06 

26  

0  03 

T 

T 

1  06 

0  11 

0  U'J 

0  83 

27  

T 

T 

T 

0  20 

T 

0.02 

28  

0  02 

T 

29  

T. 

0.21 

T 

0  17 

0  02 

0  29 

30  

0  12 

0  02 

T 

0  09 

0  03 

31  

T 

1.03 

Sums.... 

4.28 

8.65 

2.69 

4.05 

2.53 

3.55 

5.45 

2.43 

3.07 

0.53 

1.92 

2.81 

1895. 


1 

T 

0.69 

T 

0  40 

0  11 

2  

0  27 

0  10 

0  06 

0.02 

0  06 

0  01 

0  30 

3  ... 

T 

T 

T 

T 

0.08 

T 

4  
5  
6 

'  6!  6s' 

0  19 

T. 
0.24 



0  04 

.  .  .„.  . 
0  02 

T. 

0.36 

m 

0  74 

0.30 



0.05 
T. 

7  

1  55 

0  05 

0  65 

0^50 

0  01 

0  69 

T 

1  00 

0  54    T 

T 

8  
9  
10  

0.13 
0.04 
0.21 
T 

0.50 

0.11 
.  .  ....  . 

T 

0.01 
0.03 

0.15 
T. 

0  11 

••••••' 

T. 
1.32 

"6."  64' 

T. 

0  08 

"4.'  93' 

0.05    T. 
1.53 
0.01 

0.18 

12   

T 

t  07 

T 

0.  13 

0  02 

0.26 

T 

0  08  

T 

13  
14  

T. 

T. 

0.84 

0.60 

0.32 

T. 

0  10 



T. 
T. 

15  
16  

0.80 
0  51 

6.02 

0.69 
T 

0.02 
0  97 

0.02 
0.35 

6.35 

0.01 
2.00 



"o'ss" 

T. 
T. 

6.  03 

17  

0  36 

0  20 

T 

18  

T. 

T. 

19  

T 

0  59 

0  02 

0.90 

.  6.15 

T. 

20 

0.18 

0  98 

0  40 

T 

0  01 

T 

0.50 

21  

0.64 

T. 

T. 

0.01 

0.10 

0  01 

23 

T 

T 

24  
25 

0.46 

0.19 
0  23 

0.30 

0.08 
0  50 

6  25 

0.56 
0  01 

T. 

0  38 



0.10 
T    0  25 

6  83 

26 

0  08 

0  18 

0  06 

T 

.   0  10 

1.80 

27  

0  06 

0  32  

28 

0  68 

29  

T 

0  25 

0.01 

30.  . 

T 

1.43 

0.12 

0.44 

0.19 

31 

T 

0  25 

0.63  

T 

Sums  — 

5.71 

0.98 

5.09 

3.07 

2.05 

2.90 

7.14 

1.40 

6.69 

1.57   2.14 

4.09 
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NEW  ORLEANS,  LA. 
1893. 


Day 
of 
month. 

»-5 

February. 

March. 

1 

| 

if 

o 

| 

4J 

i 

1 
1 

1 

O 

November. 

December. 

1  

T. 

T. 

1  02 

2  

0.15 

0  96 

0  16 

0.48 

1  25 

3  

T 

0  01 

T 

T 

1 

000 

4  

0  07 

T 

0  12 

T 

5  

T 

2.60 

T 

0  08 

0.11 

1  08 

6  

0  56 

0  25 

0  56 

0  49 

0  20 

n  7*» 

7  

T. 

T. 

T 

0.16 

0  01 

1-98 



T 

8  

0  45 

o.io 

T 

0  80 

OK2 

9  

6  58 

0  05 

0.02 

0  02 

10  

T 

T 

0.14 

0.08 

T 

" 

T 

11  

1  05 

0  01 

T 

0  38 

0  46 

0  10 



0  82 

0  25 

T 

*  *  

....... 

13  

0.30 

0  62 

0  25 

14  
15  

T. 

0  32 

0.14 
0  11 



0.82 
T 

0.03 
0.81 



T. 

0  38 

0.44 
0.25 



0.08 

o  01 

16  

T. 

0.02 

0.28 

T. 

0  16 

17  

0  35 

0.08 

1.19 

T 

0  12 

18  

1.53 

6.16 

0.82 

0  07 

0  09 

0.47 

19  

0.06 

2  88 

0  08 

0  61 

30  

0.36 

T 

T 

21  

0.16 

0  87 

T 

22  

0  02 

o.io 

T 

23  

T 

0  03 

T 

24  

0.30 

T 

0.07 

25  

0.20 

0.14 

0  09 

26  

1  41 

T 

0  39 

27  

0.18 

0.06 

T. 

T. 

T. 

T 

3  00 

28  

0  04 

0  01 

6  14 

0  30 

T 

29  

0  02 

0.03 

0  10 

T. 

30  

1.02 

T 

0  35 

T 

31   

0  28 

0  25 

Sums.... 

2.50 

4.92 

3.49 

3.70 

2.66 

5.30 

3.72 

4.56 

4.38 

4.24 

6.24( 

2.31 

1894. 


1  

2  



T. 

0.02 



T. 



6.55 

T. 
T 

T. 

0  04 



6.77 

T. 

3  
4  
5      

'"T." 

0.02 

0.01 
0.15 

0  12 

'"T." 

0.53 



......'. 

0.42 
1.04 
0  44 

0.24 

T. 

0.06 

"T." 

0  01 

6  
7  

T. 

0.08 



0.21 
0  44 



0.84 
0.02 

0.27 
0  25 



6.6i 





6!6e 

8 

0  35 

0-50 

0  29 

0  10 

T. 

9 

0  81 

0  71 

0  34 

0  18 

T 

T 

10 

T 

0  86 

0  60 

T 

0  48 

0  18 

0  10 

11  

0.06 

0  91 

1.17 

T. 

0.24 

0.53 

12  ... 

0  17 

T 

0.24 

0.01 

0  09 

0.35 

0.02 

13 

0  15 

0  12 

0  04 

1.88 

0  03 

T. 

14  

T 

0.99 

T 

0  52 

1.82 

0.70 

0.07 

6.24 

15  
16  
17  

0.54 

'  '6'24 

"o.'oi" 

0  99 

T. 
T 

'     T. 
0  33 

6.68 

0.07 
1.48 
0.12 

0.75 
0.37 
0.02 

.  .  .„.  . 

.'.'!.'.'!.' 

.  .  ....  . 
0.02 

'6*03 
0.03 

18 

0  49 

0.16 

1.07 

1.13 

19  

1  25 

T 

T 

0.75 



0.24 

20 

0  66 

0  18 

0  97 

0  12 

0.18 

21  
22... 

0.01 

3.43 
*  0  61 

'T 





0.08 
0.02 

1.13 
0.45 

"6!  59* 









23 

014 

T 

T 

0  01 

24  

0.11 

0  21 

1  12 

0  30 

0  58 

0.02 

0.30 

0.01 

25 

o  03 

0  33 

1  88 

T 

T 

26 

0.22 

T 

6.18 

0.66 

27 

0  01 

0  05 

0  01 

T 

1  01 

28 

027 

0  40 

T 

0  27 

0  06 

0  43 

29  

T 

0.28 

0.91 

0.48 

0.46 

T. 

0  04 

T. 

0.54 

31  

T. 

T 

T. 

0.03 

Sums  .  .  . 

1.76 

11.06 

5.94 

4.71 

1.79 

5.19 

11.51 

7.32 

0.92 

0.89 

1.34 

2.01 
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DoY 

month. 

January. 

1 

March. 

1 

< 

£ 

3 

1 

"3 

HS 

I 

<3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1   

0  88 

0.32 

0.03 

T. 

0  03 

T 

T 

2 

0  18 

0  12 

0.20 

1  28 

0  20 

T 

0  27 

0  02 

3  

0  08 

0.02 

0  84 

0  01 

4 

0  13 


0  14 

0  05 

' 

.... 



g 

0  24 

0  02 

0  01 

T 

0  05 

0  02 

6     ... 

0-11 

0  25 

0.06 

0  22 

0  16 

0  15 

T 

7 

0  09 

T 

1  05 

0  11 

0  32 

0  41 

* 

T 

0  02 

0  01 

8  

3.99 

0  62 

T 

T 

0  09 

0  38 

0  04 

0  02 

T 

0  38 

g  

T. 

0.01 

1  94 

0  12 

0.44 

0  29 

10  
11 

0.44 
1  03 

0.04 
0.17 



T. 
0  12 

T. 

0.11 
0  30 

0.01 

0.07 
T 

0  13* 

0.04 

12  

0  10 

0.16 

T 

T 

0.10 

0  06 

T 

0  03 

0  12 

0  91 

T 

0.01 

0.50 

T. 

T 

T 

T 

T. 

15   

1  51 

0  32 

T 

0.39 

0  05 

0  23 

16 

0  01 

T 

T 

T 

0  16 

2  64 

0  90 

T 

17  

0-36 

1  26 



0  03 

.... 



18  

T. 

T. 

1.44 

T 

0  02 

19  

0  04 

T 

0  28 

0  65 

0  01 

T 

0.82 

20     .... 

0  09 

0  12 

0.01 

1.33 

0  93 

0  19 

0  07 

21  

0  22 

0  09 

T 

0.52 

0.01 

0  12 

22  
28  

...... 

6  6i 

"  'fp 

*  "T" 

1  66 

0.16 
T 

0.48 
0.39 

0.08 
T 



T. 

24   

T 

0.21 

0.03 

3  50 

o.oi 

0  90 

0  42 

T 

0.06 

25  
26  

0.23 

T. 

0  01 

1.34 
0  21 

0.34 
1.15 

0.69 

0.01 

"  "tf  " 



0.20 

0.79 
0  53 

27  

1.09 

0  02 

0  01 

T 

28  

0.18 

T 

0.17 

0-01 

29 

0  06 

T 

0  77 

0.09 

T 

0.25 

80  
31  

0.28 
T. 



0.54 
0.56 



o.oi 

1.00 



0.28 
0.76 



1.30 

Sums  ... 

7.19 

3.92 

3.81 

2.58 

7.95 

9.74 

6.07 

6.79 

1.97 

1.21 

0.69 

4.52 

NEWPORT,  ARK. 
1893. 


1  

2 

0.70 



8.81 

0.34 

0.20 
0.08 

0.12 



0  22  

1  24 

0.60 

4  
5   



0.50 





6  94 

6  16 





0.06 

0.10 



6  
7   



0.10  

o  10  



0.69 
0  16 

0.03 





0.50 



8      .... 

0  80 

0.20 

9  

0.05 

0  30 

0.20 

10  



0.20  
0  20  . 

0.09 



0.06 



1.36 
0  05 



0  18 

0  92 

1  09 

0  10 

0  20 

13 

0  19 

3.15 

15 

0.40  

0  27 

0.16 

1ft 

0  30 

0  05 

* 

0  92 

1  35  

0.02 

0  16 

18  

0.52 

0.13 

19   

0.40 

20 

0  57 

0.35 

2  10 

21  
22 

0.45   0.20 



0.24 
0.18 





1.54 



00 

0  30 

0  22 

24   

1.58 

0  50 

1  15 

1.10 

2  10 

0.15 

26  

0  88 

0  46 

0.60 

27 

1.06 

1  44 

0  50 

1  70 

29      

...   0  05 

0  06 

30 

1-73 

1.70 

31  

2.05 

1.33 

0.01 

Sums  ... 

1.22 

3.82   3.43 

8.21 

9.13 

3.32 

4.35 

2.44 

6.57 

1.95 

3.24 

1.28 
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NEWPORT,  AUK..— Continued. 
1894. 


DoT 

month. 

January. 

February. 

a 

1 

£ 

d 

1 

jA 

9 

•-» 

3 

Si 

a 

I 

1 

November. 

December. 

1  

0.52 

1.58 

2.  .    ..  . 

0  06 

0  08 

0  Ori 

3  

2  35 

0  30 

0  73 

4  

0.90 

1.09 

6.05 

5  
6  

0.09 

0.03 
2.32 

0.14 

6.38 

2.25 
1  65 



0.26 





7  

0  34 

8  

3  16 

0  30 

2  01 

0  07 

9  

0.95 

0.23 

0  87 

10  

0  20 

0  09 

0  89 

1  95 

11  

0.39 

0  24 

0  93 

12  

1.02 

0  13 

0.12 

0  07 

18  *  

0  73 

0  17 

14  

0.39 

0.04 

0.56 

15  
16  

0.05 

6  38 

0.63 



0.61 

6  48 

0.02 

0.12 



0.10 

17  

18  

0.09 

1.33 

0  58 

0  17 

0  08 

0.97 

0  02 

19  

0.27 

1.70 

0.55 

1  00 

0.62 

20  

0.08 

1  98 

0  42 

21  

0.78 

0.27 

0  24 

22  

0  27 

23  

0  13 

0  09 

0  93 

24  
25  

0.23 

0.09 
0.09 



o'os* 





0.80 

0.10 



*"6"i6 

26  

0  21 

0.19 

27  

0  15 

0  21 

28  

0.11 

29  

0.31 

0  60 

0  28 

30  

1.00 

31  

0  67 

Sums  ... 

2.37 

9.83 

7.97 

3.69 

7.01 

3.52 

5.76 

1.27 

3.16 

1.30 

0.98 

5.53 

1895. 


1  

0  60 

0  25 

0  46 

0.60 

1  12 

2  

0  34 

0  06 

0.06 



0  10 

0  30 

3  

' 

11  * 

0  43 

4  ... 





0  20 

5  
6  
7  
8  

O.ii 
1.18 
0.09 

'.'.'.'.'.'.'. 

"o.V 

"6."  15* 
0.05 
0  17 

0.18 
0.90 
0.49 
0  06 

I:::::: 

0.40 
0.66 
0.08 
1  38 



0.25 

6!  15 

'  '6.'20 

6.25 

9  

0  76 

1  15 

10  

0.07 

0.20 

11  

0  04 

0  85 

0  28 

0.10 

0.15 

12  
18  

0.06 

0  41 

0.10 

1.20 
1  20 





6  04 



14 

0  10 

0.20 

15 

0  13 

0  87 

0  80 

0.20 

16  

0  82 



0  85 

0  66 

0.43 

0.17 

17  

o!i2 

0  06 

0  10 

0.70 

0.17 

18  

0.05 

19.... 

0  11 

0  55 

20  

0.41 

0  90 

0  56 

1.20 

21... 

0  53 

.  .  . 

0  06 

0.56 

22 

23  

0.68 

24 

0.18 

1.21 

0.50 

25 

1  21 

0  40 

0.50 

1.00 

0-27 

26  
27  
28  
29  

0.43 

0.11 

0.56 

0.15 

....••• 

1.17 

6.30 

"6."  15* 

"6!  57' 

1.47 

30  
31  

Sums  ... 

5.25 

0.27 

0.51 
5.74 

1.90 

0.15 
2.99 

3.61 

1.17 
9.68 

1.11 

1.70 

0.30 
1.02 

5.95 

0.05 

4.28 
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Day             fc 
of 
month. 

February. 

March. 

I 

5? 

3 

I 

| 

i 

September. 

October. 

November. 

December. 

1       0  96 

0.30 

0  32 

T. 

0  54 

0.06 

0.12 

0.08 

2                          0.17 

0  59 

T 

T. 

T. 

0.07 

3 

0  06 

0  04 

0.49 

0.06 

0  04 

0  77 

4                   

0  40 

T 

2  65 

T 

T. 

0.06 

0.02 

1.19 

0  45 

5  0.26 
6                          0  69 

"6*58' 

0.01 

T.  " 

6  49 

T. 

1.03 

6.09 

0.24 



T. 

0.31 

0.30 
0.01 

0  20 

0  06 

0  97 

0.10 

0  22 

8                 ...       T 

0  03 

0.17 

0.57 

T. 

9  0.05 
10               ....     0.17 

6.45 

1.81 
0  09 

0.02 
0.15 





0.01 





0.12 

0.39 
0.02 

11                            T 

T 

0  01 

T 

12                          0  47 

0.24 

T 

0  01 

T 

0  15 

13  0.02 
14 

1.86 
0.07 

T 

0.08 
0  87 

0.07 
0  01 

o!o4 

T. 
0  03 

T. 

6  07 

0.09 
0  64 

0.02 
T 

6  02 

15                          0  28 

0  76 

0  81 

T 

0.60 

0.42 

0.46 

16 

0.58 

T 

0.18 

0  44 

0  63 

0  38 

0.16 

0.04 

18  " 

0  37 

6  02 

T. 

0  04 

T 

T. 

19         T 

0.03 

0  10 

T. 

T 

2  45 

0.07 

0  67 

T. 

T. 

0.06 

22  

1.50 

0.04 

0.02 

0.09 

0.01 

0.90 

T. 

28                          0  03 

0  39 

T 

0.17 

0  02 

0.01 

2.64 

T 

24                            T 

T 

0.07 

6.10 

3  81 

0.02 

T. 

25                      '      T 

0  06 

0  19 

0  17 

26                            .... 

T 

0.89 

0  37 

0.01 

0.07 

27 



' 

0  76 

0  08 

0  17 

0.14 

0.15 

28                  .         T 

0  39 

0  03 

T. 

T. 

1  60 

0.65 

0.02 

29                          0  40 

...  < 

0  03 

0.21 

0  28 

T 

0  09 

T 

0  01 

0.08 

0.10 

Sums....     3.56 

7.81 

4.47 

6.36 

5.06 

2.56 

1.26 

7.18 

2.27 

5.28 

3.71 

3.49 

1894. 


0.06 

1 

0  03 

0  27 

T. 

0  50 

3  

0.12 

0.08 

0.71 

T. 

1.21 

4  
5  
6  

0.01 
0.02 
T. 

0.11 

0.55 
0.10 
T. 
....  0  05 

'  '6.'  36* 
0.11 

0.17 
0.06 
0.23 

"i'69* 

0.07 

"o.'oi' 

0.37 
0.03 

6.'  94 
0.12 



g  

T.    0.14 

1.71 

6.57 

0.43 

0  03 

0  08 

0  06 

0.22 

10 

0  15 

0  02 

0.08   0-04 

0  45 

1.71 

0.10 

11  .. 

0  08 

0  17   1.04 

T. 

0.01 

0.24 

U 

T 

0.50 

0-  16 

T 

0  07 

1.42 

0  64 

0.02 

6.45 

14  
15  
16  
17  

18 

0.03 
0.06 
0.19 

"6'6i' 

0.02 
0.79 

"6*49' 

0.06  
0.14  
0.05  

"T'." 

0-10 

'  'o.'oT 

0.44 
0.25 
0.06 

'  '6.'46* 

0.13 
0.01 

"o'seT 

0  59 

0.10 

'  '6.'  26' 

0.02 

'"T." 

19 

0  12 

0  04 

'6*04*  "ff" 

0  43 

0-13 

******* 

****** 

4.68 

0.05 

20  
21 

6.  02 

0.19 

T. 
0.13   0  29 

0.16 
0  16 

0.01 

6  20 

0.18 

0.01 

T. 

6.36 



22  

0  05 

0  01 

0  11   0  10 

0.71 

0.10 

T. 

0.02 

23 

0.47  '   .... 

0.08 

0  01 

0.06 

24 

6  05 

T 

0  68 

0  01 

0  03 

1.30 

T 

25  

0  10 

0.01 

0  07  

0  14 

T 

" 

0.64 

0.15 

26  

27 

0.04 
0  65 

1.50 
0  01 

0.08  
T 

T. 

'"ff  ' 

T. 





0.29 



0.14 
1  84 

28 

....  0.04 

0  59 

T. 

29 

6  35 

0  29 

0  16 

T 

0  03 

30  

0  77 

T 

0  06 

0.03 

T 

T. 

0.04 

31 

0  27 

T 

1  01 

Sums  — 

2.70 

5.15 

1.69  j  2.51 

3.90 

0.86 

2.89 

1.54 

8.04 

5.83 

3.83 

5.23 
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NEW  YORK,  N.  Y '.—  Continued, 
1895. 


Day 
of 
month. 

• 
January. 

February. 

j 

i 

i 

s 
1 

13 

1 

3 

1 

October. 

November. 

December. 

1  

0  18 

0  05 

0.12 

0  19 

0  65 

2  

0  22 

0  72 

0  22 

T 

0  21 

n  vi 

3  

0.01 

0  43 

0  03 

0  03 

4  

T 

0  02 

1  04 

1  03 

5  

T 

0  01 

0  54 

0  05 

T 

6  

0.80 

T. 

T 

0.60 

0.06 

7  

0.02 

0.28 

0.33 

. 

0.06 

1.18 

0  10 

T 

8  

0.24 

0.29 

0.49 

0.70 

T. 

0-18 

T 

9  
10  

0.26 
0.43 

0.09 

0.22 
0.09 

0.03 



0.02 

•"T" 

T. 

0  03 

0.07 

11  

0.55 

T. 

0  01 



12  

T 

0  03 

0  03 

T 

0  68 



1  89 

13..  . 

0.17 

0  02 

0  15 

0  18 

o  o'l 

0  04 

0  03 

1  07 

14  

0  34 

T 

0  24 

0  01 

0  08 

15  

0.29 

T 



0  04 

1  30 

16  

0.58 

0.18 

T 

0  36 

T 

0.09 

17  

T 

0  03 

0  03 

T 

0  02 

18  

T. 

0.19 

0  02 

0  01 

0.10 



19  

0.19 

T. 

20  

0.19 

'.'.'.'.'.'.'. 

0.09 

21  

0.08 

0.01 

0.44 

0.01 

T 

T 

22  

0.02 

0.06 

0  01 

0.78 

0  18 

23  

T 

T 

24  

0.08 

0.09 

0  14 

25  

T. 

m 

0.03 

0.01 

0  18 

T 

26..  

1  97 

T 

0.04 

T 

0  30 

0  68 

0  01 

27   ,  . 

0  28 

1  02 

0  67 

0  51 

T 

0  28 

0  17 

0  22 

28  

T. 

0.08 

0  03 

0  23 

0  01 

T 

29  
30 

0.30 



"rp" 

0.12 
0  41 



0.66 
0  10 

*6  58' 

'"fp 

T. 

0  02 



'  '  6°04 

31  

T 

1  17 

0  85 

1  05 

Sums  ... 

5.62 

0.82 

2.80 

2.92 

2.04 

2.57 

4.40 

4.12 

0.95 

4.04 

3.58 

1.87 

NORTH  MCGREGOR,  IOWA. 

1894. 


1  

# 

• 

0  14 

2 

0  22 

0  52 

0  70 

3  

0  01 

0  02 

0  06 

4 

1  50 

0.07 

0  04 

5  

0  03 

T 

0  20 

/ 

6  

T 

0-18 

7 

0  01 

1.57 

0.07 

g  

0.03 

0  06 

0  01 

9  

0  06 

0.30 

0.06 

T. 

10  
11.  . 





0.42 
T 

0.29 

0.05 



0-52 
0.03 

0.17 



6!  is 

12 

0  02 

' 

0.02 

13 

0  10 

....... 

0.18 

14 

0  25 

0  01 

0.27- 

15  

0.18 

0.32 

16.... 

1.18 



0.60 

17  

18 





Oiq 

1.70 
0  27 

0.02 
0  65 

0.29 



0.48 

0.04 

19 

0  10 

T 

0.09 

20 

T 

T 

0  09 

21  
22. 





0.34 
0  01 

0.01 

0  18 

0.24 
T. 



0.05 

0.48 
T. 





23 

o.oi 

0.04 

24 

25 

0  08 

0.36 

0.16 

26 

T 

0.70 

27 

0  01 

T. 

28 

0  15 

0.07 

29 

T 

0  25 

0.13 

T. 

30 

0  78 

0  20 

0  02 

0  03 

31 

Sums  ... 

* 

* 

2.33 

4.08 

1.81 

2.25 

0.07 

1.32 

2.70 

2.29 

1.11 

0.80 

*  No  record  for  January  and  February. 
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NORTH  McGREGOR,  IOWA— Continued. 
1895. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

I 

1 

! 

••a 

jj 

I 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

* 

* 

2 

0  07 

T 

3  

0  15 

0  55 

4  

0.17 

0  05 

5  

T 

0  

0  35 

0  09 

0  52 

7  

T 

0  23 

0  02 

T 

0  52 

0-14 

g  

0  34 

T 

0  05 

g 

0  26 

0  45 

10  

0.42 

0.17 

11  

0  14 

0  27 

T 

0  22 

T 

T. 

T 

1  00 

0  16 

T 

0  20 

0  89 

0.05 

0  29 

18  

0  13 

0  45 

18 

0.48 

0.15 

19  

T 

0.25 

0  10 

20  

0.04 

81  

T 

0  01 

0  H 

0  07 

0.23 

22  

0  09 

28  

0  45 

6.64 

24  

0.28 

0.34 

1  16 

26  

0  04 

0  05 

26  

T 

6.38 

27 

0  47 

28  

0-10 

6.43 

29  

30  

0  19 

0  16 

0.14 

81  

0.85 

Sums.... 

* 

* 

0.22 

0.64 

2.38 

2.18 

1.19 

2.51 

2.37 

0.86 

1.33 

1.70 

No  record  for  January  and  February. 

NORTH  PLATTB,  NBBR. 

1893. 


1  

0.12 

0.04 

0.08 

T 

T 

0  04 

T 

2  
3 



0.02 

0  20 



"rp" 

0.14 
1-64 

'  "rp" 

0.27 



0.03 

0  20 

T 

0  01 

5  

T 

g 

o  01 

0  07 

0  02 

T 

T 

7  
g  

0.01 

T. 

0.89 



0.09 









T. 

9    

0  04 

T 

T 

10  

0  04 

0.01 

o.io 

T 

0.01 

T 

0.02 

T 

0.06 

12 

T 

T 

0.34 

13  

0.10 

0  16 

T 

14 

T 

0.11 

0  22 

T 

T 

15 

0.40 

T 

0  06 

17 

T 

0  02 

T 

lg  

20  

1.26 

. 

21  

T 

22  

0  01 

T. 

1.74 

. 

T. 

23  

0  05 

T 

24.  .    .  . 

T 

0.01 



0  36 

25 

T 

0  10 

T 

0  44 



T 

T 

26  

T 

T 

0.02 

T 

T 

T 

T 

27 

0  01 

0  26 

0  04 

0  02 

0  10 

0  14 



28  
29  

0.01 

?' 

0.07 
T 

0.06 
0  52 

0.01 

0.01 

0.12 
0  20 



T. 
0  01 

'"T" 

30  
31  







0.02 

0.60 
0  28 

0.92 

0.16 

'"T 



0.02 

Sums  — 

0.03 

0.62 

1.29 

0.15 

1.33 

4.11 

1.13 

3.62 

0.32 

0.05 

0.11 

0.40 
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NORTH  PLATTE,  NEBR.-  Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

jA 

3 

1 

d 

a 
3 
•-» 

jtj 

"3 

t-3 

3 

1 

§* 

02 

October. 

November. 

December. 

t  

T 

0  12 

2  

T. 

0  04 

0.08 

3  

0  01 

0.01 

0  42 

0  06 

4  

T. 

0.10 

0.04 

T. 

T. 

5  

0.10 

T. 

0.05 

T. 

0.01 

6  

0  38 

T 

T 

7  

0  22 

T 

g  

T. 

0  32 

0  04 

0-40 

0  04 

9  

0.10 

T. 

0  01 

0  26 

10  

T. 

T. 

0  01 

11  

T. 

0.16 

0  07 

12  

0.02 

T 

0  01 

13  

T 

0  01 

14  

0.01 

0  06 

0  06 

0.14 

15  

0  88 

16  

T 

T. 

0  01 

17  

T. 

0  16 

0  15 

T 

18  

0.01 

0.06 

T 

19  

T. 

0  40 

T. 

20  

0.01 

0  01 

6.62 

T 

21  

1.56 

0  08 

22  
23  
24  

0.20 
0.01 



0.04 
T. 

"6!  74' 

0.28 

6.61 

0.06 
0.64 
0.40 

"o.'io" 

T. 







....... 

25  

0.08 

T 

26  

T. 

27  

T 

T 

28  

0.18 

0.44 

29  

0  01 

0  04 

0  02 

30  

0.25 

31   

T. 

Sums... 

0.33 

0.29 

1.72 

1.64 

0.39 

3.54 

2.39 

0.17 

0.14 

0.59 

0.01 

T. 

1895. 


1      ...  . 

0.01 

T 

0  26 

T 

2  

0.72 

0  20 

T 

3  

T 

0  10 

T 

0  20 

4  
5  

T. 
T 

0.26 

T. 



0.01 



0.08 
0  01 



6  

T 

0  11 

T 

7  

0  32 

T 

0  05 

8    

T 

T 

T 

T 

9  

0.22 

0.54 

0.14 

0  24 

0.08 

10  

T 

T 

0.06 

0.03 

11  
12  

T. 

T. 
T 

•  •  —  •  • 

T. 

T. 

6  6i 

0.22 









13  

T. 

0  07 

0.08 

0.50 

14 

T 

0  02 

0  54 

0  12 

0  20 

15  

o.io 

6  22 



16.. 

T 

T 

T 

0  01 

17  

1  15 

18  

T. 

19  

T. 

20  

0.13 

0.58 

T 

21  

T. 

T. 

22 

T 

0  20 

0.12 

0  26 

T 

T 

23  

T 

0  24* 

0  02 

0.02 

24  

0.40 

0.28 

0.04 

25  » 
26  

0.03 

0.16 
0  57 





0.14 

...... 







0.08 

27 

0-28 

0.34 

28  
29  . 





T. 
0  04 



0.12 



1.02 





T. 
T 



30  

T 

0  92 

1.54 

T. 

31  

0.01 

T. 

0.16 

Sums.... 

0.14 

0.84 

0.09 

1.93 

2.38 

4.35 

1.08 

2.13 

0.48 

0-09 

0.96 

0.11 
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OAKBIDGB,  N.  C. 
1893. 


Day 
of 
month. 

January. 

I 

March. 

•< 

IM 

• 

i 

•-5 

i 

August. 

September. 

October. 

1     * 

§     § 

1     I 

1           

0  40 

0  03 

0.56 

0.02 

228 

0  45 

2 

0  24 

0  47 

0  48 

1  18 

1.03 

3  

T 

T 

0  58 

0  02 

4 

T 

0.16 

0  64 

2  81 

0  09 

0.50 

2  03 

1  00 

0  55 

5 

0  21 

0  15 

0  Qi 

0  08 

0.05 

0  10 

0  46 

0  01 

7  

0  23 

T. 

0.14 

0.09 

0  13    . 

6  06 

0.06    .     . 

g 

0  15 

0.27 

0.20 

0  07 

10  

0  56 

0.01 

0  19 

11 

2  01 

0  32 

12  

0.28 

0  07 

0  10 

T. 

T. 

0.31 

13 

1.44 

0  36 

0  26 

3.26 

0  07 

0-79 

0.68 

14  
15     

"  "ip  " 

'  6  ii 

"6  13 

0.22 
0.13 

0.93 
2.35 



6.01 

1.59 

0.40    
0.13 

1  16 

17  

0  34 

T. 

0  04 

0  40 

18 

0  62 

0  11 

T 

0  16 

19 

0  47 

0  18 

0.13 

0  04 

0  03 

21  

T. 

0  01 

T. 

1.24 

0.08    

22      

0  87 

T. 

1.43 

0  22    . 

23 

0  25 

0.83 

0  56 

0  02 

24  

0  02 

0.60 

6.02 

0.22 

0.01 

25 

0  02 

O.QI 

0.04 

26  

0.07 

0  01 

0.08 

27            .   .     . 

0.70 

T 

0.05 

1.59 

28  

0.98 

0  07 

0  10 

0.49 

0.04 

0.26 

0.75    

29            

0  ii 

1  03 

1  90 

3  87 

0  02 

31            

0  24 

o.  10 

Sums  .  .  . 

1.86 

7.85 

1.07 

2.29 

7.35 

6.42 

1.44 

8.26 

6.75 

7.26 

1.66         1.60 

1894. 


1   .    .... 

T 

0.88 

2  

0  19 

0.61 

0.68 

T 

3   

0  27 

0.15 

0  71 

0.08 

T 

4 

0  95 

T 

0.02 

0  07 

0  16 

0  46 

0  16 

5  

T 

0  05 

0  49 

0  10 

0.06 

6 

0  35 

0.22 

0  57 

0  96 

0.48 

T 

T 

g  

0  20 

0.19 

0.85 

0-05 

0  60 

9 

0  23 

T 

o  10 

2.21 

0  13 

10  

0  34 



0  51 

0  22 

0-05 

0  70 

11  
12  

0.35 
0.01 

6.32 

T. 

0  05 

0.19 
T 

6.30 





T. 

0.45 



T. 

0.75 
0  34 

13 

0.42 

0  05 

0  21 

0.18 

T 

15    .... 

0  95 

0  17 

1.98 

0.18 

16  

0  03 

0.04 

0  02 

T. 

0.05 

17   

0.09 

0.03 

T 

0.02 

0.89 

18  



0.08 
T. 

0.19 

"  'ip  " 

6.13 

T. 
0  49 

T. 

0.18 

1.13 



T. 



20  
21  

6.6s 

0.07 
T. 

T. 

0.17 
0  34 

0.51 

0.02 
0  28 









0.02 



22  

0.17 

0  52 

0  10 

0  25 

0  57 

23 

0  20 

0.34 

0.20 

T 

24  
25 

T. 

0.33 



0.06 
0  19 

0.08 
0  06 

'"tf" 

T. 



T. 





26  

0.67 

0.02 

0  31 

1.08 

6  11 

0  73 

6.20 

0  19 

27  

T 

0  02 

0  82 

0.40 

0  16 

28  
29 

'  6  58 



T. 

0  05 

0.79 
0  02 

'  6  io' 



0.03 

0.15 
0  30 



0.02 
0  05 

30.  . 

0  23 

0  09 

0  04 

0.26 

0  56 

0  26 

T 

0.68 

0  10 

31 



Sums  .  .  . 

3.10 

4.67 

0.78 

1.84 

3.92 

2.45 

6.64 

1.45 

4.68 

5.09 

0.93 

3-25 
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OAKRIDGE,  N.  O.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

I 

f 

1 

<D 

• 

K 

i 

August. 

September. 

1 

November. 

December. 

1  

0.10 

T. 

0.10 

0.90 

0.30 

2  

0.70 

1.00 

0.08 

T 

0  28 

OIK 

3  

6.03 

0.85 

4  

0.09 

0.78 

0  OS 

6  

o.ii 

0.50 

1.09 

0.08 

0  07 

7  

0.30 

1.81 

0.43 

0.20 

1  85 

0  55 

6  38 

0  04 

9  

1.55 

0.05 

0.02 

0.75 

0  08 

0.06 

0  19 

10  

0.53 

0  03 

0  16 

0  52 

025 

11  

0.16 

0.39 

0  52 

0.11 

0  80 

12  

0.12 

0.22 

0.36 

0.19 

T. 

0.01 

6  29 

0.04 

13  

0.15 

0.05 

0  06 

14  

0.60 

0.10 

16  

0.05 

0.90 

0.08 

0.99 

0.54 

T 

16  

0.05 

0.40 

0.06 

0.70 

0.30 

2  02 

17  

0  55 

0  90 

0  25 

T 

18  

T 

19  

0  04 

20  

0.13 

0.98 

0.08 

0  05 

21  

0.09 

0.60 

0.96 

0.02 

0.80 

2  10 

22  

0  02 

0  02 

0.20 

a  12 

23  

0.25 

24  

0.99 

4  03 

25  

1.15 

0.15 

0.30 

T 

26  

6  05 

0  14 

0  27 

27  

0.73 

0.10 

0  04 

0  13 

28  

0.50 

0.43 

0  26 

29  

0.73 

0.71 

0  08 

30 

0.15 

0  16 

0  22 

31  

T. 

'o'oe 

T 

....... 

T 

"o'ss" 

*  ' 

1  35 

....... 

....... 

Sums  — 

6.31 

3.28 

4.83 

5.37 

6.29 

3.83 

6.16 

3.62 

0.11 

1.05 

2.43 

4.84 

OIL  CITY,  PA. 
1893. 


1  

0.10 

0.59 

0.82 

0.17 

0  22 

2 

0  65 

0  53 

T 

0  33 

1  16 

0  10 

o  Oft 

3  

0  05 

0  68 

0  29 

0.10 

0.43 

0  02 

0  89 

4  
5  

T. 

0.02 
0.03 

0.10 

0.05 
T 





0.94 
0  01 

o!20 

6   

0  10 

0  61 

T 

6.17 

0  26 

0  25 

0  61 

7  

T. 

1.36 

0.42 

0.06 

0.32 

0  07 

...... 

....... 

0.01 

0.03 

0  33 

9  

0.40 

0.18 

0.30 

0.30 

0  30 

1.63 

0  14 

T 

T 

12  
13  
14  
15  

0.40 
0.10 

'"ff" 

'  *6'32 
0  37 

0.42 
T. 
0.05 
T 

0.23 
0.10 

6*83 

"o.'oi" 

0.74 
0.15 

!*'!!.'' 

'6*50  ' 

0.04 

0.21 
0.15 

0.03 
0.05 
0.40 

"i.'45' 
0.20 

"*T." 

T. 

0.01 
0.01 
T. 
1  04 

16  
17  
18   

'  '6.'  62' 

"5*40 

T. 

0.06 
6.65 

0.36 
.  2.13 
0  03 

"i.'eo" 

T 

0.40 
0.35 
1  06 

!'*'*'. 



0.20 

0.03 
T. 
0  12 

0.17 
0.09 
0  08 

19 

0.09 

0  10 

0.03 

0.09 

o.oi 

0  4o 

20  

21 

T. 

0.60 

0.15 
0.16 

0.39 
0  93 

o'i1? 

'"ip  "* 



"6*09 

0.02 

0.30 

22 

0  20 

0  04 

T 

0.60 

0  62 

0  04 

23 

0  01 

T 

1.37 

0.09 

0-36 

0  18 

T 

0  13 

24  
25  

26 

T. 
0.30 

0.30 
0.20 
0  10 

"o.'oe* 

T 

"o.'if 

T 

0.19 
*T. 

"6*62' 
0.13 

...^... 

0.47 
0.67 
0  07 

T. 

T. 
0.08 
T 

0.05 
0.08 

27  

0.04 

0.33 

0.31 

0.01 

0.18 

0.03 

0.79 



28  
29  

T. 

0.38 

0.09 

"6"02 

T. 

0.67 

'6.'  50 

2.  37 



0.17 
0.07 

0.92 
0.03 

0.10 
0.58 

30  

31 

0.08 
0.30 



o.ii 

0.18 





T. 



0.03 

0.14 

0.02 
0  03 

Sums  ... 

3.29 

8.11 

2.92 

4.92 

6.15 

3.99 

4.52 

3.04 

2.39 

4.02 

1.99 

4.63 

DM] 
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OIL  CITY,  "PA..— Continued. 
1894. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

March. 

i 

! 

I 

! 

} 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  
2  



0.09 
T 



0.02 



0.20 
0  07 

0.06 







0.01 

0.13 
0.30 

3  

0  20 

0  19 

0.06 

"oV 

4 

0  03 

0.17 

0.06 

0  06 

T 

5  

1.08 

T 

0.06 

0.24 

T 

.'  * 

0.02 

0  24 

6 

0  01 

0.10 

0  54 

T 

T 

0  10 

0  24 

8 

6  06 

0.31 

0.11 
0  60 

0.06 
T 

'"T" 





0  31 

T. 

0.02 
0  24 

0  14 

9  

0.48 

T 

1-05 

0.01 

0.02 

0  02 

10   

0  22 

0  15 

0  02 

0.16 

0  23 

11 

0.70 

0  03 

1  16 

0  08 

0  14 

0  38 

12  

0.10 

T 

T 

T 

0  05 

0  12 

0  20 

0  09 

0  24 

0  10 

0  40 

14  

0.02 

0  62 

0  56 

0  24 

4.15 

15  
16  

T. 

0  82 

0.30 
0.10 

6.48 



0.09 



6  02 



0.08 
0.48 

0.26 
0  08 

0.01 



17  

0  84 

0  48 

0  03 

0.06 

0  10 

18  

0.66 

0.08 

T 

19  
20 

0.30 

T 

T. 

0  08 

0.29 

0.53 
1  08 

0.12 

0.02 
0  11 

0.81 
2.20 



0.04 
0  02 



21  

0.40 

0.02 

0  02 

0  16 

0.98 

0.53 

0  06 

22  
28  
24  
26  

0.08 
"6."  62* 

"o.'io* 

0.10 
0.68 

0.02 
'  '6.'  02* 

0.04 
0.06 
0.01 
0.20 

"6."  is' 

""rf" 

0.12 

6.12* 
0.09 

::::::: 

"o.'oi" 

0.02 

"6."  14* 
0.86 

'  'o.'oe' 

0.07 
0.05 
0  05 

T. 

"'6.'  24 
T 

27 

0  06 

0  81 

0  80 

28  

0  10 

0  02 

29  

0.16 

0.10 

0  11 

0  02 

80  
31 

0.54 
0.07 



T. 

0.20 
0  40 

0.20 





0  85 

0.11 



Sums  .... 

3.48 

2.94 

1.90 

8.17 

5.04 

1.62 

1.96 

0.41 

6.51 

2.43 

2.22 

2.66 

1895. 


1    

0  32 

0.12 

0  08 

0  15 

0.63 

2  



T. 

0.17 

0.09 









0.55 
0.24 

4 

0  07 

0  05 

6.53 

T 

5   

0  03 

0.11 

0  14 

0.04 

6.50 

0  28 

6 

0  94 

0  03 

0.26 

0  48 

0  43 

0  15 

0  11 

7 

0  50 

0  01 

0  08 

" 

0  63 

0  01 

T 

8 

0  27 

0  15 

0  09 

0  12 

2  37 

0  18 

oios 

0  28 

9 

0  14 

0  08 

0  72 

0  25 

0.64 

0  03 

1  40 

10  

0.32 

0  05 

0.19 

v.<w 

0  94 

0  45 

11 

0  61 

0.01 

12  

0.03 

0  04 

0  46 

0.72 

0.29 

0.09 

18 

0  32 

0.04 

0  09 

1  06 

0  42 

1  83 

0  09 

14  
15 

0.30 
0  02 

0.03 
0  03 

0.18 
T 

0.21 

0.28 
0.10 

0.02 





6  io 

6  is 



16  

0.05 

0.07 

0.03 

T. 

0.04 

0.01 

0.02 

0  09 

T 

18  
19  

0.30 

0.07 
0  05 

0.02 



6.03 





0-03 
T 

1.25 





20  
21  

6  02 

0.02 
0-15 



0.27 
T 

i.08 



0.52 

0.05 

0.37 
0.06 

22 

0.21 

0.08 

0.05 

0.01 

0  57 

0  03 

1.40 

23  
24  

T. 

0  02 

0.04 

6  25 

0.09 



6  51 







0.26 
0.46 

T. 

0.38 

25 

0.06 

0.10 

0.33 

0  38 

0  01 

26 

0  55 

T 

0  04 

0.77 

0.53 

27  

28  . 

0.06 

'6*52' 

*0  03 



0.37 
0-02 

0.04 

0.42 

0  88 

0.15 

0.04 

0.40 

T. 

1.26 

29 

0  06 

80.... 

0  01 

0  36 

0.23 

0.05 

0.16 

31 

0  07 

0  04 

0.47 

Sums  — 

4.63 

1.49 

1.64 

2.68 

4.22 

2.58 

3.65 

3.09 

5.15 

1.24 

5.11 

5.32 
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OKOLONA,  MISS. 
1893. 


"o? 
month. 

January. 

February. 

| 

I 

1 

»T> 

£, 
t-s 

•3 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.83 

1.08 

1.34 

0.04 

2  
3    

0.37 

T 

0.21 
0  99 

0  Q3 

0.10 
0  04 

T. 

004 

4  

0.58 

0  06 



010 

5  

0  09 

2  37 

6  

0.11 

0  06 

T 

0  18 

7  

0.09 

0.44 

0.07 

8  

0  34 

; 

0  40 

1  61 

9  

6.03 

0.31 

0.02 




2.55 

0.18 

10  
11  

0.73 
0.33 

0.60 

0.36 
0.10 

12  
13  

0.30 

T. 

0.23 
0.40 

T. 

0.15 
1  30 

0.59 

14  

T 

0  11 

0.19 



T 

0  42 

16  

0.24 

1.78 

1.22 



16  

0  24 

0  36 

0  20 

1   22 

17  

0.38 

6.24 

0.67 

18  

1.00 

19  

1.20 

20  

0.15 

0  24 

21  

0.44 

0.19 

0.02 

22  

0.02 

23  

0  30 

24  

0.39 

T 

26  

0.82 

1  00 

5  70 

010 

26  

0.78 

0.02 

27  

0.12 

T 

2.11 

0  35 

0  94 

28  

T. 

0.15 

0  31 

T 

29  

0  60 

0  15 

30  

0  04 

040 

31  

0.14 

Sums.... 

2.37 

4.53 

2.42 

2.66 

7.57 

4.05 

2.45 

3.35 

10.98 

0.57 

2.40 

3.15 

1894. 


1  

T 

2  
3  



0.03 
0.53 



1.24 

0.97 





0.05 
0.03 

0.62 

"6*38 

0.23 

4  

0.83 

0  48 

0.70 

| 

6  

T. 

0.93 

7  

0.25 

T. 

T 

0  06 

.  ... 

8 

0.33 

0  11 

!   n  oo 

9  

0.40 

1  11 

0  02 

0.18 

0  18 

10   

0.66 

0  73 

1  52 



* 

0  31 

•    <  •   0  40 

0.22 

T 

0  68 

12 

1  13 

0.38 

'* 

0  15 

0  08 

0  68 

0  04 

13  



0  22 

0  25 

15  

2.77 

6.08 

0-40 

::  I.;; 

16  

2.18 

0  08 

0  87 

0-07 

17  

0.42 

T 

0.10 

0.77  ...... 

18  

0  40 

0  12 

0  12 

0  52 

19  

0.58 

6  68 

T 

0  03  . 

20  

0.47 

T. 

21  
22  

0.88 

0.42 
0  15 

0.19 





T. 

T. 

1  90 





"*6.'o2  !!!!.'!! 

23  

0  41 

0.12 

1.58 

24  
25  
26  

0.35 

'  '6*20' 

....... 

"*T." 

0.90 

6  64 

0.06 
0.24 
0  39 






.!.'!..!  '"o.ki 

0  60 

27  

0.03 

0  30 

28  

0.06 

0.07 

29  

0.38 

0.18 

0.40 

30  

0  02 

0.08 

0  04 

31  

T. 

Sums...  . 

6.48 

5.21 

5.94 

3.55 

2.91 

1.02 

1.84 

7.37 

2.75 

0-78 

0.82    2.45 
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Day 
of 
month. 

January. 

i 

-1 

I 

t 

a 
& 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.99 

£ 

0  04 

0  27 

2   

0.28 

0  12 

0  29 

0.67 

0  08 

1  99 

3  

0.87 

0  05 

0  17 

5  
g  

0.10 

6  32 





6-27 

0.18 

0.03 
0  02 



0.20 
0.20 





7 

1.22 

0.  5<| 

T 

0.69 

' 

8  

0.69 
0  30 



0.16 

0.03 





0.08 



0.10 
0  11 

10  

T 

0.64 

0  42 

0  10 

6  47 

T 

0.98 

12  

0  40 

T 

13    

1.62 

T 

14  

0.62 

0  11 

0.11 

15   

0  25 

T 

0  82 

* 

0  03 

16 

1  09 

0  32 

0  11 

0  37 

17  
18  



0.32 



0.11 

0.04 



T. 







19  

0  38 

0  42 

20  

0  11 

0  97 

0  go 

o.oi 

0  90 

21  

0.24 

.... 

0  02 

0  02 

0  06 

22  

0-15 

0  06 

0  02 

28  

0  47 

0  10 

24  

0.34 

0  17 

25 

0  76 

0  25 

T 

0  12 

0  03 

0  18 

0  83 

26  

2.27 

0  44 

0  43 

0  52 

1  90 

27  

0.56 

0  12 

28  

0.42 

0.19 

T 

0.22 

29  

0  26 

30  

0  13 

0.72 

31  

1.21 

1.72 

Sums  — 

5.79 

0.69 

8.32 

* 

8.01 

2.81 

1.82 

1.37 

0.67 

2.02 

1.26 

6.55 

*No  record  from  April  1  to  15,  inclusive. 

OMAHA,  NEBR. 

1893. 


1  

2    

6  14 

0.07 
0  21 





T. 
T 

T. 
0  43 

0.59 
T 







T. 
0  43 

3 

T 

0  06 

1  14 

T 

0  33 

2  41 

1.39 

T 

5 

T 

T 

0  04 

T 

T 

T 

6  

0.01 

T 

0  06 

0  01 

7  
8  

0.01 

T. 
0  29 



0.37 
T. 



T. 





T. 
T 

9  
10  

T. 
T 

0.01 

0.01 



T. 

0.09 
1.84 



0.22 





6  02 

11   

0  03 

T 

0  01 

0.62 

1  66 

T 

0.32 

T 

12 

T 

0  04 

T 

13  

0  04 

0.01 

T 

T 

14 

T 

0-14 

0  01 

0  01 

1  17 

T 

T 

T 

T 

1-35 

0  12 

16   .  ... 

T 

6  19 

T 

0  17 

17 

T 

T 

0  04 

0  02 

T 

18  
19  

T. 

0.01 
0  09 





0.14 

6.27 

T. 





20  

0.01 

T. 

21  
22 



T. 

0.02 
0  03 

0.01 

"o'ge 

0.81 



*0  02 

T. 



0.05 

6  03 

23  

0  20 

T 

T 

T. 

T 

24  
25 

'  "rp  " 

T. 

0.04 

1.60 
0  01 

"°rp" 



0.03 



T. 
T 

0.48 
0  01 

26  
27 

0.01 
0  01 

0.13 
0  34 

'6*38* 

0.61 

0.04 

*6'32% 

0  57 



T. 
T 

0.01 
T 

6  03 

28  

0  07 

0  02 

0  13 

0  41 

T 

29 

0  01 

0  04 

0  35 

T 

1.64 

T 

0-01 

T 

30 

0  02 

0  34 

T 

T 

0  05 

0  03 

0  04 

T 

81 

0  01 

0  10 

Sums  — 

0.28 

0.97 

1.29 

3.12 

3.84 

7.11 

3.03 

3.62 

1.72 

0.12 

0.43 

1.13 
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Day 
of 
month. 

i 

1-3 

I 

A 

I 

I 

<D 

1 

•S 

September. 

| 

November. 

December. 

1  
2  









0.02 



0.16 

0.04 
0  16 

1.02 

0  *»Q 

T. 

3  

T. 

0  02 

0.08 

0-35 

0  04 

T 

4  

6  45 

T 

T 

5  

o.oi 

0.01 

0.02 

6  
7  

0.09 

T. 

0  01 



0.01 



T 

0  38 

0  1ft 

0.02 

8  

0.81 

9  
10  

T. 

1.11 

T. 

0.02 

0.22 
0.11 

0.50 

1.18 

T 

0  02 

11...  

0.07 

0  42 

ft   1C' 

12  

0.05 

0  25 

0  01 

13  

T 

0  36 

o.oi 

T 

14  

0  48 

0  03 

0  46 

15  

0  02 

0  09 

0  47 

16  

T 

0  48 

0  07 

0  13 

T 

ft  38 

17  

T. 

0.01 

T 

18  

0.01 

0.23 

0.22 

T. 

0  21 

19  

0.03 

0  20 

0.12 

T 

20  

0.17 

0  07 

0  20 

0.08 

0  04 

T 

T. 

0  02 

21  

T 

0  01 

1  03 

0  15 

22  

T. 

0-01 

T 

23  

0.15 

T. 

0  27 

T 

24  

T 

0  77 

T 

25  

0  07 

26  

0  02 

27  

0  05 

T 

T 

28  

T 

0  02 

T 

0  39 

29.... 

T 

0.01 

0.14 

0  72 

30  

31     . 





'    m" 

T. 

0.16 

0.79 

0.05 

0.05 

0.01 



Sums  — 

0.51 

1.30 

0.91 

2.31 

0.61 

4.74 

0.61 

0.36 

2.48 

2.94 

0.11 

0.94 

1895. 


1  

T 

0  12 

0  03 

0  01 

2  

0.01 

0  23 

0  38 

T 

T 

0.01 

3  

0.06 

T 

0.06 

' 

0  03 

0  20 

0  01 

T 

T 

4 

T 

0  11 

T 

....... 

0  06 

0  58 

1  32 

.  .  .  . 

0  05 

T 

0  14 

5  

T 

0  04 

0  02 

....... 

...... 

T 

7............ 

0.02 
T 

0.60 

0  28 

0.36 

"ff" 

6  02 

T. 

0.31 

0.02 

6.29 



8  

T' 

0  09 

T 

9  
10   



0.01 
T 

6*16' 

'"ff  " 

'  '6'l3' 

0.35 
0  07 



0.36 
0.01 





11  

T 

0.03 

0  06 

T. 

12  

0  01 

T 

0  36 

13  
14  

"  'ip  " 

0.01 
T 

0.06 
0  03 





oils 

0  03 

6  17 

6.38 



"T".' 

0.52 
T. 



15 

0  15 

0  24 

0  01 

T 

16  

T 

0.14 

0.03 

T. 

17  .... 

T 

T 

1  24 

T. 

19  

T 

T. 

T. 

20  
21 







0.01 
0  23 

T. 
0.20 

T. 

0.01 
0  05 





22  
23 

"f^" 







6  38 

0.04 

0.81 
2.20 

0.50 



T. 
0.01 

T. 

24 

T 

0.08 

T. 

25  . 

0  27 

T 

0  51 

0.16 

26 

0  02 

0  33 

T 

27 

0  08 

0  27 

T 

0  10 

28 

0.33 

0.35 

1.58 

T. 

T. 

29  
30 

T 



'  "»p'  " 

1.85 

"o'ii 

0.01 

0.07 



T. 

T. 
T. 

31 

T 

0  53 

0  11 

0.21 

T 

....... 

.*•••• 

*  * 

Sums  — 

0.35 

0.62 

0.99 

3.56 

1.11 

4.31 

1.88 

7.18 

0.90 

0.07 

1.06 

0.16 
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ORTONVILLB,   MINN. 
1893. 


Dav               £ 
of 
month. 

08 
•-S 

February. 

43 

1 

t 

t 

• 

£ 

>> 

3 

August. 

1  6  & 

|  |  :  |  | 

o>  o  i  £  Q 



|                 ! 

2          .    .. 

0.30 

0  15 

0  49 

3           0  10 

«...          .... 

"!.".!! 



g 



0  43 

?  :  

0  10 

2  05 

0.52 

o  10 

s  :: 

9    !..!!""!! 

10  !  

...... 

0  30 

0.24 

1.85 

11...      .  0.40 

0.05 

0.10 



0.80 

12 

14         . 

0.19 

0.05 

0  18 

19         '     . 

0  60 

20      

0.80 

21 

0  10 

2  00 

0  30 

0  09 

22 

1.95 

23 

0  40 

0  21 

24  

0  10 

0.20 

0.84 

0  20 

25          0  20 

0  10 

0  20 

1  84 

26  '  

0.40 

0  22 

0  20  . 

27          

0  50 

28  

0.20 

0.40 

0.03 

80  

1  04 

0.17 

31           0.20 



Sums....   1.20 

I 

>•» 

3.  SO 

5.48 

2.24 

2.05 

2.97 

2.62 

0.17 

0.69 

0.50    0.80 

1894 


1 

0  10 

1.40 

0  10 

0.25 

0.18 

T 

0  10 

0.63 

0  11 

0.75 

0.77 

T 

10 

0.12 

0  24 

1.82 

0.12 

0  20 

0  15 

0  22 

13  

0  09 

0  12 

15 

0.50 

16   

2.11 

0.65 

17 

0  80 

0  11 

18  

0.65 

0.06 

"".'.'.'. 

20  

0.20 



0.72 

0.10 









'  6.09 





22 

T 

23  

0.60 

24 

0  61 

25  

' 

26 

0  67 

0  54 

T 

27  
28  







0.13 

'.'.'.'.'.'.'. 

0.93 
1.33 

0.04 





6.05 



29 

0.94 

0.10 

T 

30 

0  39 

81  

0  02 

Sums  — 

0.40 

0.00 

1.99 

3  39 

2-11 

4.82 

0.34 

2.19 

1.38 

3.04 

0.22 

T. 
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OTTAWA,  ILL. 
1893. 


Day 
of 
month. 

anuary. 

h* 

1 

1 

5? 

d 

j- 

I 

eptember. 

OJ 

fi 

3 

rovember. 

j 

" 

GO 

O 

i^ 

^ 

1  

* 

0.06 

0.36 

0  86 

0  42 

0  26 

2  

O.I9 

0  05 

0  21 

0  04 

0  06 

3 

0  47 

0  10 

0  09 

0  10 

o'ofi 

07fi 

4  



0  05 

....... 

*  

0  02 

5  

0.10 

0.05 

6  

0.84 

0  22 

6  30 

7  

0.33 

0.26 

0  06 

8  

0.22 

0.05 

0.64 

9  

0  06 

0  83 

0  16 

10  
11  



0.06 

o!oi 

0  03 

6'32 

0.02 
0  28 

0.11 
0  53 

0.01 

0.16 







T. 

12  

0  02 

0  57 

0  37 

T 

18  

6.40 

0.16 

0  14 

0  22 

14  

0  34 

T 

0  07 

15        .... 

0  01 

0  26 

"     T    " 

0  25 

16  

0  42 

0  14 

' 

0.52 

17  

0  04 

0  05 

0.14 

0.04 

18  

0.63 

0.32 

19  

0  16 

0.56 

T 

20  

0  55 

1  83 

0  14 

21  

0  01 

0  17 

0  18 

0  10 

0  59 

22  

0  40 

0  14 

T 

0.11 

0.11 

23  
24  





0.72 
0  20 



0.18 



'  o'os 

0.13 
0  05 



0.04 
T 

25  

0.11 



0  03 



•  i  ..... 

0  03 

26  

0  05 

0  31 

0  06 

0  04 

27  

0  16 

T 





0  02 

0  40 

28  

0.21 

... 

0  44 

0  14 

29  

0  15 

0.12 

30  

0.54 

0.82 

0  26 

31  



Sums... 

* 

3.03 

8.30 

5.23 

1.95 

2.49 

1.02 

0.77 

2.29 

1.10 

2.18 

2.16 

*No  record  for  January. 
1894. 


1  

0  56  . 

0  58 

0.11 

2   

0  04   0  03 

0  15 

0  30 

0  58 

3  

0.14 

0  87 

4  

T. 

6.40   6.02 

0.84 

0.02 

5  

T. 

0.56 

T. 

0.15 

6  

1.02 

0  10 

1  61 

0  23 

7  ... 

0  12 

3  06 

0.06 

0  12 

8  
9 

0  60 

0.20 

OQQ 

0.08  





0.26 
0  82 

0.11 

0.03 
0  17 

10 

0  09 

0  16 

0  17 

0.33 

0.02 

11  

0  05 

0.37 

0.37 

12..  . 

0  45 

0  28 

0.02 

18  

0.23 

0.45 

0.03 

0.08 

14  

T 

T 

0  39 

15 

0  06 

0  08 

0  67 

16  

.  ...   0  02 

0.25 

17 

0  36 

0  15 

18 

0  04 

0  20 

0  08   0  45 

0  05 

19 

0  13 

0  30 

0.05 

20 

"i'ki 

0  15 

0  02 

21 

0  62 

0  09 

T 

0  27 

0  39 

0  03 

T 

22 

0  07 

0.09   0  46 

0.70 

0.89 

23 

0  03    T 

0  03 

24 

0  49 

0  08   0  32 

0.27 

25 

'  1  23 

0  51 

26 

0.07   0  14 

0.38 

27 

28 

0  26 

0  01 

0.07 

29 

01S 

0  04 

0  27 

T 

30 

0  02 

0-09   .... 

0.05 

0.26 

31 

0  06 

0.03 

Sums.  .. 

2.38 

1.58 

2.57 

1.51 

4.01  1  8.03 

0.80 

1.75 

7.18 

1.63 

2.09 

1.19 
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OTTAWA,  ILL.— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

anuary. 

1 

r® 

i 
i 

i 

j 

<D 

O 

rA 

1 

1 

«~ 

B 

£ 

1 

o 

ecember. 

»-5 

fe 

i*. 

CO 

o 

K 

n 

1 

0  05 

0  V) 

n  10 

2  

It  (('J 

1*  1  '. 

"   i'i 

0  l>4 

3       

O.fK.' 

0  04 

T 

T 

0  25 

0  12 

0  87 

T 

0.11 

6 

0.11 

0.29 

0  02 

0  26 

T 

0  56 

• 

0  12 

0  14 



******* 

'  '6'oV 

0-59 

0  76 



8  

0  04 

0.20 

1.32 

0  65 

g  

0  43 

10  

0  08 

11  

0  17 

T 

12       

0.07 

0  02 

0  09 

0  50 

0  16 

T 

0  54 

0  03 

13  

0  10 

T 

0.13 



******* 



14       

0.03 

0  17 

0  18 

15  

1  01 

0.09 

6  03 

T 

16  

0  05 

T 

0  06 

0  70 

0  12 

17  

0  10 

18  

T 

0  05 

0.07 

1  05 

19  

T. 

T. 

0  05 

0  74 

1  GO 

20  

0.05 

2.10 

21 

0  32 

T 

T 

0  65 

0  Iti 

22  

0  02 

0  03 

23  

0.03 

0.12 

0  08 

0.  11 

24  

6  09 

1  53 

0  14 

25  

0  06 

0.70 

0  25 

26  

6.  GO 

0.07 

T 

0.60 

0.32 

T 

0.76 

27  ... 

O.io 

0  16 

0  14 

0  09 

' 

28  

0  15 

T 



*  *  

29  ... 

0.18 

0  05 

0  07 

T 

30  

6  03 

0  14 

0  03 

0.04 

31  

0.23 

0.04 

Sums.... 

1.22 

0.70 

0.82 

2.02 

1.06 

1.02 

4.79 

2.26 

1.47 

1.18 

5.27 

5.77 

PADUOAH,  KY. 
1893. 


1   

1.70 

0.03 

0  13 

2  34 

1.14 

0  30 

O.C2 

2  

1.20 

0.05 



0.28 

0.18 

0  75 

2  50 

U.48 

T. 

rp 

0.26 

0.10 

0  35 

1.85 

6 

0.56 

0.01 

0.06 

8      .... 

T 

0  01 

1  02 

0  05 

0  15 

* 

0  50 

0  20 

0  2i 

0  28 

0  37 

2  20 

1  50 

0  ul 

11  

"6  04 

0.01 

0.04 



6  60 



6.  20 

0.53 
0  10 

6  40 



13  

T. 





0.05 
1  75 

6.40 





0.04 

0.05 

0.02 

15 

1.20 

0.45 

0  01 

16  

0  02 

1.18 

1  60 

0  06 

18  

0.02 

20  

0.29 

0.11 

0.14 

0  11 

0.14 

1  60 

22 

23  



0.40 

0.41 







0.55 







25  

0.50 

0  30 

26  

27 



6'io' 



0.79 

1.43 

0.80 



0.40 

2.00 

6.84 



28 

0  20 

0  54 

0  04 

29  

0.18 

80  

0  40 

0.32 

31  

0.04 

Sums.... 

3.00 

4.37 

2.08 

5.11 

7.53 

4.80 

0.81 

2.80 

3.54 

5.84 

3.19 

2.16 
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PADUOAH,  KY.— Continued. 
1894. 


Day 
of 

month. 

January. 

February. 

I 

I 

I 

H 

1 

! 

September. 

October. 

November. 

1 

a 

1  

0  50 

0  13 

0  01 

2  

0  44 

0  SS 

3 

0.32 

0  08 

T 

0  45 

0  10 

4 

0.84 

0.46 

1.88 

0  60 

5  
6  
7  

0.60 
0.01 

"O.M 

T. 
1.22 
0.24 

0.37 

6!  17 

"6."  53* 

6.61 
0.14 



.'!!.".!. 




'"rp 

8  

0.76 

0.05 

0  02 

0  28 

9  

0.93 

0.08 

10  

1.15 

0.18 

0*12* 

0  94 

11  

0.06 

0  23 

T  ' 

0  33 

0  06 

12  

1.07 

T 

13  

0.09 

0.20 

0  53 

14  

0  13 

15 

0  16 

0  12 

0  32 

T 

16  

0  53 

0  10 

0  06 

17  

18 

0  05 

1  28 

0  18 

0  07 

0  81 

0  04 

19  
20  

0.07 
1.08 

0.70 
0  10 

1.14 

0.06 

0.04 

0.04 
0  14 



'"fp" 





21  

0.23 

0  10 

0  42 

22 

0  54 

0  11 

0-47 

T 

T 

23  

0.27 

...... 

0  25 

0  10 

0  86 

24  

0.25 

0.14 

1.32 

25  

0  20 

0  57 

26  

0.20 

0  77 

0  04 

0  07 

1  20 

28... 

0  06 

0  02 

29 

0.28 

0  10 

T 

30... 

0  03 

0  04 

31 

Sums  

2.94 

5.56 

3.86 

3.70 

3.95 

1.59 

1.48 

2.50 

3.05 

1.12 

0.96 

3.90 

1895. 


1 

0  20 

0  54 

0  04 

0.43 

0  30 

2   

0.50 

T 



0  53 

T 

T 

0  30 

5 

T 

0.08 

1.35 

T. 

0.05 

6 

0  50 

T 

0.11 

0.29 

1  09 

0  15 

0  30 

0  26 

0  89 

T 

0  03 

0  14 

g'" 

0  28 

0.02 

0.45 

0.30 

1.34 

0.05 

Q 

0.20 

0.10 

0  30 

0  01 

0  19 



....... 

....... 

1.60 

12 

0  10 

0  20 

0  02 

0  02 

T 

0  17 

0.02 

13 

0  05 

0  15 

0  42 

0  22 



0  81 

0.01 

0.05 

0.01 

0.05 

15 

0  24 

T 

0  19 

0  01 

16 

1  50 

0  50 

1  04 

0  88 

0.16 

0.09 

0.10 

18  

0.15 

T. 

19  
20  

T. 

0.04 
1.20 

T. 
0.52 

0.30 

T. 

0.24 

21  
22  

0.13 



0.08 

"o.'io' 

0.11 

0.80 

0.76 

0.10 

0.66 

0.03 

23  

0.06 

T 

1  40 

0  40 
0.14 

1.60 

0.15 

25 

0  03 

T. 

T. 

0.80 

T. 

2.00 

0.03 

2fi 

Oeq 

***** 

0  07 

0  01 

0  07 

0.03 

27 

0  11 

0  03 

0  26 

T 

0  01 

0.18 

0  62 

....... 

0  12 

29  

0T49 

30  
31  

0.17 

T. 

0.42 
0.84 

T. 

0.36 

0.70 
0.50 

Sums  — 

5.28 

1.00 

5.22 

3.99 

1.57 

3.49 

6.32 

2.29 

2.54 

,0, 

7.01 

3.36 
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PARKERS  LANDING,  PA. 
18O3. 


Day 
of 
month. 

January. 

I 

,c 

I 

M 

^ 

Q. 
< 

j 

• 
d 

:3  . 
•-» 

>> 

*p 

•-3 

1 

a 
^ 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0.19 

0  67 

0.04 

0.67 

T 

0  08 

2  

0  65 

0.68 

m 

0  35 

0  49 

T 

0  02 

3 

0  06 

0  80 

0  38 

T 

1  47 

0  14 

II  flS 

118 

4  

0  01 

T 

0.10 

0.49 

0  05 

T 

*•••*•• 



0  95 

0  10 

0  16 

5  
6  

0.01 
0.11 

6.  si 

0.01 
0  02 

T. 
0  32 

T. 

0  69 



T. 

0  28 

"6*7!' 

0.09 

0.18 

T. 

7  

0.41 

0.25 

0  14 

0.32 

0.01 

T 

8  

T. 

T 

0.23 

0  01 

9  

0.11 

0.43 

T. 

0.22 

10  

0.14 

1.69 

0.12 

0  16 

11  

0.02 

0.13 

12  

0.30 

0  02 

0  42 

0.27 

0  06 

T 

0  02 

18  

0  11 

T 

0  02 

0  12 

T 

0  04 

0  09 

T 

14 

0  01 

0  49 

0.01 

0  68 

0  78 

0  52 

1  ft? 

O  flR 

16  

0  11 

0.79 

0.10 

0  51 

0  02 

******* 

0  13 

0  40 

1  01 

16  

0.01 

0.01 

0.01 

0.09 

0.08 

0  35 

0  10 

0  01 

0  08 

17  

T 

2.10 

1  44 

0  41 

0  13 

T 

0  11 

18  
19  

6.08 

0.39 
0  05 

0.09 

0.03 

0.02 

0.05 

'  '6"io* 

'  '6*02* 



0.12 
0  09 

0.03 
0  16 

20  
21  

0.18 

0.10 
0  12 

'6.52 
1.30 

6  29 



"o'so' 

T. 

0.03 

22  

0.39 

0.05 

0  06 

T 

0.22 



0  62 

as 

0  01 

0  03 

1  13 

0  05 

0  71 

0  02 

T 

T 

014 

24... 

0.04 

0.22 

T. 

0  04 

0  30 

T 

0  45 

0.01 

0  01 

0  02 

26  

0.26 

0  04 

0  04 

0  14 

0  60 

0  01 

0  01 

0  07 

26  

0  09 

0.04 

, 
0  08 

0  76 

0  10 

T 

0  15 

27  

0.38 

0.10 

0.05 

0.02 

0.06 

0.20 

28  

0  14 

0  03 

0.18 

0  53 

0  04 

0  39 

1  15 

0  24 

29  

0.28 

T 

0  42 

8.75 

0  06 

0  02 

0  30 

30  
31  

0.11 
0.08 



o.ii 

0.25 

T. 

0.01 



T. 
T 

0.06 

0.02 
0.08 



Sums  — 

2.70 

7.80 

3.18 

5.40 

5.28 

6.41 

2.68 

4.58 

2.53 

4.38 

2.43 

4.04 

1894. 


1  

0.01 

0.18 

0.03 

0.44 

0.01 

0  13 

0  04 

0  34 

2  

0.02 

0.03 

1.12 

T 

0  42 

3  

0.07 

0  50 

0  65 

T 

0  35 

0  03 

4  

T 

0  08 

0-12 

0.26 

T 

0  11 

o'oi 

5  
6  

0.55 
0.01 

0.05 
T 



0.05 
0  14 

0.08 
0  13 

0.01 
0  06 



"  *fp  *  * 

0.12 
0  21 

0.55 
0  01 



7  

0.04 

0  40 

0  04 

0  08 

T 



0  03 

....... 

8  

6*12 

0.55 

0  22 

0  01 

******* 

0  32 

....... 

0  44 

0  82 

9  

0.63 

0  78 

T 

0  05 

0.04 

10  

0-11 

0  10 

T 

0  10 

0  24 

11  

T. 

1.21 

0.03 

T. 

1  07 

0.05 

0  13 

0.40 

12  

0.08 

T 

0.04 

0.05 

0.07 

0  18 

13  

T 

0.80 

0-17 

0  18 

0  85 

0  08 

0  34 

14  

0  01 

T 

0  24 

1  10 

0  20 

0  12 

15  
16  

T. 

0  32 

0.26 
0.05 

6.48 



0.02 
T 





0.50 
0.51 

0.17 
0  03 

0.03 



17  
18  
19  
20  
21  
22  

T. 
'  '6'20' 

6'34' 
0.12 

"6.*  48* 
*T  * 

'"T." 

0.11 
0.02 
0  24 

"6."  23* 
1.31 
0.19 
0.03 

0.05 
0.11 
0.89 
1.60 
0.40 
0  05 

1.61 

o.'oi* 

'  '6.'2S' 

6'  is' 

0.15 
0.08 

'  '6.'  22' 

0.01 
0.08 
0.30 
3.61 
T. 

T. 

o.io 

T. 

0.02 
0.03 

0.06 
"*ip" 

23  
24  

0.01 
T 

0.72 
T 

0.12 
T 

0.19 
0  01 



'6'ii' 



T. 
0  07 

0.13 
0  30 

T. 
0  11 

T. 

25  

0  70 

0  11 

0  86 

0  20 

T 

0.01 

0  03 

0  82 

26  

T 

T 

0  03 

0  10 

0  04 

0  01 

0  02 

T 

27  

T 

0  01 

....... 

0  17 

T 

....... 

1  00 

28  

T 

T 

0  05 

6  14 

0  09 

29  

* 

....... 

....... 

...... 



...... 

30  

0  75 

0  01 

0  15 

0  46 

0  18 

31  

0  04 

0  44 

U.14 



1 

0  93 

Sums  — 

3.16 

2.67 

2.09 

4.35 

4.85 

3.63 

3.30 

1.10 

8.58 

2.74 

2.64 

3.54 
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PARKERS  LANDING,  PA..— Continued. 
1895. 


Day 
of 
month. 

January. 

February. 

I 

f 

| 

i 

§ 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0  27 

0.01 

T 

0  02 

0  08 

0  05 

0  60 

0^01 

2  

T 

0.01 

0  37 

0.15 

0-55 

3   

T 

0  05 

: 

0  18 

4 

0  06 

0.02 

T 

T 

0  36 

0  02 

5  

0  01 

0.02 

0.16 

T 

0  05 

0  15 

0  31 

0  01 

(J    

0  60 

0  11 

0.51 

0  58 

0  02 

T 

0  02 

7  
8  
9  

0.70 
0.16 
T. 

0.01 
0.02 
0.12 

0.11 
0.08 
0.06 

"6!  52' 

0.72 

'6.'  66' 
0.16 

'  6.04 
0  71 

0.68 

0.01 

0.03 
0.07 
0  04 

6  25 

'"T." 

T. 

10  

0  48 

0  05 

T 

0.16 

T 

0  81 

T 

0  65 

T 

0  02 

0.01 

T 

12 

0  01 

T 

0  06 

0  44 

0  67 

0  20 

0  16 

13  

0  19 

0  01 

0  13 

i  is 

T 

0  80 

...... 

T 

0  41 

0.05 

14 

0-10 

T 

0  16 

0  06 

0  37 

0  05 

15  

0.04 

0.01 

0  02 

0.08 

0.01 

6  08 

16  
17  

0.13 

0.12 
0  02 

m 

T. 



0.46 
0  01 



0.01 
0  19 

0.04 

0.03 
T. 



18   

0.01 

0  05 

0  04 

1.30 

19 

0  32 

0  15 

T 

0  10 

20  

T 

0  29 

T 

0.16 

0  33 

21  
22  

23  
24 

0.08 
0.09 
0.03 
T 

0.10 
0.06 
0.02 
T 

6  26' 

'  '6.'  6s' 

0.07 

T. 

1.34 
0.25 
T. 

"6."  93' 

T 



'"T 

0.01 

0.10 
0.03 
0.30 
0  74 

'!" 

0.20 

25  
26 

0.01 
0  SO 

0.21 



T 

0.18 
0  16 

0.42 

0  03 

0.40 
0  69 

0.02 
0  04 

•r'IM.!."'" 

28 

0.04 

6  24 

0.01 
0  01 

0.01 
T 

0.31 
0  02 

0.40 

0.30 
0.81 

0.18 

0.17 

6.25 

0.09 

1.35 

29  
30  
31  

0.11 
0.04 
T. 

'"T." 

::6?. 

'  6.'  35' 

0.18 

0.15 
0.25 
0.10 

6.06 
0.04 

:™. 

'•'6:47 

Sums  — 

4.16 

0.84 

2.20 

2.95 

2.33 

3.76 

4.54 

2.97 

2.77 

0.75 

4.00 

4.30 

PARKERSBURG-,  W.  VA. 
1893. 


1  
2  
3 

0.76 
0.14 
0.01 

0.35 
0.12 
0  20 

0-02 

0.17 

0.06 
0.01 
T 

0.03       0.57 
0.01    

0.02 



0.16 
6!  12* 

'Vui' 

0.13 
0.04 
0.92 

0  42 

0  30 

Oou 

0  42 

o.n 

0.98 

0.76 

0-04 

5  
g 

0.40 
0  08 

0  55 

0.02 

0.88 

0.21    

0  87 

T. 



6.  20 

0.01 

7 

0  18 

0  35 

T 

T 

8 

0  04 

0  06 

T 

0.54 

9  
10 

0.19 
0  07 

0.26 
OQfi 

0.10 

0.42 

0.02 









0.04 
0.08 

Oil, 

0  01 

T 

0  42 

12  
13 

0.21 
0  02 

6  52 

0.03 

0.14 
0  06 

0.12 
0  08 

*.[    6  21 

0.15 

0.01 
0.23 

"2!  49 

T. 



14 

0  80 

0  04 

0  10 

0  52 

T       

0.64 

T. 

010 

0  fiO 

o'  S7 

OIK 

0  20 

T 

T. 

0.01 

16 

1  28 

0  24       0.03 

0.02 

0.01 

0.38 

17  

0  82 

T 

0.24 

0.47       0.17 

1.00 



6.6i 

0.30 

tft 

Oit' 

II  2*2 

0  05 

0  04 

0-03 

T 

an 

T 

0  01 

0  20 

T 

0  03 

0.12 

21. 

0.02 

0  35 

0  03 

0  08 

0.94 

0.08       0.11 

0.44 

0.56 



22 

0  11 

0  16 

0  05 

0  03 

0.68    

T. 

0.04 

0.13 

23  

0.01 

T. 

o!i3 

0.06 

T. 

0.01 

0.01 

24 

0  02 

T 

T. 

T. 

T. 

25 

0  08 

0  55 

0.21    . 



1.80 



26  

0.26 

T. 

0.29 

6.22 





27  

°K 

T 

0  44 



0.01 

0.12 

6.21  .!!!!!! 

0.01 
1.42 



0.67 

6.35 
0.06 

0-15 

29  
30  

0.45 
0.60 



1.15 

T. 

0.02 

T  
6.28 

1.82 

'  6.04 

...'!:.. 

'  'o.'oe" 

0.40 

'6.6i 

Sums  

4.09 

5.92 

2.00 

4.59 

4.15 

3.47       2.22 

! 

4.77 

2.57 

5.82 

2.06 

2.57 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

a 

1 

fcj 

a 

«> 

q 

0 

>-3 

K 

"3 

"-5 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

T 

0  06 

0.04 

0  35 

2  

0.02 

0.02 

0  32 

0.52 

3 

0.12 

0  04 

0  20 

0  06 

0  87 

4  
5 

0  21 

0.70 
T 



0.24 
0  03 

0.19 

o  10 

0.02 
0  74 

0.17 
0  06 



T. 
0  03 

'  6'27 

6  

0.04 

0  36 

0  39 

0.03 

••••«.« 

******* 

0  19 

******* 

7  
8  

0.02 

0.08 
0.05 

0.14 
0  43 

0.04 

o.oi 

T. 
0  02 

0.16 
0  15 

0.05 
0  41 

9     .     . 

0  81 

0  08 

0  07 

o  01 

10 

0  51 

0  12 

081 

.     .   • 

0  09 

0  34 

11  
12 

0.16 

0-66* 

0.02 

0.12 
0  07 

0.04 





0.18 
0  08 

0.01 
T 

"rp  " 

0.02 

0.05 
0  38 

13  

0.04 

0  06 

T 

0  46 

0  07 

14 

0.04 

0  14 

15  

0  50 

0  70 

0.62 

0  18 



16... 

0  17 

0.04 

0.01 

0.06 

0  40 



0  07 

17  

0  02 

0  25 

0  08 

lg  

0  15 

0.41 

0.02 

0.05 

0  38 

0  84 

0  30 

0  19 

* 

19  

0.07 

0  01 

0-04 

0.52 

0.57 

0  02 

1.34 

0.08 

20  
21  

6.23' 

6.08 

6.22 

0.11 
0.08 

0.27 
0.07 

'"T" 

T. 

0.06 

0.36 



...... 

22  

0.56 

0  12 

0.28 

2-92 

0  04 

T 

m 

23  

T. 

0.40 

0.08 

0.05 
0  02 

*  "rp" 

0.09 
0  36 

ff  " 

0.01 

0.04 

0  21 

25 

0  01 

0.35 

T 

T 

T 

T 

0  31 

26  

0.02 

0  92 

0  01 

0.17 

1  76 

1  03 

0.04 

0.10 

27.   . 

T 

0.17 

0  04 

T 

0  01 

0  72 

28  

0.49 

0  05 

0  02 

29  

0.30 

0.14 

0.76 

T. 

0  26 

0.08 

T 

30  
31  

T. 



0.03 
0  02 

0.02 

0.04 
0  02 



0.06 

0.64 
0  12 

0.68 

T 

Sums  ... 

2.64 

4.51 

2.46 

3.47 

3.31 

6.78 

1.18 

3.59 

1.98 

1.35 

2.36 

3.55 

1895. 


1  

0  22 

0  81 

0  11 

0  04 

0  01 

2      .... 

0  10 

0  02 

0  86 

0  18 

T 

0  53 

3  

0.04 

0.32 



0  01 

4  

0  01 

T. 

0.02 

0  02 

T 

5  

T 

1  22 

0  03 

0  96 

T 

0  07 

6      .... 

0  82 

0.14 

0  13 

0  08 

T 

7  

0  81 

0.50 

0.27 

0  36 

0  16 

0  01 

2.01 

T 

8  

0  12 

0  03 

0  07 

0.04 

0  47 

0  17 

0  04 

0  02 

0  01 

9 

0  02 

T 

0  04 

0  02 

0  02 



...... 



T 

0  60 

10  
11 

1.67 

0  08 

T. 
0-20 

T. 

6  83* 





6  34* 



0.30 
T 

0  04 

12  

0.07 

0-11 

0.13 

T 

T 

••••••• 

'  ' 

0  66 

0.44 

0  14 

13  
14  

0.07 
0  04 

0.02 
0  01 

0.19 
0  02 

0.07 
0.07 

0.02 
0  22 

0.03 



0.70 

'"ip" 

0.01 

15  
16  
17  

"6.  50* 

0.75 
0.14 

T. 
T. 

1.18 
T. 

6.02 

.  .  ....  . 

T. 

T. 
6  02 



18  

T. 

T 

19  

0  02 

0.03 

0  13 

20  

0.35 

0.06 

0-03 

0  12 

.  . 
0  04 

0  04 

T 

21  
22  
23  

0.18 
0.04 
T. 

0.07 

0.01 

"6."  26' 

0.04 

0.11 

0.11 
0.14 
0  02 





T. 
0.11 
0.09 

1.08 

"'T 

24  

6  61 

0.13 

0.09 

0  22 

0.48 

T 

25  
26  
27  

0.62 
0.06 

'  "T" 

0.08 
T. 

o'oi' 

"o.'so* 

0.25 

....... 
2  56 

0  03 

0.01 
T. 
0  07 

"'T.' 

0.02 
0.17 

0.09 
0.33 

T. 
1.04 
0-26 

28  

0  20 

0  09 

0  04 

T 

T 

29  

0.08 

0  02 

T 

T 

30  

T 

T 

0  43 

0.23 

0  35 

0  01 

0  16 

31  

T 

6  69 

0  08 

Sums  

5.50 

0.99 

2.92 

1.32 

2.22 

4.51 

2.21 

1.88 

1.76 

1.36 

2.26 

3.44 
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PBORIA,  ILL. 
1893. 


month. 

January. 

I 

JJ 

a, 

& 

1 

9 

j 

September. 

October. 

November. 

December. 

1  

0  13 

0.15 

0.80 

0  26 

0  03 

2  
3  



0.53 
0.26 





0.02 

0.12 
0.13 

"rp" 





"o'os" 

0.17 

0  60 

4 

0  18 

5  

0.04 

0  05 

0  14 

T 

6   

0  32 

0.09 

0  51 

7 

6  16 

0  04 

T 

0  02 

8  

0.07 

T 

0  20 

9  
10  
11  

"6."  04 
0.06 

0.04 
0.18 

2.06 

'"T." 

0.46 

0.85 

"*T." 

0  36 

0.04 

'  T. 

0.08 

"'rp" 





'o.'oe 

0  12 

12  
13  

0-32 





0.94 
0.08 

1.40 



0.21 

...... 

0.04 
0  28 

14 

0-13 

0.06 

T 

T 

15  

0  04 

T 

0.04 

0  25 

0  08 

16  

0  15 

0  02 

6  06 

0.35 

17  

6.02 

T 

0  10 

0  08 

18 

0  06 

0  87 

0.02 

0  29 

0  12 

0  02 

19  

0.73 

T 

20  

0.40 

1.50 

0.11 

0  37 

21  

0.06 

0  05 

0.52 

0.02 

0  32 

... 

0.26 

0.51 

22  

0.05 

0.55 

0.06 

0.77 

0-10 

23  
24  



0.30 
T 

0.02 

0.14 

'6*02 



0.30 
0.06 

"tp" 

T. 

25  

0.04 

0.06 

1.37 

T 

0.03 

0  02 

26  

0  71 

2.10 

27  
28  

0.04 
0.18 

6.23 



0.33 

0.40 







T. 
0.04 

0.42 
0  65 

6  21 

29  

0.28 

0.50 

0.01 

30  

0.06 

0.32 

6-77 

0  23 

31  

Sums.... 

1.76 

2.73 

3.48 

7.93 

4.90 

2.32 

2.57 

0.45 

2.56 

0.97 

2.41 

1.59 

1894. 


t 

T 

0  86 

0.33 

0.28 

0.12 

0  34 

0.36 

0  42 

3  

0.58 

0.90 

4   

0  02 

0.07 

0.18 

0.03 

0  33 

0.06 

6  

1.10 

0  95 

0.10 

7 

T 

0  04 

0  14 

0  17 

0.02 

T. 

T. 

8  

10  

"6.*51 
0  21 

0.31 

"6.*30 
0  10 

0.08 
"6  36 





....... 

'  '6*65* 
0.36 

0.03 

0.12 
0.08 
0.02 

"*T" 

11    

0  04 

T 

1  04 

* 

0.04 

0.55 

0  05 

0.03 

0.36 

0.03 

0-59 

15 

0  02 

0  05 

0  24 

1.07 

0.02 

16  

17 

T. 



....... 

0.16 
0  63 

....... 

6."  47 

0.03 

"T. 

0.41 

0  01 

0  21 

0  33 

0  08 

19 



0  12 

0  61 

0  10 

T 

******* 

0  11 

20 

1  35 

T 

0  14 

0  04 

T 

T 

21  

22 

0.58 

0.04 

0.06 

0.31 
0.07 

6.'  36 

0.10 



6.15 

"6."  45' 





0.23 

0-57 

T. 

24  

0.55 

0.02 

1.11 

0.29 

25  

°6 

T 

0  02 

0.36 
0.80 

0.11 

0.02 

T 

T. 

T. 

28 

0  04 

0.16 

29 

T 



0.08 

T 

T 

0  35 

0.07 

T. 

0.07 

T. 

0.77 

31 

0.08 

Sums.... 

2.59 

1.51 

2.41 

1.22 

4.33 

3.63 

0.57 

2.65 

4.03 

1.81 

2.47 

1.58 
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Do7 

month. 

January. 

February. 

1 

1 

1 

I 

£? 

•-» 

} 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.04 

0.24 

0.09 

0  02 

0  09 

2  

T. 

T. 

0.63 

0.02 

0.05 

3  

0.03 

4      .... 

T 

6.06 

0  06 

0.14 

2  86 

0  10 

5 

T 

0  23 

T 

T 

T 

6   

0.04 

0  10 

T 

0.13 

0.69 

T 

0  10 

0.04 

0  48 

7  
g  

0.10 

0.02 
0.02 

T. 



6  50 

0.27 

0.20 

0.66 
0  58 



9 

T 

0  26 

0  41 

T 

10   

0.15 

11 

0  12 

0.11 

0  13 

T 

12  

0.02 

T 

0.08 

0.80 

0  07 

1  31 

0  02 

13 

0  10 

0.01 

T 

T. 

T 

14  

0.06 

0.08 

0  04 

0  38 

0  19 

16  

0.07 

0.24 

0  30 

0.72 

0.12 

1  90 

T 

0.06 

18 

0  06 

0  02 

0  13 

2  13 

0  84 

T 

0.09 

0  05 

1  54 

T 

0  22 

1.25 

20 

0  06 

T 

0  13 

1  25 

21  

0  39 

0.04 

T. 

0  06 

0  12 

0.23 

22  

T. 

0.28 

28  

0  12 

0  12 

0.11 

24 

0  07 

T 

0  03 

0  57 

T 

0  18 

26  

0.02 

0.80 

0  10 

26 

6.80 

0  06 

0.02 

1  01 

0  09 

6.70 

1  41 

0  95 

27 

1  40 

0.20 

0  10 

28 

0  08 

29 

0.06 

0  04 

T 

30 

0  06 

0  08 

0.35 

31  

0.17 

0.06 

Sums  — 

1.47 

0.60 

0.67 

2.68 

1.67 

1.40 

8.14 

2.09 

5.61 

0.61 

4.82 

4.31 

PHILIPPI,  W.  VA. 
1893. 


1  0.49   0.26 
2          0  20   0.15 



T. 
T 

T.    T. 
T   

6.50 

0.24 



0.10 



T. 
T 

3  0.18 
4  T. 
5          0  50  1   ..  . 

"o.'so' 

0  10 

"o.'io' 

T 

T.   0.10 
0.85  

"o.'io' 

"6'20' 
T 

.".... 

'  'o.'so' 

0  10 

T. 

0.80 
0  76 

0.45 
0.30 
T 

6        .   0.30   0  30 

0  75   0  40 

7  T.   0.26 

T. 

0.65 

0.16 

g    0  20  

0.01 

T 

9           T 

0  10 

T. 

0.70 

10                0  25 

0  70 

0  20 

....... 

0.81 

T 

12  0.40  
13        ..   T    0  26 

0.25 
T 

0.10 
0.14 

6.15  "!!!!! 



6-  60 

"T. 







14  0  24 

0.20  

T. 

0.50 

15          0.20   0  10 

T 

0.40 

0.24 

T 

T 

T 

16  T.   0.16 
17  0  10 

0.10 
T 

0.40    T. 
0  15  

T. 
T. 

6.  30 

o.io 

T. 
0-15 

18              .1.50 

T 

0.55   0  20 

T 

T 

19                0  10 

0  02 

0  04 

T 

T 

T 

20        T 

0  10 

T 

21  0.30    T. 

0  90 

0.20   0.05 

0.01 

1-30 

22  0.30  i  0.10 
23           0  20    T 



0.22 
0  15 

0.16   0.80 
0  50 



6.  70 

T. 
0-10 

0.25 

'"fp" 

24  0.40   0.01 
26  0.20   0.01 
26  0  30  

..'..'... 

'oils' 

0.15 

T  



0.10 

"o.'io' 

0.80 

T. 

T. 
T. 

6  04 

27          0.20  

0  22 

0.10 

0.10 

T 

28  0.10 

T 

0.65 

0.20 

0.15 

29  0  50  

T 

0.60 

0  94 

0.23 

30         .     .   .  . 

1.10 

0  85 

0.08 

0.15 

0  10 

31  0.30  

0.10 

Sums....  4.99   4.58 

1.08 

4.78 

3  41  '  2.65 

3-15 

2.56 

1.70 

3.71 

2.16 

1.72 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

| 

i 

•4 

1 

1 

j>, 

"s 
»-» 

"M 

1 
<5 

September. 

October. 

November. 

Q 

1  
2  



T. 



T. 



0.10 
0  05 

0.18 

T 



T. 

T. 

0.25 
0  65 

3  

0.30 

0.90 

0.25 

0  30 

T 

4  

0  50 

0.18 

0  15 

0  60 

5  

0.30 

T 

T 

T 

0  98 

T 

T 

0  35 

6  
7  

0.10 
T 

6  20 

0.10 
0  10 

0.01 
0.55 

0.50 
0  10 

0  20 



0.05 

0.10 
0  10 



8  

T. 

1.10 

0  10 

0.15 

0  80 

9  ;... 

0  20 

T 

0.05 

T 

0  go 

10  

T 

0  40 

0  15 

0  10 

0  40 

T 

11 

0  jo 

0-30 

T 

0  45 

T 

T 

0  15 

12  

0-10 

T 

0.10 

T 

0  15 

T 

0  15 

18  

0.25 

0.12 

T 

0  25 

0.15 

14  

0  22 

0  15 

0  10 

T 

15  

0  10 

0  20 

T 

16  
17  

0.50 
T 

0.02 
T 

0.18 



0.36 



'"T 

T. 

0  60 

6  10 

18  

0.40 

T 

0  05 

0  15 

19  

0  15 

T 

0  30 

1  10 

0.20 

0-30 

20  

0  10 

T 

0.40 

0  60 

0  30 

0  30 

21  ,  . 

T 

0.  10 

0.12 

T 

• 

0  15 



••••*. 

......  . 

22  

0.10 

0.20 

T 

T 

0.40 

T 

23  

T 

0.75 

0-10 

0  15 

0  70 

0  10 

o  jo 

T 

24  
26  
26  

oiis' 

*  i  io 

0.10 
T. 
T 

T. 

0.60 
0.10 

'6.05 

0.35 
0.10 

6.30 

T. 

0.35 

'O.*70 
T 

27  

T 

0.01 

T 

0  45 

0  10 

0  10 

T 

T 

1  70 

28  



0  12 

0  15 

T 

29  

T 

0.72 

0  30 

0.26 

30  

0.30 

T. 

T. 

T 

31  

T. 





0.10 

T. 

0.20 

1.10 



0.10 

Sums  — 

1.90 

3.08 

1.75 

4.16 

4.62 

3.04 

2.48 

1.35 

1.45 

2.65 

2.10 

5.35 

1895. 


0  70 

0  05 

0  80 

t 

1 

0  10 

0.50 

0  40 

0  20 

3  

o.oi 

T 

0.10 

0  30 

4  

T. 

T. 

0  05 

5  

T 

T 

T 

0  40 

T 

8  

0.30 

0  24 

0  io 

0.05 

7  

g 

0.30 
0  40 

0.30 
0-30 

^i  " 

T. 

0  70 

T. 

0  23 


0  10 

0.30 
0  05 

T. 

0  20 

T 



9 

0.40 

T 

0  10 

0  40 

T 

*  * 

1.03 

* 

T 

10  

0.30 

0.30 

0  80 

11  

o.io 

T 

T 

0.06 

12 

0.20 

0  45 

1  20 

0  10 

13  

0  30 

0.30 

0  65 

T 

T 

0.20 

0  30 

14  

T 

0.10 

0  40 

0  25 

0  30 

0  10 

T 

15 

T 

0  90 

0  20 

0  35 

0  10 

0  10 

0  20 

18  

0  20 

0  80 

o!i5 

0  55 

0  18 

17 

T 

T 

T 

0  30 

18  

T 

T 

19 

T 

0.10 

20  

T 

T 

0  23 

21  

0  20 

0.10 

0.50 

0.25 

0.28 

0  05 

22 

0  25 

T 

0  18 

0.50 

0  05 

23... 

T 

T 

6.20 

T 

Si:! 

T 

0.12 

25  
26  

6.20 

0.10 
0.20 





0.15 

0.30 

0.30 

'"!f" 







27 

T 

6.05 

0-35 

0  20 

0-12 

0.67 

28  

0  20 

0.22 

0.70 

1  40 

0  20 

0  35 

29  

0  40 

0  35 

30  
31  



0.05 





T. 
0.50 

0.10 
0.20 



...... 





Sums..  . 

3.36 

1.40 

3.90 

3.77 

2.26 

2.62 

5.15 

2.87 

1.33 

0.95 

* 

* 

'  No  record  after  November  20. 
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DAILY    AND    MONTHLY    PRECIPITATION. 
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Day 
of 
month. 

January. 

February. 

1 

3 

t 

i 

i 

t* 

! 

September. 

1 

November. 

December. 

T 

0  07 

0  46 

0  57 

0.14 

0.18 

T 

2  

0.22 

0.04 

0.17 

0.02 

T 

0  02 

0.01 

0.60 

0.08 



4  

1.30 

0.04 

0.01 

0  06 

T 

0  06 

T. 

0.41 

0  86 

6 

T 

0.10 

0  02 

0  04 

7    

0.06 

T 

0.01 

0.50 

T 

T 

T 

0.06 

0  01 

0  06 

9 

0  25 

0.10 

T 

0  04 

T 

10 

T 

0  01 

0  20 

0  01 

T 

0  08 

11 

0  01 

0  06 

0.30 

T 

0  10 

0  02 

12   

0.02 

' 

0  27 

0.01 

T 

13 

0  12 

0  02 

0  18 

0  05 

14      

0.14 

0  03 

0.04 

0.08 

0  01 

15 

T 

0  01 

0.40 

0  02 

0  08 

16  

0  18 

0.01 

17 

T 

0.02 

0.04 

0.10 

T 

18  

T. 

0.54 

T. 

0  15 

0  10 

20  

T. 

T 

0  04 

T 

T. 

0  02 

0.86 

T 

0  04 

T 

T 

0.10 

0  30 

T 

24 

0.08 

0  02 

0.06 

0  04 

0  22 

25  

0  02 

T 

0.24 

T 

T. 

0  05 

26 

T 

T 

0  40 

0  16 

T 

37  

0  04 

0  01 

0  08 

T 

0.13 

28 

0  12 

0.16 

T 

0  18 

0.14 

T 

T 

29 

0  06 

0.04 

0  18 

0  01 

30 

o.io 

T 

0  36 

0  10 

31  

0  02 

T. 

T. 

0.78 

Sums.... 

0.77 

0.46 

1.46 

2.19 

1.94 

1.73 

2.29 

0.34 

0.78 

1.57 

0.40 

0.63 

1894. 


1 

0  29 

0  11  ... 

2 

0  01 

T 

T 

0  06 

T 

T 

4 

0.12 

o  6i 

0.02 
0.06 

'  "T" 

6.03 



0.15 

0.03 



5 

0  06 

0  04 

6 

o.oi 

T 

7      .... 

T. 

0.02 

0.29 

0.11 

0.02    T 

g 

0  01 

0.08 

9    

T 

0.04 

T. 

0.06 

10 

0  28 

T 

12 

0.15 

T. 

0  04 

T   

18 

14 

T 

T 

0  01 

0  08 

0  02 

15 

6  16 

0.10 

T.  

16 

0  27 

0  09 

17  
18 



'"tf  " 



0.03 
0.12 

0.31 

0  08 

0.50 
0.25 

6  06 





19 

******* 



0.13 

T 

0  06 

20 

0  01 

T 

0  40 

T 

21 

0  66 

0  12 

T 

T 

22  
23 

T. 

0  12 



0.20 

0  04* 



0.01 

T. 

T. 

0.02  

24 

T 

T. 

25 

0  09 

26 

0.20 

T. 

27 

0  04 

0  02 

0  20 

0  46 

T 

28  

0  02 

0  03 

0.04 

0.04 

0.06 

29 

0.04 

0  04 

0  19 

30 

0  34 

31..  . 

0  06 

1 

Sums  — 

0.46 

0.04 

1.60 

1.56 

0.46 

1.14 

0.81 

0  21 

0.73 

0.58 

0.15    O.OR 

-"-tj-CiU  VY 


368541 


\J8A5 


UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA  LIBRARY 


